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Vorrede. 



Die Berechnung und Zusammenstellung des gegenwärtigen Ver- 
zeichnisses ist nach denselben Grundsätzen ausgeführt worden, welche 
ich bereits in der Vorrede zum Verzeichnisse von 9412 Aequatorial- 
Sternen (V. Supplementband zu den Annalen der Sternwarte) ausein- 
JLJ andergesetzt habe. Demnach sind die angegebenen Sternpositionen 
a blos als provisorisch zu betrachten; jedoch ist durch Beifügung der 
S aus jeder einzelnen Beobachtung abgeleiteten Resultate dafür vorge- 
sorgt, dass künftige Verbesserungen ohne Schwierigkeit in Rechnung 
to gebracht werden können. 
i Mehrere solche Verbesserungen können jetzt schon angegeben 

**> werden: so wird es nöthig sein den Declinationen von Zone 176 eine 
^ Correction von — 4",5 beizufügen; eine gleiche Correction ist bei 
^ Zone 263 anzubringen, Zone 253 erfordert eine Correction von -f- 2",3 
dann Zone 189 eine Correction von - 1",4 und bei den Zonen 651 
und 655 ist wahrscheinlich die Vergleichung der Registrirungsuhr mit 
der Hauptuhr so angestellt worden, dass die Rectascensionen um V t 
Secunde vermindert werden müssen ; bei einzelnen Zonen ist zwischen 
Anfang und Ende eine Aenderung in der Declination eingetreten 
worüber erst künftige Beobachtungen entscheiden werden und die 
Folgen der Störung im Registrirungs - Apparate bei Zone 734 lassen 
sich ebenfalls vorläufig nicht gänzlich beseitigen. 
Das gegenwärtige Verzeichniss enthält: 

Sterne einmal beobachtet 3115 

Sterne mehrmals beobachtet 3208; 

die Vergleichung mit früheren Beobachtungen weist nach: 
Sterne die bei Lalande, Bessel, Schjellerup 
oder Rümker vorkommen . . ... 3038 



IY 

Sterne die hier zum erstenmale genauer 
bestimmt worden sind 3285 

Als Sterne bei welchen die Vergleichung mit den Katalogen Ton 
Lalande und Bessel eine merkliche eigene Bewegung vermuthen last, 
sind nicht weniger als 288 Sterne notirt worden, indessen habe ich es 
vorläufig nicht für nöthig gehalten, das Verzeichniss derselben beizufügen. 

Die Vergleichungen mit den Positionen von Lalande und Bessel 
führt zu Differenzen wie sie bei Zonen-Beobachtungen überhaupt zu 
erwarten sind; eine sichere Grundlage geben nur die Vergleichungen 
mit den Positionen von Rümker und Schjellerup, wobei theils eine sehr 
befriedigende Uebereinstimmung, theils systematische Differenzen sich 
zeigen, welche bei genauerer Bestimmung der Zonen-Constanten ver- 
schwinden werden. 

Die Anmerkungen S. 338—364 zeigen, dass eine grosse Menge 
von Schreib- und Ablesungsfehlern vorgekommen sind, darunter einige 
systematisch fortgesetzt wie z. B. bei Zone 294 wo es um eine Minute 
und bei Zone 251 wo es um 10 Secunden gefehlt hat. 

Viele von den vorgenommenen Correctionen sind übrigens sehr un- 
sicher und es wird sich ohne Zweifel mit der Zeit herausstellen, dass 
hie und da Beobachtungen, die durch Aenderung von Minuten oder 
Secunden als zu einem Sterne gehörend zusammengezogen worden sind, 
auf verschiedene Sterne sich beziehen, wesshalb ich überall Sorge ge- 
tragen habe, die Aenderungen genau anzugeben, damit auf das Ursprung-* 
liehe Beobachtungsresultat direkt zurückgegangen werden kann. Viele 
Bestimmungen, bei welchen Ablesungs- oder Schreibfehler vorkommen, 
habe ich vorläufig unverändert gelassen und in den Noten in eckige 
Klammern eingeschlossen, wodurch zugleich angezeigt werden soll, 
dass sie bei Bestimmung der Sternposition nicht mitgerechnet wurden. 

Die Einrichtung des neuen Verzeichnisses ist ganz dieselbe wie 
bei dem Verzeichnisse der Aequatorialsterne. Wo derselbe Stern 
mehrmals beobachtet worden ist, findet man in den Columnen „AR. 1850" 
und„Decl. 1850" die arithmetischen Mittel der erhaltenen Bestimmungen 
während in der Note angegeben wird, was man zu diesem Mittel 
hinzuzufügen (-{-) oder abzuziehen (- ) hat um das Resultat der Be- 
obachtung zu erhalten. Wenn einer Nummer ein Sternchen (*) beigefügt 
ist so bedeutet diess, dass bei der Berechnung Anstände sich ergeben 
haben, worüber in den Anmerkungen das Nähere nachzusehen wäre; 



unterdessen haben, nachdem der Katalog selbst gedruckt war, verschie- 
dene Erörterungen stattgefunden, durch welche einerseits froher vor- 
handene Anstände beseitiget andrerseits neue Anstände erkannt wurden, 
so dass Sternchen bei einzelnen Nummern überflüssig sind, bei andern 
Nummern fehlen. 

Aehnliche Bewandtniss hat es mit den unter der Rubrik „Be- 
merkungen" beigefügten Angaben über das Vorkommen der Sterne 
in den Katalogen von Lalande, Bessel, Bümker, Schjellerup; bei 
wiederholtem Nachsuchen haben sich nämlich in den eben erwähnten 
Katalogen Sternpositionen vorgefunden, die früher übersehen worden 
waren und desshalb im Verzeichnisse nicht angemerkt sind, während 
in einigen wenigen Fällen bereits angemerkte Sternpositionen jener 
Kataloge als nicht auf denselben Stern sich beziehend erkannt wurden; 
bei den Vergleichungen Seite 285 — 337 kommen keine zur letztem 
Klasse gehörigen Sterne vor, und von den zur erstem Klasse ge- 
hörigen Sternen fehlen nur wenige, die in den „Druckfehlern und Be- 
richtigungen" S. 393—395 säinmtlich notirt sind. 

Dem gegenwärtigen Verzeichnisse habe ich S. 371 — 392 Verbes- 
serungen zu dem Verzeichnisse der Aequatorial-Sterne beigefügt und 
zwar zuerst eine auf einer neuen Bestimmung der Nullpunkte gegründete 
Berechnung der Declinationen, dann eine Zusammenstellung von Druck- 
fehlern und Berichtigungen, welche bei wiederholter Durchsicht auf- 
gefunden worden sind. 

Am Ende findet man die zu dem gegenwärtigen Bande gehörigen 
Druckfehler und Berichtigungen beigefügt. 



München, im Juli 1869. 



v. Lamont 
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18.167 
18.188 
18.186 
18.188 
18.198 
18.201 
18.219 
18.220 
18.223 
18.228 
18.230 
18.238 
18.239 
18.247 
18.255 
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(810.) 
(688.) 

(820.) B. LI. 
(166.) 
(166.) 

I. 

IL B. S. R. 

(819.) B. 
(820.) 
(820.) * 

(«MO 
III. 

IV. B. 
(319.) LI. 8. 
(319.) B. 

V. B. LI. 
(614.) 
(165.) 
(i«7.) 

VL B.L1.S 

(166.) 

(1*8.) 

(31*.) B. LI. 

(319.) 

VII. 

(320.) B. LI. 

(557.) B. LI. 



1.(166)4-015- 1.4;(614)-0.14+1.4.U,(164)+0,03-2.7;(165)-0.02+2.7* 
III. (166)+0.18-1.5; (614) -0.17+ i J. lV.(166)+0.07-1.6; (614) -0.07+1.7. 
V.(166)-0.05-2.2j(558)+0,06+2.2. VL(t64)+0.06-0.3;(165)+0.41 + 1.8; 
(557) -0.26 -1.0; (558) -0.18 -0.3. VII. (106)- 044+1. ß; (167) + 0,34- Ui I 
1(614) -0.08 -0.2. I 
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Präcession 
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Bemerkungen 



249 


8 


250 


S 


251 


7 


252 


10 


253 


9 


254 


9.10 


255 


8 


256 


10 


257 


10 


258 


• 7 


259 


10 


260 


10 


261 


• 8 


262 


10 


263 


9 


264 


9 


265 


10 


266 


7.8 


267 


10 


268 


10 


269 


10 


270 


9 


271 


9 


272 


9.10 


273* 


8 



b t 

10 22 
10 22 
10 22 
10 22 
10 22 
10 22 
10 23 
10 23 
10 23 
10 23 
10 23 
10 24 
10 24 
10 24 
10 24 
10 24 
10 24 
10 24 
10 25 
10 25 
10 25 
10 26 
10 26 
10 26 
10 26 



30.59 

33.39 

36.76 

43.91 

45.53 

55.28 

12.31 

15.43 

49.70 

51.28 

52.18 

3.35 

3.51 

13.45 

18.31 

22.23 

27.56 

30.90 

9.93 

29.79 

59.32 

2.83 

2.94 

8.20 

11.34 



tt 



+ 3.112 
3.133 
3.146 
3.100 
3.142 
3.115 
3.129 
3.142 
3.101 
3.105 
3.100 
3.144 
3 125 
3.106 
3.128 
3.127 
3.145 
3.122 
3.123 
3.138 
3.141 
3.117 
3.117 
3.140 
3.102 



tt 



+ 4 19 16.7 

6 29 36.1 

7 49 35.0 

3 5 58.6 
7 23 39.6 

4 40 18.9 

6 6 33.0 

7 23 10 5 
3 10 16.6 
3 36 52.5 
3 5 33 
7 42 53.7 

5 42 12.7 

3 44 40.7 

6 54.6 
5 58 34.1 

7 48 19.7 
5 24 47.7 
5 35 21.4 
7 6 19.4 
7 39 10.8 

4 57 44.1 
4 67 43.3 
7 24 9.0 
3 23 45 1 



18.266 

18.268 

18.270 

18.274 

18.275 

18.281 

18.291 

18.293 

18.314 

18.315 

18.316 

18.322 

18.322 

18.328 

18.331 

18.333 

18.336 

18.338 

18.361 

18.372 

18.390 

18.391 

18.391 

18.394 

18.397 



I. 

(168.) B. 

(651.)B.L1.S.B. 

(164.) 

(319.) B. 

(166.) 

IL B.L1.S. 

(319.) 

(164.) 

III. B.L1.S. 

(164.) 

IV. 

(168.) 

(166.) 

V. 

VI. 

(319.) 

VII. B. 

VIII 

(319.) 

(319.) B. 

IX. 

X. 

(319) B.L1.S. 

XI. B. LI. S. 



I. (iö6) + 0.ll-0.8;(167)+0.09-0.1;(614)-0.19 + 1.0.II.(l68)+0.14-0.5; 



(614)-0.13 
(558) -0 04 
(6 14) -0.04 



0.6. III. (165)+0.11 + 2.1; (166)-0.07-1.6; (557)-0 01-0.5; 

0.05-2.5; 



0.1. IV.(319)-0.19-0.9;(65i)+0.20+1.0. V.(168) 

2.6. VI. (168) -0.04 +0.4; (6 14) +0.04 -0.4. VII. ( 167) +0.14 -0.5; 

(168) + 0.10-1.8; (614) -0.23+2.2. VIII. (167)+0.06+0 4; (168) -0.06 -03. 

IX.(167)+0.U-1.1; (614)-0.11 + l.t. X. (166) -0.13+0.6; (167)+0.14-0.5. 

XI. 1165) + 0.01 -0.2$ (5p7) 0.00 + 0.3; (558) -0.02 -0.1. 
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18.426 
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10 27 8.82 
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18.430 


(168 ) B. 
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10 27 27.49 


3.122 


5 35 47.7 


18.441 


IV. B. 
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3.132 


6 35 0.9 
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284 
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3.124 
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285 


8 
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8 57 0.5 


18.478 


VI. 


292 


9 


10 28 54.57 


3.113 


4 43 31.3 


18.491 


VII. s. 


293 


9 


10 29 13.70 


3.121 


5 33 51 5 


18.501 


VIII. B. 


294 


9.10 


10 29 49.11 


3.123 
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10 30 12.79 
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(651.) B. S. 


298 
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10 30 40.82 
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(614)- 
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VIII. 

(168)- 


. (166) 
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(167)H 
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+0.8 111.(167 
0.4. V.(557)- 
+0.6. VIL (1 
[-0.42-0.1; (1( 
1 + 0.3. X. (1 


J7)+0.31 + 
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-0.02-0.8; 

L66)-0.05-C 

J8)+0.03-( 

66) - 0.20 + 


0.5; (614)-0.5 
.4; (168) -0.26 
(558) + 0.02 4 
1.3; (t67)+0. 
).3; (614) -0.44 
• 0.9; (167) + 
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-0.9. VI. (3 
16-0.5; (61 
1-0.1. IX. (1 
0.21-0.9. 
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18.557 


(165.) 
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18.558 
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3.143 
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18.563 


(651.) R, 
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10 31 9*64 


3.112 


4 38 33.8 


18.566 


(167.) 


305 
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10 31 11.91 


3.111 


4 32 47.1 


18.567 


(t»7.) 


306 
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10 31 37.56 


3.143 


8 12 30.6 


18.582 


(651.) B. LI. 


307 
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10 31 41.68 


3.146 


8 39 12.1 


18.584 


(320.) 
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3.099 


3 47 7.8 
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(319.) 
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3.135 
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18,607 


(319.) 


312 
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3.114 


4 55 0.6 
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(186.) 


313 


9 
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3.117 


5 19 15.0 


18.612 


I. 


314 
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18.616 
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8 30 40.0 
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6 14 52.2 
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18.634 


(319.) 
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3.108 
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18.635 


IV. 


320 
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10 33 41.08 


3148 


8 59 14.2 


18.649 


(320;) 


321 


9.10 


10 33 48.19 


3.138 


7 49 9.1 


18.653 


(319,) B. S. 


322 


8.9 


10 34 1.54 


3.114 


5 4 44.8 


19.660 


V. B. 


323 
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3.129 


6 44 41.1 


18.660 


(168.) 
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3.101 
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I. 
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V.<U 
(166) 


(l«7)H 
66-0 
17 + 0. 
-0.16 


-0.12+0.1 ;(1 
30-2.6; (167) 
28 -0.7: (614) 
-0.4; (558) 


68)-012 0.< 
+ 0.30-2.7 
-0.28+0.8. 
.00 + 0.6. \ 


>. IL (166) -0.1 

'. IV.(166)-0. 

VI. (164)+0.< 

riL (166) -0.21 


U-0.8;(t61 
34-0.1; (161 
}4-0.4;(lB5 
1-1.5; (167] 


0+0.24+0.8. 
f) 4-0.35+0.1. 
)+0.12 + 0.2; 
) + 0.22 + 1.6. 
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IV. B. 


333 


8.9 
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V. 
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336 


10 
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7 7 14.6 
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(319.) 


338 
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3.106 


4 19 13.9 


18.748 
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10 36 50.73 


3.123 


6 17 5.1 


18749 


VIIL US. 


340 


: 10 


10 36 69.24 


3.127 


6 49 24.0 


18.754 


(319.) B. 


341 


10 


10 37 13.65 


3145 


8 55 43.7 


18.761 


(320.) 


342 


8.9 


10 37 14D0 


3.113 


5 7 35.0 


18.761 


(16a) B. 
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7.8 
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18.782 
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344 


9.10 
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7 21 55.2 


18.763 


(651.) 
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(320.) 
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18.767 
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18.768 


XL 


346 


10 
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8.133 


7 34 51.1 


18.782 


(651.) 


349* 


8.9 
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3.121 
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18.788 


XII. B LI. 
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10 38 10.85 
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8 46 8.8 


18.791 


(320.) 
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3.129 


7 9 44.3 


18.794 


(319.)B.L1.S.R. 



L (164)+0.02 + 0.2; (165) -0.02 -0.1. II.(168)+0.22 + 2.1 ; (614)-0.21 - 2.0. 
IIL(168) + 0.09-0.9;(614)-0.Ö8+0.9. IV. (168) + O.U+0.3;(614)-0.16-0.3. 
V. (166) -0.16 -1.4; (167) +0.16 -1.4. VI. (166) -0.11 -1.4; (167)+0.U + 1.5. 
VIL(166)-0.17-1.4;(16;)+0.17+1.5.VIU.(168)+0.25-0.6;(614)-0.25+0.7. 
IX.(166) + 0.15 + 1.0;(167)-0.14-0.9. X. (1Ö4)+0.18+0.1;(165)-0.18-0.1. 
XI.(166)~Q.03-1.2;(i67)+0.04+1.3 XII. (168) +0.12 -0.2: (3 19) -0.10 +0.4; 
(614) -0.03 -0.1. 
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375 
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376 


10 


377 
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378 


9 
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h t tt 

10 38 40.41 

10 38 42.66 

10 38 48.75 

10 39 7.13 

10 39 24.73 

10 39 30 59 

10 39 42.34 

10 39 45.06 

10 39 51.20 

10 40 2.92 

10 40 14.31 

10 40 23.60 

10 40 23.62 

10 40 25.34 

10 40 26.91 

10 40 31.45 

10 40 48.23 

10 40 49.74 

10 40 51.51 

10 40 52.63 

10 40 56.67 

10 41 33.43 

10 41 34.62 

10 41 38.5? 

10 41 39.85 

10 41 41 36 

10 41 58.17 

10 42 12.12 



n 



+ 3.114 
3.104 
3.114 
3.102 
3.137 
3.123 
3.130 
3.097 
3.099 
3.098 
3.098 
3.131 
3.132 
3.095 
3.097 
3.103 
3.096 
3.096 
3.132 
3.114 
3.108 
3.130 
3.121 
3.103 
3.109 
3.096 
3.111 
3128 



tt 



+ 5 23 14.5 

4 5 26.6 

5 26 27.5 
3 53 15.3 
8 10 45.5 
7 8 12.1 
7 27 37.7 
3 18 24.7 
3 36 1.9 
3 28 40.8 
3 26 39:7 
7 34 48.4 
7 38 37.3 
3 4 56.9 

3 21 2.7 

4 2 2.8 
3 10 48.9 

3 17 27.2 
7 45 53.1 

5 28 48.8 

4 43 30.8 
7 32 15.6 

6 30 20.0 
4 13 56.0 

4 58 1.3 
3 15 23.1 

5 10 48.0 

7 18 56.5 



- 18.805 
18.806 
18 809 
18.819 
18.827 
18.830 
18.836 
18.838 
18841 
18.846 
18.852 
18.857 
18.857 
18.858 
18.858 
18.861 
18.869 
18.870 
18.871 
18.872 
18.873 
18.891 
18.891 
18.894 
18.894 
18.895 
18.903 
18.910 



(168.) B. 

(166.) 

(168.) B. 

(166.) B. S. 

(320.) 

(319.) B.L1.R. 

(319.) 

I. B. LI. 
(166.) B. 
(164.) 

(164.) B. LI. 
(319.) 
(319.) 

II. B. LI. 

III. B. 3. 
(166.) 

(165.) B. LI. 
(165.) 
(319.) B. 
(167.) 
IV. 

V. B. LI. 
(168.) 

VI. LI. 
(167.) 
(164.) 
VII. 
(319.) 



I.(164)-0.09 + 1.0;(165)+0.09-0.9. 11.(163)^0.29 -4.7 ; (165) -0.02 +3.1 ; 
(232)-f0.30 + 1.6. III.(164)-0.02-1.8;(l65) +0.03 + 1.8. IV. (166) -0. 10 -2.0; 

(167) + 0.11 +2.1. V. (166) -0 24 -0.4; (167)+0.20+0.8; (170)+ 0.05 -0.4. 
VI.(166)-0.24-0.4;(167) + 0.20+0.8;(170)+0.05-0.4. VII. (167)+0. 18-2.2; 

(168) - 0.18 + 2.3. 
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381 

382 

383 

384 

385 

38a 
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39äT 

394* 
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396* 
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398* 

399 

400 

401 

402 
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405* 



9 
10 

9.10 

9 

9 

10 

9.10 
8 
8 
8 

9.10 

9 

8 

10 

^.10 
9 
9 
8 

9.10 
9 

10 
8 
9 
10 
8 
9 



h t tt 
10 42 23.46 

10 42 26.19 

10 42 34.28 

10 42 42.95 

10 42 47.34 

10 43 2.28 

10 43 2.86 

10 43 11.95 

10 43 15.79 

10 43 23.41 

10 43 24.24 

10 43 27.19 

10 43 29.17 

10 43 49.13 

10 43 49.38 

10 44 13.63 

10 44 30.48 

10 44 50.98 

10 44 55.05 

10 45 1.65 

10 45 6.65 

10 45 16.46 

10 45 42.36 

10 46 6.03 

10 46 7.73 

10 46 8 21 



»t 



+ 3.096 
3.136 
3.110 
3.112 
3.097 
3.127 
3.130 
3104 
3.115 
3.129 
3.124 
3.095 
3.098 
3.127 
3.102 
3.130 
3.105 
3114 
3.104 
3.131 
3.136 
3.114 
3.094 
3.117 
3.096 
3.104 



n 



+ 3 15 50.9 
8 20 89 
5 6 30.3 
5 20 36.6 

3 22 42.0 
7 15 33.5 
7 39 17.5 

4 23 2.7 

5 49 32.7 
7 33 26.7 

6 51 10.9 
3 14 44.8 

3 30 26.8 

7 21 29 2 

4 11 1.9 

7 50 360 

4 33 41.3 

5 47 57.4 

4 24 24.3 

8 47.1 
8 43 27.8 

5 45 24 5 
3 8 13.5 

6 17 43.3 

3 27 20.2 

4 29 57.3 



Präcession 
1850 



n 



- 18.915 
18.917 
18.921 
18.925 
18.927 
18,934 
18.934 
18.939 
18 940 
18.944 
18.945 
18.946 
18.947 
18.957 
18.957 
18.968 
18.976 
18.986 
18.988 
18.991 

18.993 
18.998 
19.010 
19.021 
19.022 
19.022 



BOB 



Bemerkungen 



L B. 

(320.) * 

II. 

(168.) 

(165.) 

(319.) 

(651.) B. 

III. B. S. R. 

(168.) 

(651.) B.L1.S. 

(319.) B. S. 

IV. 

V. B. LI. S. 

(319.) 

VI. 

VII. B. 

VIII. 

(168.) 

IX. 

X. LI. 

(320.) 

(168.) R. 

XL 

XII. S. 
(165.) B.L1.S. 

XIII. S. 






I.(164)+0.13-1.8;(165)-0.13+1.9.IL(167.) + 0.19-2.4;(170)-0.18+2.4. 
III.(166)+0.02-0.2; (167 + 0.28+0.3; (170)-0.30 -0.1. IV. (162) -0.16 + 2.8; 
(163)+0.16-2.8. V. (164)-0.07 0.0; (165)4-0.08 + 0.1. VI. (166) +0.06 -0.1 ; 
(170)-Ü.05+0.2.VIL(319)<-0.15-0 5;(651)+Ü.15+0.5. VIII.(166)-0.01 0.0; 
(167)- 0.12 0.0; (170) + 0.13 0.0. IX. (166) - 0.14 - 0.5; (167) + 0.10+1.6; 
(170) + 0.05 -1.0. X.(319)-0.31-l.l;(651)+0.32 + 1.2. XL (164) +0.08+ 1.1 ; 
(165) -0.07 -1.1. XII.(168)+0.13+2.0;(319)-0.13-1.9. XIII. (166) -0.16 -0.4; 
(167)+0.14+0.4; (170)+0.03 - 0.1. 
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406 


10 


407 


9.10 


408 


9.10 


409 


10 


410 


9.10 


411 


10 


412 


10 


413 


10 


414 


10 


415 


9.10 


41b 


9 


417 


9.10 


418 


10 


419 


9 


420 


8 


421 


9 


422 


7.8 


423 


10 


424 


9 


425 


10 


426 


9 


427 


10 


428 


9 


429 


9.10 


430 


10 


431 


10 



h t tt 

10 46 8.91 
10 46 19 63 
10 46 31.02 
10 46 31 65 
10 46 34.65 
10 46 41.46 
10 46 44.22 
10 47 14.37 
10 47 15.48 
10 47 20.05 
10 47 31.17 
10 47 35.86 
10 47 50 27 
10 48 7.82 
10 48 13.92 
10 48 44.58 
10 48 44.65 
10 48 50.03 
10 49 3.02 
10 49 4.52 
10 49 4.94 
10 49 7.24 
10 49 35.05 
10 49 48.16 
10 49 51.43 
10 49 58.18 



tt 



+ 3 095 
3.136 
3.132 
3.094 
3.136 
3.t27 
8.096 
3.129 
3.132 
3.113 
3.097 
3.095 
3.127 
3.132 
3.121 
3.114 
3.129 
3.129 
3.116 
3.129 
3.100 
3.095 
3.112 
3.129 
3.095 
3.106 



h 



+ 3 22 35.6 

8 48 ' 6.4 

8 24 23.3 

3 9 20.8 

8 51 37.3 

7 38 18.4 

3 27 31 7 

7 53 38.0 

8 22 25.0 

5 46 6.0 
3 42 44.1 

3 23 52.6 

7 45 37.1 

8 28 46.5 

6 59 6.0 
6 4 27.8 
8 11 29.5 
8 10 58.2 
6 25 57.4 
8 10 37.1 

4 14 0.5 
3 28 14.7 

5 55 30.8 
8 17 85.0 
3 27 2.0 
5 1 17.0 



- 19.022 
19.027 
19.038 
19.033 
19.034 
19.038 
19.030 
19.053 
19.053 
19.055 
19.061 
19.062 
19.060 
19.076 
19.079 
19.098 
19.098 
19.096 
19.101 
19.102 
19.102 
19.103 
19.115 
19.121 
19.122 
19.125 



(165.) 
(320.) 
(651.) B. 
(164.) S. 
(820.) 
(319.) S. 
(165.) B. 
(319.) 
L 

(168.) 
(166.) 
IL S. 
(319.) B. 

III. LL * 
(819.) B.L1.B. 

IV. B.L1.S.R 

V. B. Li. 
(320.) 

VI. B. S. 
t(320.) 

VII. B. S. 
(164.) 

vm. 

IX. B. S. 

(164.) 

(170.) 



I.(320)-0.24+3.0: (651)4-0.24-2.9. IL (164) -0.01 + 1.4; (165)4-0.02-1.3. 
HL (320) -0.294- 1.4; (651)4-0.30-1.3. IV. (168)4^0. 14 -1.0; (171) -0.03 4-0.6; 
(319)-0.U4-0.4. V. (320) -0.09 4- 1.6; (651)+0.10-1.5. VI. (168) -0,04- 0.4; 
(319)4-0.044-0.4. VII. (166)-0.234-0.l; (167)4-0.084-0.3; (170)4-0.16-0.3. 
VIll. (168) -0.114- 0.8; (171)4- 0.1 1-0.8. IX. (320)-0.25-1.8:(651)+0.26-1.8 
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432 


9.10 


& 9 tt 

10 50 28.127 


+ 3.106 


O 1 't 

+ 50 39.4 


- 19.138 


1. 


433 


9.10 


10 50 58.62 


3.113 


6 10 5.4 


19.149 


II. B. 


434 


10 


10 51 21.83 


3.124 


7 44 7.5 


19.162 


(319.) B.Li.*. 


435 


10 


10 51 36JB3 


3.091 


3 3 40.2 


19.168 


(163.) 


436 


9 


10 51 45.04 


8.126 


8 1 50.3 


19.172 


(651.) B. LI. 


437 


8.9 


10 51 49.24 


8406 


5 9 24.5 


19.178 


m. b. s. 


438 


10 


10 52 5j03 


3.093 


3 22 28.6 


19.180 


(164.) 


439 


10 


, 10 52 14J68 


8.118 


6 54 5.6 


19.184 


(3191) 


440 


9.10 


10 52 26.45 


3.091 


3 1 49.8 


18.189 


IV. B. S. 


44t 


10 


10 52 29.61 


3.106 


5 9 20.0 


19.19t 


(172.) 


442* 


4.5 


10 52 48B2 


3.102 


4 26 18.0 


19.198 


V. R. 


443 8.9 


10 52 58402 


3.101 


4 32 98.4 


19300 


VL S. 


444 


9 


HO 52 58.11 


3.113 


6 18 59.0 


19.200 


VII. LI. 


445 


9 


10 53 8XX) 


8427 


8 25 22.1 


19.20« 


VIIL S. 


446* 


9 


10 53 17.17 


3.112 


6 8 17.4 


19.210 


IX. B. LI. 


447* 


9 


10 53 23.44 


3.114 


6 29 7.9 


19.213 


X. Li. 


448* 


9 


10 58 56,38 


3.110 


5 64 26.5 


19.227 


XI. B. 


449 


9.10 


10 *3 156.13 


3.422 


7 40 31.2 


19.226 


(654.) B. 


450 


9.10 


10 94 27.64 


3114 


6 29 16.9 


19.239 


(3ia) 


4M 


IQ 


10 94 30.62 


3.103 


5 15.8 


19.241 


XII. 


452 


9.10 


10 94 56.60 


3.107 


5 68 215 


19.262 


(178.) 


49a 


10 


10 96 17,69 


3.017 


4 7 48.5 


19.260 


(169.) 


454 


9. 10 


10 59 20.43 


3.129 


8 66 94.9 


19.264 


(661.) B. 



1.(166) -0.15+0.6; (167)+0.11-0.1$ (169)- 0.06 -0.6; (170)4-0.11-2.8; 
(171) [-0.55J+2.8. a (168)+0.18+2.3;(172)-0.18-2.2. III. (167) -0.24 -03; 
(168) -0.02+ 1.5; (170) -0.02 -0.9; (171)+0.27+0.3. IV. (i63)-O.Ol-*.l; 
(164) -0.13 + 1.1; (165) t 0.63 -0.5; (232) + 0.02 -0.5; (182) +0.11 + 1.8. 

V. (166) + 0.15 -0.8; (167) -0.04 + 0.4; (170) -0.06 + 1.0; (169) - 0.06 - 0.8- 

VI. (166)-0.37-1.0; (167)+0.35 + i.Ö; (l69)+0.01-0.8; (170) +0.03 +0.4. 
VlI.(168)+0.09+0.6;(319)-0.09-0.6. VIII. (320) -0.27+3.0 ;(651)+0.26-2.9. 
IX.(t68)+0.06-l.l; (319)^-0.06+1.2. X. (168) +0.0 1 + 0.2; (3 19) -0.01 -0.8. 
XI.(168)-0.02+1.9;(171)-0.04+l.l;(172)+0.O5-2.9. XII.(167)+0.14+0.8; 

(170) -0.14 -2.1; (171) 0.00 + 1.2. 
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455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462* 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469: 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 



9.10 

6.7 

10 

10 

8.9 

9 

10 

10 

6 

9.10 

10 

9 

9.10 

10 

10] 

10 

10 

10 

9 

10 

6.7 

9 

9 



h t tt 

10 55 52.00 

10 56 14.77 

10 56 20.52 

10 56 20.62 

10 56 27.71 

10 56 33.40 

10 56 35.41 

10 56 39.45 

10 57 0.94 

10 57 16.60 

10 57 18.19 

10 57 18.39 

10 57 21.29 

10 57 48.52 

10 57 54.48 

10 57 57.16 

10 58 8.81 

10 58 19.11 

10 58 20.00 

10 58 20.29 

10 58 20.27 

10 58 22.35 

10 58 32.74 

10 58 52.21 



tt 



+ 3 121 
3.099 
3100 
3.116 
3.129 
3.109 
3.113 
3 108 
3.091 
3.122 
3.108 
3.116 
3 099 
3.106 
3 090 
3.102 
3.095 
3.101 
3.120 
3.120 
3122 
3.121 
3.090 
3.094 



o t tt 
+ 7 49 25.0 

4 26 44.6 

4 35 48.7 

7 6 14.8 

8 58 25.5 
6 1 57.3 

6 36 5.5 

5 51 21.8 

3 17 47.4 
8 8 48.1 
5 57 43.7 

7 6 1.8 

4 27 15.3 

5 41 25.8 
3 10 21.7 
5 2 12.7 

3 51 40.5 

4 52 41.6 
7 50 34.6 

7 50 41.9 

8 8 2.1 
7 56 50.3 
3 12 30.1 
3 53 28.2 



- 19.276 
19.284 
19.286 
19.286 
19.289 
19.291 
19.293 
19 294 
19.302 
19.308 
19.309 
19.309 
19.310 
19.319 
19.323 
19.324 
19.328 
19.332 
19.333 
19.333 
19.333 
19.333 
19.337 
19.235 



(319.) 
L 8. 
IL 
(319.) 

III. B. 

IV. LL S. 
(319.) B. 

V. B. 
(165.) 

(320.) B.LLR. 

VI. B. 
(319.) 

VII. S. 

vin. 

IX. 

x. 

(166.) 
(170.) 
(319)1 Doppelst. 

XI. J *•"• 
(320.) 
(651.) B. LI. 

XII. B. 
(166.) B. 



I. (167)-0.02-1.9;(169)+0.O3+O.l;(170)-0.Ol + 1.9. II. (167)+0.0l+0.9 

(170) 0.00-0.8. III. (320) -0.06 +0.5; (651)4-0.06-0.5. IV. (168)4-0.07-1.7 

(171) + 0.06 -0.9; (172)- 0.124-2.5. V. (168)4-0.21 + 1.4; (171>fO.35+[l0.7] 
(172) -0.25 -1.4. VI. (168)0.00 + 23; (172) +0.01 -2.2. VII. (167)-0.13 + 1.6 
(169)+0.13-1.5. VIII.(168)+0.34+0.3;(l72)-0.33-0.2. IX. (165)-0.05+0.7 
(164)+0.06-0.7. X. (167)+0.17-4.7; (169) -0.16+4.7. XI. (3 19) -0.09 +0.6 
(651) + 0.09 - 0.5. XII. (164) + 0.01 + 0.2 ; (165) - 0.02 - 0.1. 
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480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

488 

490 

491 

492 

493 

494 

496 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 



8 

9.10 

8.9 

10 

10 

10 

10 

40 

10 

10 

9 

8 

9 

9 

8 

9 

9.10 

9.10 

10 

10 

9 

81 
9.10 
10 

. 81 



h 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 



58 55.44 

59 3.49 
59 5.37 
59 12.72 
59 34.01 
59 34.43 
59 53.57 
59 56.80 

14.97 
16.47 
27.01 
29.79 
36.13 
99.77 

43.72 

1 0.84 
1 11.93 
1 1752 
1 11.97 
1 30.03 

1 56.89 

2 0.04 
2 7.71 
2 8.47 
2 10.46 



tt 



+ 3.109 
3.126 
3.117 
3.104 
3.092 
3.121 
3.115 
3.098 
3.106 
3.091 
3.115 
3.097 
3.094 
3.121 
3.094 
3.105 
3.106 
3.123 
3.113 
3.097 
3.119 
3.090 
3.109 
3.091 
3.097 



tt 



+ 6 14 22.5 
8 55 5.8 

7 30 29.0 
5 24 16.1 

3 32 7.4 

8 19 36.6 
7 19 13.1 

4 31 49.3 

5 47 56.7 

3 22 5.9 

7 23 6.8 

4 20 39.3 
4 28.3 

8 26 35.3 

4 1 59.2 

5 48 12.4 

5 51 55.3 
8 45 30.7 

7 9 14.2 
4 24 6.5 

8 18. 47.5 
3 16 3.0 

6 34 40.4 

3 34 17.7 

4 31 23.6 



1*346 

19.349 

19.350 

19.353 

19.361 

19.361 

19.369 

19.370 

19.377 

19.377 

19.381 

19 382 

19.385 

19.386 

19.386 

19.394 

19.398 

19.401 

19.401 

19,405 

19.415 

19.416 

19.419 

19.419 

19.420 



(168.) B. LL 

(320.) LI. 

(319.) B.L1.S. 

I. 

(165.) 

(32a) B. R. 

(319.) 

(167.) . 

II. 

(164.) 

III. B.LI. 

IV. S. 

V. B. 
(320.) & L1 - 
YL B.L1.S. 
VIL B. 

VIII. B. 
(3200 B - 
(319.) 
(167.) 

(651.) B. K S. 
(164.) B.L1.S. 

IX. B. & 
(164.) 
X. 



Lr (167) +0.11 -2.3; (168) +0.03 -0.9; (171) -0.06+4.2; (172)- 0.06-0.9 
IL (168) +0.12+2.8; (172) -0.12 -2.8. III. (319)-0.15 + Q.l; (651)+Ö.16 0.0 
IV. (167) 0.00-(k3; (1 69) -0.02+0. 1 ; (170) +0.02 +0.1. V. (166) -0.32+5.5 
(167) +0.32-5.5. VI. (166) -0.12 0.0; (169) +0.13+0.1. VII. (168) -0.04-0.9; 
(17J)+0.17+2.2; (172) -0.12-1.3. VIII. (168) +0.16+1.5 ; (171) +0.12+2.8 
(172)- 0.29 -4.4. IX. (168) + 0.07 + 0.3; (172) -0.06 -2.0; (319) -0.01+ 1.6 
X. (167) + 0.05 + 0.2; (169) - 0.1 1 + 1.5; (170) + 0.06 - 1.7. 
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19.43a 
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11 
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3.101 


5 17 6.5 


19.437 


(172.) 
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8 31 41.4 
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(j320i) 
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1944» 
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10 
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6 46 25.5 


19451 


(319i) 


513 
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11 


3 37.76 


3.095 


4 19 35.9 


19.451 


m. b. s. 


514 


8 


11 


a 51.22 


3.089 


3 21 6.1 


19.456 


(164.) B. LL 


515 


IQ 


11 


4 0.95* 


3.108 


6 38 5.6 


19459 


(8190 


516 


9.10 


11 


5 4.46 


3.102 


5 42 19.9 


19481 


IV. 


5Ü7 


9.10 


11 


5 15.35 


3.101 


5 30 3.2 
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V. 
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11 


fr 31.99 


3.099 


5 17 55.5 


19491 


(107.) B.S. 


519 


7.a 


41 


6 50.73 


3.119 


8 40 35.4 


19.498 


(651.) B. LL 8. 


520 


a 


11 


9 3.07 


3.108 


6 45 17.2 


19.502 


(3190 B.LLÄ. 


521 


10 


u 


8 5.22 


3.101 


5 30 28.1 


19.508 


YL 


522* 


10 


11 


7.00 


3.094 


4 14 24.7 


19.506 


vn. 


523 


9 


11 


9 8.68 


3.087 


3 8 33.4 


19.504 


(164i) 


524 


9.10 


u 


6 11.14 


3.087 


3 5 11.3 


19.505 


VIIL B.LL8. 


625 


9.10 


11 


6 11.03 


3.093 


4 3 4.5 


19.505 


(166.) 


526b 


6.7 


11 


6 14.22 


3118 


8 52 52.3 


19.506 


DK. B. LI. S. R. 


527 


8 


11 


6 33 07 


3 107 


6 47 11.2 


19.512 


(319i) B.LL 


528 


8.9 


11 


6 34.71 


3.098 


5 6 46.1 


19.513 


(X.) B. 


I 

(*&!)< 

VL ( 

(16ö> 

IX. (8 
(171)* 


. (1#7> 
f. 0.1 9 
f 0.16 
!«/)-! 
+0.4* 
H20)-0 
f 0,31 


+0.17+t.2; 
-2.3. ni. (IM 
+0.2. V, (170 
►.18+2,7; (17( 
+3.3.) VIIL (1 
.19+2.7; (651 
+4.6; (172). 


(169) -0 OH 
l) + 0.10-l. 

y-o.n+o.e 

>)+0.19-3. 
l64)-0.14-( 
)+0.19-2 
0.2? -1.9. 


(-2.6; (170) -0. 
7; (170)-0.09 
>;(171)+0.04 
9;(172)-0.01- 
U;(165)+0.1 
?. X. (167) +0 


15-3.7. IL 
-1.6. IV. (1 
(-11.9); (li 
+ 1.2. VII. 
10+0.1;(23 
.01+2.7$(1 


«0)^0.19+2.4; 
68)-0.15-1.2; 
r2)+0.06-a9. 
(166)-045-3.3; 
2)+0.04+0.2. 
69) -0.08+4.7; 



$1 




I. (168) -0.09 -2.3 ;(171)+0.10+2.4. II.(168)-0.20+0.4;(l71)+0.21-0.3. 
IU. (£10) -0.29-1 4; (651)+O.20-1.3. IV« (163)+<M8-3u3; (164) -0.05 -0.7 ; 
(232) -0.10 +3.9. V. (167)* 0.03 +0.7} (170) + 0.10 - 0.5; (171) -O.Oßi-0.2. 
VI. (172)+0.20- 1.5; (31 9) -0.20+1.0. Vtt. (170) +0.05+1.4; (172) - 0.12- 2.3. 
(168J+0.07 + 1.0. VIII« (166)-0.Ä6-a.4; (167)-0.01 -0.4; (169) + 0.39+4 -*j 
(170)-0.13-0.6. IX.(3l0)-O.2fc+1.4; (651) + 0.23 - 1.3. X. (1*7) -0.16-0,5; 
(170)+0.11+0,3; (171)+0.05+O.2. XU (171)+ 0.33+1.8^ (172) -0.33-1.7. 
XIL (166) -0.13 -3.4; (169) +0.14 +3.5. 
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s 



fc 



553 

554 

555 

556 

557 

558 

559* 

560* 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 
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569* 

5*0 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 



9 

OD 
CD 

: € 
o 



10 
91 
9 

10 
8.9 

IQ 

' 9 

8.9 

9.10 

10 

. 8 

10 

10 

9 

.9 

8.9 

8 



8 
9 
<9 

8.9 

8.9 

7.8 

10 



BBBBSSn 



AR. 1850 



11 10 54.95 



11 11 11.21 
11 11 32.12 
11 11 33.15 
11 11 43.02 
11 11 53.20 
11 11 57.93 
11 12 1.Q7 
11 12 3.25 
11 12 17.35 
11 12 20.98 
11 12 25.89 
11 12 38.Q0 
11 12 54.06 
11 12 55.08 
11 13 14.07 
11 13 15.18 
11 13 16.45 
11 13 33.18 
11 13 43.77 
11 13 45.47 
11 13 45.84 
tll 13 51.09 
11 13 54.78 
11 13 55.13 



m 



Präceseion 
1850 



Decllnation 
1850 



Präcession 
1850 



tt 



+ 3.115 
3101 
3.102 
3.087 
3.102 
3.108 
3.100 
3.092 
8.097 
3.068 
3.102 
3 097 
3.097 
3.107 
3.091 
3.086 
3.098 
3.108 
3.101 
3.101 
3.105 
3.093 
3.094 
3.108 
3.111 



tt 



+ 8 58 0.4 
6 6 49.5 
6 30 11.0 

3 19 9.7 

6 30 25.0 

7 41 17.2 
5 56 8.0 

4 26 30.4 

5 15 10.0 

3 33 30.6 

6 28 15.2 
5 22 24.3 

5 25 45.7 

7 34 52.6 

4 26 27.2 

3 14 44.1 

5 42 7.7 

7 53 14.9 

6 34 2.4 

6 27 9.1 

7 27 21.5 

4 45 32.6 

5 1 47.1 

8 2 41.1 

8 39 34.5 



- 1&597 
19.602 
19.609 
19.609 
19.HU 
19.614 
19.615 
19.616 
19.617 
19.621 
19.622 
19.623 
lft.627 
19632 
19.633 
19.638 
19.639 
19.639 
19.644 
19.647 
19.648 
19.648 
19.650 
19.650 
19.650 



Bemerkungen 



(320.) 
(319.) 
(319.) 
(165.) 

(319.) S.R. 
(651.) B, 
L 
IL 

(170.) 
(165.) 
(168.) B. 
(172.) 
(171.) S. 
III. 
IV. 

V. LI. 

VI. B. R. 
(319.) B. 
(168,) 
(168.) R. 
(651,)B.Ll.SJt. 
VIL 

viil b. a 

IX* B. 

(320.) R. 



I. (l68)+0.03-1.3; (171) 0.03+4.0; (t72)- 0.07-2.6. IL (166)-0.11-1.0; 
(169)+0.Ö3-2.3; (170) -0.04 + 1.8; (270) +0.12 +1.5. HL (319) -0.27 -1.3; 
(651)+0.28+1.4. IV. (166)-0.12-3.2; (169)-0.29-2.2; (170)+0.42+5.3. 
V. (164)-Ö.13-1.4; (165)+0.13 + 1.4. VI. (171)- 0.07 + 1 7; (172) +0.08- 1.6. 



3.3 



VII. (166) -0.37 -4.0; (169) -0.05+0.9; (170) 0.00 0.0; (17l)+0.42 
VIIL (166)-0.15-1.9; (169)+0.17 +0.4; (170) -0.07 -1.7; (l7l) + 0.06 +3.3] 
IX. (319)- 0.09+0.5; (65l)+0.09-0.4 
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Pr&cession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



578 


10 


] 


579 


9. 10 




580 


10 




581 


8 




582 


10 




583 


10 


•1 


584 


7 




585 


9 




586 


10 




587 


9 




588 


10 




589 


9 




590 


9.10 




591 


8 




592 


7.8 




593 


10 


^ 


.594 


7 




595 


9 




596 


10 




597 


8.9 




598 


10 


* 


599 


9.14) 




600 


9.10 




601 


9.10 




602 


10 




603 


9 





k r tt 

1 14 37.39 

1 15 5.37 

1 15 17.94 

1 15 20.09 

1 15 26.27 

1 15 29.79 

1 15 30.19 

1 15 30.20 

1 15 31.41 

1 16 9.77 

1 16 23,77 

1 16 58.84 

1 17 6.83 

1 17 26.69 

1 17 38.40 

1 17 39.53 

1 17 56,63 

i 17 58.00 

1 18 6.89 

1 18 7.90 

1 18 17,45 

1 18 17.77 

1 18 20.43 

1 18 45.31 

1 18 47.44 

1 18 52.10 



tt 



+ 3.085 
3.104 
3.096 
3.093 
3.084 
3.084 
3.08» 
3.104 
3.11t 
3.090 
3.084 
3.087 
3.090 
3.099* 
3.108. 
3.084 
3.088 
3.099 
3.091 
3.090 
3.091 
3.091 
3.064 
3.108 
3.068 
3.108 



tt 



+ 34 50.8 
7 21 23.5 

5 39 19.4 
4 57 32.2 
3 55.5 
3 1 21.8 

3 58 56.5 

7 24 31.4 

8 46 53.2 

4 26 44.8 
3 6 25.4 

3 43 31.2 

4 28 4.3 

6 33 50.4 
8 46 44.0 

3 6 59.2 

4 7-33.8 
6 34 25.3 
4 40 30.6 
4 41 9.6 
4 46 22.7 
4 50 27.7 

3 17 0.7 
8 55 7.4 

4 18 58.6 
8 51 32.9 



- 19.662 
19.671 
19.674 
19.675 
19.67* 
19 677 
19.678 
19.678 
19.678 
19.689 
19.693 
19.703 
19.705 
19.710 
19.712 
19.714 
19.718 



10.721 
19.721 
19.724 
19.724 



10.731 
19.733 
19.733 



(162) 

(319.) 

(172.) 

I. S. 

(165.) 

IL 

(1*6.) B. 

IIL B. LI. 

(320.) 

IV. 

(165.) 

(169.) 

V. 

(319.) B.L1. 

(651.) B. 8. R. 

vi; 

VII. B.LI. 
10.719 [(319.) B.L1.S. 



(170.) 
VIII. S>. 

(17a) 

(169.) 



19*724 IX. B.9. 



(651.) B. 

(170.) 

(65t.) 



1.(167) -0.1 1-1. 7; (169)+0.10+G.7;(t70)-0.02-2.0;(17l) + 0.04 + 3.2. 
II.(162)+0.09-1.4; (165) -0.09+ 1.4. IIL (319)- 0.14 -0.1; (651)+0.14+0.1. 
IV. (166);- 04-2.1; (169) 0.00+ i.9; (170) + 0.04+0.3. V. (166) -0.05- 2.5 j 
(170)+ 0.06 +2.6. VL(164)+0.22-1.3;(165)-0.22-1.3. VII.(166)+0.06+1.9; 
(169) - 0.08 - 2.7; (170) + 0.02 + 0.9. VHL (169)- 0.25 -1.1 j (170)- 0.09- 1^.1 J 
(171)+0.3!3 + 2.3. IX.(164)+0.02-Mi(165)-0.0fc+i.5. , . ;-, 
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PrftCMsfon 
1850 



DecliuaiiOB 
1850 



Präces8ion 
1850 



Bemerkungen 



604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
6|? 

m 

619 

69Q 

#21 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

628* 

629 

630 



9.10 

6 

7 

8.9 

9.10 

6.7 

9 

9 
9 

9 
9.10 

9 
8.9 

9 
10 

9 

7.8 
10 

f. 

10 
9 
10 
9.10 
10 
10 



1 19 7.12 
1 19 9.65 
1 19 10.95 
1 20 2.36 
1 20 9,78 
1 20 13,32 
1 20 14.72 
1 20 43.82 
1 20 44.93 
1 20 47.01 
1 20 53.86 
1 21 4.82 
1 21 18.13 
1 21 18.73 
1 21 27.06 
1 21 28.54 
1 21 53.32 
1 21 56.01 
1 21 56.14 
1 22 0.32 
1 22 16.60 
1 23 36.56 
1 23 40.56 
1 2t 42.33 
1 tt 57.22 
1 24 2.12 
1 25 6.45 



ff 



4- 3.090 
3.987 
3.087 
3.106 
3.098 
3.086 
3086 
3.085 
3.088 
3 101 
3.094 
3.085 
3.084 
3.086 
3.088 
3.101 
3.088 
3.103 
3.083 
3.102 
3.006 
3.002 
3.085 
3462 
3480 
3.067 
3.090 



ff 



+ 4 46 23.9 
3 49 44.5 
3 49 19.1 
8 42 21.9 

6 48 10.8 
3 40 55.9 
3 39 24.6 

3 36 42.5 

4 17 50.1 

7 36 19.7 

5 40 58.9 
3 40 25.2 

3 33 36.7 

4 1 24.1 
4 31 12.4 

7 37 46.0 
4 36 20.1 

8 25 37.4 

3 19 17.8 
a 1 51.2 

4 1 58.8 

5 52 59.2 
a 03 20.9 

3 15 20.5 
5 02 16.5 

4 28 7.1 

5 26 30.5 



19.737 
19.737 
19.736 
19.751 
19.752 
19.753 
18.754 
19,761 
19,761 
19.762 
19.763 
19.7*6 
19.770 
19.770 
19.772 
19.772 
19,779 
19.779 
19.779 
19.78Q 
19,7*4 
19300 
19304 
19304 
19307 
19.806 
19.822 



B.L1.B. 
B.L1R. 
B.LI. 8 

B. LI. R. 
B.L1.R. 
B.LI. 



(1690 

(166.) 

(166.) 

(651.) 

(319.) 

I. 

(169.) 

(169.) 

(17a) 

(319.) 

(172.) 

(166.) 

IL 

(169.) 

(170.) 

III. 

IV. 

v< 

vi. 

(319.) B. 

va b. 

(171.) 

Vtll. B.LI. 
(164.) 
IX. 

(166.) 
(170.) 



B. 
B.Li 

S. 

B.S. 
Ll.R. 



L(186)-0.08-0.4;(166)+0.09+0.4.1L(164)+0.30+.2.2; (166)- 0.30-2.1. 
IIL (3 19) -0.32 -0.4; (651)+0.32+0.5. IV. (170)+ 0.04+0.8; (171) -0.03 -03. 
V. (320) -048 +23 ; (651) +0.08 -2.8. VI. (164) ö.00+0.*4; (165) + 0.04 -0.3. 
VH.(166)-0.18-1.9;(169)+0.19+2.0. Vltl. (166) -0.12- 1.2 ;(169)+0.12+1.2. 
DL(168)+O.27-O.4;(l79)+0.12-O.^;(l72)-0.30+O3. 



r 



a 
a 



00 

00 

8 

CD 



J_ 



631 
632 
633 
634 

1635 
636 
637 
638 
639 
640* 
641 
642 
643* 
644* 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 






10 

7.8 

8.9 

9.10 

9 

8 

9.10 

6 

9.10 

9 

8 

10 

8.9 

9 

10 

8.9 

10 

10 

81 

8 

9.10 

8 



AR. 1850 



11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
U 
11 
11 
11 
li 
11 
11 
11 



25 l'l.58 
25 37.25 
25 40.57 
25 42.10 
25 47.24 

25 54.02 

26 39.68 

26 41.40 

27 26.38 

28 6.58 
28 32.46 

28 40.10 

29 26.87 
29 44.24 

29 46.58 

30 22.96 
30 28.74 
30 43.06 

30 53.32 

31 2.40 
31 3.35 
31 18.00 



Pr&ceasion 
1850 



ti 



+ 3.091 
3.885 
3.082 
3.088 
3 101 
3.082 
3.087 
3.084 
3.083 
3.086 
3.084 
3.084 
3.089 
3.084 
3.088 
3.084 
3.084 
3.080 
3.090 
3.086 
3.095 
3.090 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



tt 



+ 5 42 0.4 
4 11 25.1 

3 17 29 5 

4 57 45.8 
8 48 33.5 

3 19 41.7 

4 57 0.3 
3 53 34.0 

3 40 39.8 

4 47 21.9 
4 7 56 6 

4 23 12.6 

5 47 34.7 

4 26 58.6 

5 45 42.7 
4 27 6.2 

4 33 17.7 
3 11 58.4 

6 36 5.7 

5 15 25.9 
8 13 30.4 

6 26 58.9 



19.823 
19.829 
19.830 
19.830 
19.831 
19.633 
19.849 
19.843 
19.859 
19.860 
19.866 
19.867 
19.870 
19.880 
19.881 
19.887 
19.888 
19.891 
19.893 
19.894 
19.895 
19897 



Bemerkungen 



I. 

IL B.L1R 

III. B. B. 

IV. S. 
(320.) B. LI. 

V. B. R. 
VI. 

VII. B. LI. E. 
(166.) 

VIII. 

IX. B.LLR 

X. 

XI. B. 

XII. 

XIIL 

XIV. R. 
(170.) 

XV. R. 
(168.) 

XVI. B. 
(651.) B. 
(168.) LI. 






L(171)-0.07+0.4; (172)+0.0J -0.4. IL(166)+0.06-1.5;(169)-0.06+1.5. 
IIL(l64)-0.08-1.0;(165)+0.09 + l.l. IV.(169)-0.25+1.7;(170)+0.03-1.9; 
(171)+0.22+0 3. V.(164) + 0.01-1.6;(165) 0.00 + 1.7. VI. (169) + 0.02+0 5; 
(170)4-0.04-1.5; (171)-0.06 + 0.9. VII. (166) -0.25 -0.3; (169) + 25 + 0.4. 
VIII. (166) -0.15- 1.1; (169)+0.21+2.2; (170)-0 05-1.1. IX. (167) +0.03 -0.2; 
(169) -0.02 +0.3. X. (166) +0.02-0 6; (170) -0.02 + 0.7. XL (168) -0.06 +0.8; 
(171) + 0.03 - 0.5 ; (172) + 0.03 - 4. XII. (170) - 24 - 1.3 ; (166) - 0.04 - 1.8 ; 
(167) + 17-0.1; (169) + 0.10 + 3.1. XIIL (171)+0 05 - 1.7; (172)- 0.05+1.7. 
XIV.(166)-0.17-3.0; (167) -003 + 1.1 ; (169) + 0.20 +0.4; (170) 0.00 + 1.7. 
XV.(164)-0.17-2.7;(165)+0.17+2.7. XVI. (167) +0.28 -2.6; (172) -0.32-0.4. 
(171)+0.5+2.9. 

SteiayeneiclinlM, a 
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Nummer I 


Grösse I 


AB. 1850 


Pr&cession 
1850 


Declination 
1850 


Pr&cession 
1850 


Bemerkungen 


653 


8.9 


h t tt 
11 31 48.78 


+ 3.081 


o t tt 

+ 3 40 23.9 


- 19.903 


I. L. a 


654 


10 


11 31 54.25 


3.085 


4 59 42.9 


19.904 


II. 


655 


10 


11 32 1.75 


3.081 


3 41 49.1 


19.905 


(166.) 


656* 


8.9 


11 32 3.11 


3 087 


5 42 41.1 


19.906 


III. 


657 


9 


11 32 18.55 


3084 


4 43 2.4 


19.908 


(169.) 


658 


9 


11 32 23.46 


3090 


6 42 43.1 


19.909 


(319.) B. LI. 


659 


10 


11 32 35.79 


3 085 


5 12 36.7 


19912 


iv; 


660* 


9 


11 32 46.34 


3.087 


5 58 15.6 


19.914 


V. B. LL 


661 


8 


11 32 47.03 


3083 


4 29 16.9 


19 914 


VI. 


662 


8.9 


11 33 14.76 


3.086 


5 46 59 2 


19.918 


vn. b. 


663 


8.9 


11 33 52.17 


3.083 


4 40 56.1 


19.925 


VIII. 


664 


8 


11 33 55.83 


3.085 


5 25 19.2 


19.925 


IX* B. 


665 


10 


11 33 56 59 


3.079 


3 8 54.6 


19.926 


X. 


666 


9 


11 33 5973 


3.080 


3 42 10.0 


19.926 


(169.) b. a 


667 


10 


11 34 5.98 


3.087 


6 1 31.7 


19.927 


(171.) 


668 


10 


11 34 13.51 


3.091 


7 38 38.7 


19.928 


(319.) B. 


669 


9.10 


11 34 22.51 


3 089 


6 57 15 6 


19.930 


(319.) 


670 


10 


11 34 26.21 


3 079 


3 16 36.9 


19.930 


(165.) 


671 


7.8 


11 34 27.17 


3.085 


5 34 38.9 


19.931 


XI. B. B. 


672 


8.9 


11 34 27.82 


3.080 


3 42 37.2 


19.931 


(169.) B. 


673 


7.8 


11 34 44.38 


3.079 


3 11 47.5 


19.934 


XII. B. LL B. 


674 


10 


11 34 45.54 


3.080 


3 37 20.1 


19.934 


(166.) 


675 


9.10 


11 34 48.15 


3.091 


8 2 441 


19.934 


(319.) 


676 


10 


11 34 56.08 


3.083 


5 52 28.6 


19.935 


XIIL 


Li 
III. (1 
(170)- 
(169). 
VIIL< 
X. (lti 
XIL( 


(166)- 
68) +1 
+ 0.44 
+0.10 
;166)- 
14) -0.2 
164)-( 


0.03-2.2 ;(169 
D 08-13; (171 
+0.6. V. (171 
+0.6. VII. (li 
0.39-2,1; (169 
12-3.9; (165)- 
>.10+l.l;(16c 


)+0.04+2 
)- 0.03 + 0. 
)-0.04 -0.1 
65)+ 0.01- 
) + 0.39 + 2 
[-0.22 + 3.9. 
>)+0.11-l. 


.2. II.(167)+< 
9;(172)-0.06- 
; (172)+0.05- 
1.8; (171)-0.0* 
.1. IX. (170) -C 
XL (168J-0. 
1. XIIL (168 


D27-0.9;(l 
f 0.4. IV. (1 
(-0.2. VI. (1 
S + i.4;(172 
l.05+ü.9;(1 
17+09;(n 
1.00-0.2; (1 


70) -0.27+ 0.9. 
67) -0.43 -0.5; 
L66)-ö.09-0.6; 
>) + 0.08 + 0.3. 
l72)+0.06-0.9. 
r2)+0.18-0.8. 
71) 0.00 + 0.3. 

• • 
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AR 1850. 



Präceasion 
1860 



Declination 

1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



677 

678» 

679 

680 

681 

682 

683 

684» 

685 

686 

687 

688* 

689 

690 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

697 

698* 

699 

700 

701 

702 



8 
9.10 



9.10 11 35 58.35 



9 

10 

10 

9 

9 

7 

7 

8 

9.10 

10 

8 

9 

8.9 

9 

9 

10 

8 

8.9 

9 

10 

9 

9 

10 



11 35 10.58 
11 35 39.83 



n 



11 36 33.25 
11 36 36.78 
11 37 7.05 
11 37 17.70 
11 37 19.82 
11 37 26.12 
11 37 41.19 
11 37 49 80 
11 37 52.45 
11 37 55.61 
11 37 58.84 
11 38 239 
11 38 6.97 
11 38 12.36 
11 38 14.50 
11 38 31.23 
11 39 5.33 
11 39 7.15 
11 39 9.07 
11 39 26.75 
11 39 31.35 
11 39 46.37 
11 40 25.31 



+ 3.089 
3.083 
3.091 
3.083 
3.085 
3.081 
3.080 
3.078 
3.085 
3.088 
3 078 
3082 
3.082 
3.085 
3.079 
3.088 
3.084 
3.090 
3.081 
3.080 
3.084 
3.085 
3.090 
3.083 
3 078 
3.082 



tt 



+ 7 13 Ol 

5 12 54.0 

8 30 23.5 

5 6 39.9 

6 15 53 
4 24 27.8 
3 54 15.4 
3 11 11.7 

6 1 24.9 

7 51 46.2 

3 29 9.4 

4 59 49.0 

5 2 18.6 

6 19 46.2 

3 39 35 6 

7 46 25.3 
6 3 40.0 

8 36 14.7 

4 30 10.0 

4 18 30.5 

5 56 30.0 

6 21 51.9 
8 50 46.9 
6 13 9 9 
3 44 29.4 
5 25 42 5 



- 19 938 
19.942 
19.945 
19.950 
19.951 
19.955 
19.956 
19.957 
19957 
19.960 
19.961 
19961 
19.961 
19.962 
19 962 
19.963 
19.964 
19.964 
19.966 
19971 
19.971 
19.971 
19,974 
19.974 
19.976 
19.981 



I. B.S.R. 
IL 

(651.) B. 

(168.) 

(172.) 

III. 

(169.) 

(164) B.LI. 

(171.) 

(319.) B. LI. 

(165.) B.LI. 

IV. 

(166.) 

V. B.LLR 

VL B. LI. 

(319.) B.LI. 

(172.) B.L1.S. 

(651.) B. LL 

(170.) 

VII. B. 

(172.) LI. 

VIIL 

(651.) 

IX. LL 

(169.) 

X. 



I.(319)-0.25+l.l;(319)-0 08-0.9; (651) +0.34 -0.1. II.(168)+0.27+0.9; 
(171)- 0.26. 0.8. III. (166)4-0.11-1.0; (170)- Ol 1 + 1.1. IV. (t66)-0.28-1.7; 
(167)4-0.28 + 1.7. V.(168)+0.11-0.2;(172)-0.1l+0 2..VI.(169)+0.19+2.7; 
(636)^0.19-2.7. VIL(167)+0.13+0.2;(l69)-0.12-0.2.VIII.(168) + 0.03-0.5; 
(172) -0.03+0.5. IX.(168)-0.12-0.1; (172)+0.13 + 1. X.(167) 0.00+0.8} 
(172) + 0.01 -0.7. 



38 



S-t 



DP 
OD 

* 



AR. 1850 



Präcession 
1850 



Decü&ation 
1850 



Präcession 
1850 



■■a 



■p 



Bemerkungen 



703 

704* 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713* 

714* 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722* 

723 

724 

725 

726 



0.10 

10 

10 

7 

10 

8.9 

8 

10 

10 

9 

9 

9.10 

9 

10 

8 

10 

10 

9.10 

10 

9 

10 

10 

8.9 

8 



h t h 
11 40 51.23 

11 41 4.96 

11 41 18.05 

11 41 25.78 

11 41 57.82 

11 42 2.75 

11 42 5.29 

11 42 8.51 

11 42 9.71 

il 42 16.81 

11 42 23.52 

11 42 28.66 

11 42 35.96 

11 43 3.84 

il 43 23.89 

11 43 30.20 

11 43 33.19 

11 43 34 17 

11 43 45.49 

11 43 56.83 

11 44 12.54 

11 44 25.83 

11 44 27.83 

11 44 45.21 



+ 3.081 
3.077 
3 080 
3.082 
3.077 
3.084 
3.076 
3.076 
3 086 
3 079 
3.080 
3 081 
3081 
3079 
3 080 
3 081 
3.078 
3.077 
3.079 
3 077 
3.079 
3.076 
3.081 
3.077 



o i tt 
+ 5 33 2.6 

3 34 45.1 

5 5 56.7 

6 1 22.0 
3 34 56.0 

7 21 44.6 
3 3 58.8 

3 11 34.0 

8 20 44.1 

4 41 21.4 

4 53 8.2 

5 44 1.2 
5 49 18.4 
5 3 48.4 

5 19 47.9 

6 15 45.4 

4 15 18.9 

3 35 37.5 

5 3 5.7 

4 5 42.8 

5 5 7.5 
3 33 18.3 

6 27 26.1 
3 55 58.8 






- 19.984 
19.986 
19.987 
19.988 
19.992 
19.992 
19.993 
19.993 
10.993 
19.994 
19.996 
19.995 
19.996 
19.999 
20.002 
20.003 
20.003 
20.003 
20.004 
20.006 
20.007 
20.009 
20.009 
20.011 



I. 
IL 

(169.) 

IIL B.L1.S. 

(166.) 

(319.) B. 

IV. LI. S. 

(164.) 

(320.) S. 

V. 

VI. 

VII. B. 

VIIL 

IX. 

(168.) 

(171.) 

(16«.) 

X. 

(170:) 

XI. B. LI. 
(170.) 
(164.) 

XII. B.L1.S. 
(166.) B. Li. 



I.(167)-0.13+2.5;(170) + 0.13-0.4;(172)-0.01-2.1. IL (164) +0.1 8+1.1 
(166)-0 16-1.0. tli.(168)-6.02-0.2;(172) + 0.02+0.5. IV. (163)4-0.25-1.9 
(164)-0.10 + 0.2; (165) + 0.07 + 3.0; (232) -0.2t - 1.4. V. (167) 0.00 - 0.1 
(170) 0.00 + 0.1. VI. (167) + 0.46 + 2.5; (169) + 0.06 -0.7; (170) - 0.53 - 1.7 
VII.(168)+ü.04+1.0;(171)+0.03-0 4;(l72)-0.07-0.5.Vin.(168)+0.07+1.3 
(172)-0.07-1.3. IX. (167)-0.55 + 3.1;(170) + 056-3.1. X. (164) -0.05+ 1.1 
(166)+0.05-l.l. XL(166)-O.05 + 0.1;(167)+O.06-O.l. XII. (l68)-0. 24+5.8 
(172) + 0.24 -5.7. 



99 




AR. 1850 



Prftcession 
1860 



B9BOH 



Declination 
1850 



Fr&cession 
1850 



Bemerkungen 






727 

728 

729* 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742* 

743 

744 

745* 

746 

747 

748 

749 

750 



9.10 

9 

9.10 

10 

9 

8 

10 

9.10 

8.9 

9 

8 

10 

9 

9 

9.10 

9 

10 

8 



10 

9 

7.8 

8.0 

10 



11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

m 
ii 

ii 

in 
ii 
u 
u 
ii 

ii 

in 

u 

ii 



44 46.32 

44 53.78 

45 37.19 

45 43.36 

46 17.10 
46 22.86 
46 26.37 
46 28.48 

46 47.35 

47 8.21 
47 26.07 
47 45.20 
47 47.31 

47 48.12 

48 18.53 
48 48.84 

48 56.71 

49 6.97 
49 17.53 
49 20.04 
49 29.13 
46 33.06 
49 42.85 
49 50.24 



tt 



+ 3.077 
3 077 
3.078 
3.077 
3.076 
3079 
3.076 
3 079 
3077 
3.079 
3076 
3.075 
3.079 
3.076 
3.076 
3.076 
3.079 
3.078 
3.074 
3.076 
3.078 
3.075 
3075 
3.077 



tt 



+ 48 19.0 

3 59 11.8 
5 31 53.4 

4 30 3 4 

4 3 54.6 

5 42 46.6 

4 5 80.9 

5 49 47.5 
4 52 17.4 

6 38 5.4 
4 3 11.6 

3 7 11.2 

6 39 17.4 

4 22 40.8 
4 4 27.6 

4 53 58.0 

7 15 4.6 
6 10 51.2 

3 14 56.2 

5 8 58.4 

6 18 0.9 

4 20 2.5 

3 53 7.0 

4 45 25.2 



20.011 
26.011 
20015 
20.016 
20.018 
20.019 
20019 
20019 
20.021 
20.023 
20.024 
20.026 
20.026 
20.026 
20.029 
20.031 
20.032 
20032 
20.033 
20.033 
20.034 
20.034 
20.035 
13.035 



(167.) 
(166.) B. 



1. 



B. 



(170.) S. 

(166.) 

IL B. 

III. 

IV. B. 

V. 

(319.) LI. 

(166.) B. S. 

(166.) B; 

(319.) B.L1.S. 

VI; **) 

(636.) B. 

VII. 

(319.) 

VIII. B.LI. 

IX. B. 
(171.) 

X. B. Li. 
(167.) 

(166.) LI. S. 
IL 



I.(167)+0.13+0.9;)168)-0.11-l.t;(171)-0.01+0.2. IL (168)-0.2tf-06 ; 
(171)+0.20+0.6. 111.(166) -0.20 + 3.8; (170)+0.20-3.8. IV.(168) +0,02 -Ö.i; 
(171)-0.01 + 0.1.*V.(167) + 0.03-0.4; (636) -0 03+0.5. VL(166)-0.07-1.7; 
(167)-0.06 + 2.1; (170)-0.07[-25.4]; (636)+0.20-0.4. VII. (167) -0.10 -0.2; 
(170)+0.16-0 4; (171)-0.07+0.6. VIII. (168) -0.03 +0.5; (172) -0.03 -1.2; 
(3 19) +0.06 +0.8. IX.(164)+0.02 + 0.7; (165) 0.00+0.3; (617) - 0.07 + 0. 1 ; 
(636) +0.04- 1.0. X. (168)+0.02+0.5; (t 72) +0.02 -1.3 ; (319) -0.05+ 0.8. 
XI. (169) +0.05 + 0.7; (170) -0.04 -0.7. 
**) Doppelstero, Mitte. Dist 0.'<&8 l."6. 



$0 



s 
s 



CD 
00 

« 



751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759* 

760 

761 

762 

763 

764 

765* 

766 

767 

768 

769 

770 

771* 

772 

773 

774 



8.9 
9 

10 

10 

7 

9 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

5.6 

9 

8.9 

10 

9 

8 

10 

6 

8.9 

8 

8 

8.9 



AB. 1850 



h 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

u 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Ui 
u 



I tl 

50 3.93 
50 21.65 
50 23.36 
50 24.58 
50 32.53 
50 49.34 

50 58.79 

51 2.30 
51 6.67 
51 26.77 
51 46.65 

51 46.81 

52 15.83 
52 34.97 
52 36.40 
52 37.48 
52 44.03 
52 50.80 

52 58.98 

53 11 42 
53 20.56 
53 29.45 
53 47.29 
53 47.59 



Pr&cession 
1850 



tt 



+ 3.078 
3.076 
3.076 
3.076 
3.074 
3.075 
3.075 
3.074 
3.076 
3.078 
3.Q77 
3.074 
3.074 
3.074 
3.075 
3 074 
3.077 
3.074 
3.073 
3.076 
3<f77 
3.074 
3.075 
3.073 



Declination 
1850 



o t 
+ 77 

5 11 

5 34 

4 50 

4 19 

5 10 
4 49 

4 6 

5 39 
8 25 

7 43 

3 43 

4 29 

5 28 

6 12 
4 57 

8 47 
4 56 

3 15 

7 27 

8 45 

4 28 
7 20 
3 12 



50.6 

23.7 

32.6 

40.9 

3.7 

41.5 

24.4 

23.2 

59.0 

14.4 

39.8 

35.2 

26.2 

3.1 

15,3 

18.6 

4.1 

12.6 

4.4 

3.2 

0.6 

7.0 

25.9 

2.5 



Pr&cession 
1850 



+ 



u 

20.036 
20037 
20.037 
20.037 
20.038 
20.038 
20.039 
20.039 
20.039 
20.040 
20.041 
20.041 
20.043 
20.044 
20.044 
20.044 
20.044 
20.045 
20.045 
20.045 
20.046 
20.046 
20.047 
20.047 



Bemerkungen 



(319.) B.LI. 8. 

I. B. 

(172.) 

(169.) 

IL B. B. 

III. B. 

IV. 

(170.) 

V. B.S. 

VI. 

(319.) B. 

(169.) S. B. 

VIL B. 

(168.) B. 

VIIL B. 

(170.) 

(320.) B. B. 

IX. 

(165.) S. 

(319.)B LI S.R 

X. B.L1.S.B 

XL S B. 

XII. B.L1. 

XIIL B. LI. 



L (168) 0.00-J-2.9 ; (171)+0.01 - 2.8. IL (166) -0.02 - 0.3 ; (616)+0.04 - 0.9 ; 
(617) -0.05 + 1.3. III. (16V)+0.14-0.7; (168)~j-0 12 + 1.0 ; (171) -0.27 -0.2. 
IV. (170) -0.17 + 1.0,'; (171)+0.l8-0.9. V. (168) + 0.16 + 1.0; (t72)-0.tö-1.0. 
VI.(320)+0.03 + 9.2;(651)-0.02-9.2.VIL(166)-0.22-2.1;(167)+0.09+1.0; 
(169) + 0.13 + 1.1. VIIL (168)+0.23 0.0; (172) -0.12+0.8; (173) - 0.04 - 1.2; 
|(3 19) -0.05 + 0.5. IX. (166)-0.20-1.3; (l70)+0.17 + 0.4; (171)+0.04+0.9. 
X. (320) -0.03 -1.6; (65l)+0.04+1.7. XI. (166)-0.14-3.4; (167)-+0.11 +- 1.7 ; 
(t69)+0.04 + 1.4; (636) 0.00 + 05. XII. (319)+0.08+0 3; (651) -0.08 -0.2. 
[XIIL (164) + 0.03 + 0.3 ; (617) - 0.03 - 0.3. 
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Kummer 


OD 


AR 1850 


Präsession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


775 


9 


11 54 32.66 


+ 3W3 


O 9 tt 

+ 5 43 58.2 


- 2()'o49 


I. S. 


776* 


9 


11 54 44.75 


3.073 


5 3 21.5 


20.049 


IL B. 


777 


9.10 


11 54 46.69 


3.075 


8 33 56.3 


20 050 


(320.) 


1 778 


9 


11 55 5.02 


3.075 


8 39 31.6 


20.050 


(651.) B. 


779 


9 


11 55 12.88 


3.073 


4 58 56.6 


20.050 


III. 


I 780 


9.10 


11 55 15.29 


3073 


5 27 10.1 


20.050 


(172.) 


781 


9 


11 55 31.84 


3 073 


6 11 9.8 


20 051 


(319.) 


782 


9.10 


11 55 40.86 


3.072 


4 3 40 


20.052 


(617.) BS. 


783 


10 


11 55 21.28 


3.073 


5 31 50.6 


20052 


(172.) 


784 


10 


11 56 4.32 


3.073 


5 1 14.8 


20 052 


IV. 


785 


7.8 


11 56 5.12 


3073 


6 23 49.6 


20.052 


V. B.L1.R 


786* 


9 


11 56 17.19 


3.072 


4 11 36.5 


20.052 


VI. B. LI. S 


787 


9.10 


11 56 24.25 


3.072 


4 12 1.0 


20.053 


VII. B LI. 


788* 


9.10 


11 56 27.97 


3.073 


5 49 24.1 


20053 


VIII. B. 


789 


10 


11 56 34.06 


3.072 


3 44 14.9 


20053 


(616.) 


790 


10 


11 56 37.09 


3.073 


8 14 26.3 


20.053 


IX. B. S. 


791 


9 


11 56 37.92 


•3.073 


8 13 4.9 


20.053 


(651.) 


792* 


8 


11 56 38.00 


3.072 


5 46 3.5 


20.053 


X. B. 


| 793 


10 


11 56 45.14 


3 072 


5 33 34.0 


20.053 


(172.) 


794 


9 


11 56 55.25 


3.072 


3 26 18 5 


20.0*3 


(164.) 


795 


8 


11 56 55.91 


3.072 


3 59 52.6 


20 053 


XI. B. R 


796 


10 


11 56 58.37 


3.072 


ü 26 23 


20.053 


(172.) 


797 


7.8 


11 57 2.34 


3.072 


4 24 34.4 


20.053 


XII. S. 


i. 

(169)- 
(167)- 
(636) - 
(173)- 
(617)- 
(617)- 
IX. (35 
(172) - 
(617)- 
(170)- 


(168) 

-0.04- 

-0.25 

-0.05- 

fo.oi 

-004-^ 
0.17- 
>0)+C 
-0.23- 
-0.15« 
[-0.02 


-0.01 0.0; (17 
+ 0.4; (170)- 
+1.5; (169) - 
3. IV. (166)- 
0.0; (319) -0 
-0.8; (636) + 
4.7. (636) -0.) 
1.04-3.5; (651) 
0.3; (173)+C 
1-0.8. XII. (16 
+0.7. 


2)+0.01 + 
0.26-0.2; { 
0.09 + 2.5 
-0.29-1.3; 
08-0.2. VI 
0.10-14. 1 
12-6.8. VI 
-0.03+3.3. 
1.15-1.2. 31 
6) -0.16- 2. i 


1. II. (l66)-( 
;171)+0.17 + 
; (170) -0.08 
(171)4-030 + 
[. (167) -0.15. 
lll. (167) -0.0^ 
II. (168)+ 0., 
X.(168)-0.01 
[I. (616)+0.1 
>; (167)- 0.09- 


).31-1.5;(1< 
1.0. III. (1 
-0.1; (171] 
1.3. V. (168 
+0.6; (17Ü 
i + 5-,5 (17( 
32 + 1.1. (1 
1+1.4(171) 
6-1.4; (63 
f 1.6; (169 


^7)+O.384-0.3 ; 
66)-0 20-3.6; 
| 4- 0.20 - 0.3 ; 
j)+0.06 + 0.2; 
)+0.10+0.1; 
))+0.32 + 5.9; 
l73)-0.32-l.l. 
+ 0.08[+12.4] 
6) -0.01 + 0.7» 
) + 0.22 + 0.5' 

4 



88 



s 



© 

OD 
BD 

8 

o 



AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



Declination 
lö50 



Fräcession 
1850 



Bemerkungen 



798* 

799 

800* 

801 

802 

803 

804* 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 



8.9 

8 

10 

9 

9.10 

10 

9. 10 

9.10 

10 

10 

10 

9.10 
10 

9 
10 
10 

9 
10 

9 

10 
9 

10 



11 57 24.67 
11 57 30 45 
11 57 48.95 
11 58 10.09 
11 58 33 89 
11 59 1.04 
11 59 5.21 
11 59 13.40 
11 59 15.84 
11 59 16.28 
11 59 24.20 

11 59 52.62 

12 356 
12 21.72 
12 22.73 
12 23.64 
12 27.96 
12 33.23 
12 35.32 
12 37.89 
12 42.19 
12 46.50 
12 51.25 



H 



tl 



+ 3 072 
3.072 
3 071 
3.072 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3.071 
3071 
3.071 
3.070 
3070 
3070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 



+ 4 12 44.4 

3 1 14.6 

4 48 4.6 
6 11 372 

5 1 67.1 
8 20 38.6 

6 8 5.5 
6 38 54,5 

5 19 50.2 
8 10 49.5 

6 24 25.8 
5 20 57.1 
5 30 19 2 

5 12 58.8 

6 52 19.2 
4 18 19.5 

3 57 6.8 

4 27 37.3 

3 55 25 3 

4 29 37.8 

7 27 26.1 

4 43 37.6 

5 12 58.6 



20.053 

20054 

20.054 

20.054 

20 055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 

20.055 



BL1. 

B. 

S. 

B LI S 

BZ 



I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

(320.) 

VL B. LI. 

(173.) B. 

VII. 

(651.) 

(172.) 

VIII. 

IX. 

(1700 

(173.) B.LI. 

X. 

(169.) R. 

(167.) 

XI. B SR. 

XII. 

(651.) 

(166.) * 

(172.) 



I.(167.)-f 0.04 + 1.0; (170)+0.11-0.1j (616)-0.01 -0.2; (617)-0.13+1.0 
(636)- 0.08 -1.1; (169) +0.10 -0.5. II. (164) + 0.18+0.1 ; (616)0.00-1.1 
(617)-0.17+1.2. III. (167)+-0.17-0.8; (170) -0.16 + 0.9 IV. (168) + 0.10-0.5 
(172) -0.05 -0.2; ( 173)+0.12+1.1 ; (319)-0.17-0 6. V. (167) +0.07 +2.6 
(169)-0.13-0.4; (170) -0.02 -2.1. VI. (168) + 0.1 2 +0.4; (172)[+0.84] [+5.1] 
(l73)-0.08-0.7; (319) -0.03 + 0.2; VII. (167)+0.2H + 20 J (170) -0.27 -2.0 
VIII. (167) + 0.09 + 0.3; (168)-0.02-0.4; (170) +0.05+0.8; (171)- 0.09 +0.6 
(636) -0.22 -1.4. IX. (168)- 0.09+0.7 ; (l71)+0.10-0.7. X. (166)+0.14-0.7 
(169)-0.13+0.8. XI.(169)r0.09+0.3;(6l7)+0.10-0.3. XIX. (166)+0.0f»+1.3 
167)+0.13-0.4; (636) -0.1 9 -0.8. 
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<D 
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OD 
00 

:© 

»4 

O 



AR. 1850 



Präcession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

831 

832 

833* 

834 

835 

836 

837* 

838 

839 

840 

841 

842 



10 
8 
9 

10 
9 

10 

10 

S.9\ 

9 

9.10 

8.9 

10 
9 
7 
9 
7 
9 
9 
7 
8 

10 

10 



h 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 



9 tt 

1 0.81 
1 1.69 
1 16.94 
1 21.82 
1 25.94 
1 28.97 
1 36.66 
1 41.37 

1 44.92 

2 31.76 
2 39.56 

2 48.42 

3 657 
3 24.76 
3 52 35 

3 59.95 

4 18.31 
4 18.70 
4 37.88 

4 50.27 

5 27.11 
5 44.22 



+ 3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.069 
3.069 
3.070 
3.070 
3.068 
3.069 
3.069 
3.068 
3.069 
3.068 
3.068 
3.067 
3.067 



o f 

+ 4 54 

3 56 

4 37 

5 37 
3 16 
7 31 
3 5 
3 56 
3 16 
5 9 

5 49 
3 12 
3 10 

6 38 

3 26 

4 53 
6 10 

3 57 
6 42 

4 14 
6 19 
6 20 



n 

49.4 
36.4 
37.0 
28.8 
37.9 
29,8 

7.3 
30.0 
32.5 
28.0 
48.3 
13.4 

63 
305 
36.8 
26.1 
38.4 
32.1 
35.0 
17.2 
53.6 
22.6 



20.055 
20.055 
20:055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.054 
20.054 
20.054 
20.053 
20.053 
20.053 
20.053 
20.053 
20.052 
20.052 
20.051 
20.051 
20.051 
20 050 
20.049 
20.049 



(170.) S. 

I« B. LI. S. R. 

IL 

III. 

IV. 

(651.) S. 

(163.) 

V. B. LI. 

VI. B. S. 
VII. 

VIII. B 

(164) 

IX. B. 

(173.) 
(617.) LI. S. 

X. R. 

XI. B. R. 

(169.) 
(173.) B.LI. 

XII. 

(172.) 
(172.) 



I. (169) +0.23,+ 0.3 ; (617) -0.19+0.8 ; (636)-0.04-1.0. II. (166)-0.14+1.5 
(167)+0.15-1.4. III. (172)+0.02-1.4; (l?3)-0.02 + 1.5. IV. (165)~H>.03-1.3 
(6l7)-0.02+U. V. (166)+0.10+0.4; (169)+0.05+2.0; (H17)-0.10+0.1 
(636-0.03-2.6. VI. (165)-0.10+0.t ; (617)+0.04-0.3; (636)+0.05+0.3 
VII. (167)+0.20+0.6: (168)-0.09+2.4; (170)-0.01 -0.6; (171)+0.08-2.0 
(172)-019-1.6 VIII. (168)+ 0.08 -1.2; (171)-0.13+2.7; (172) + 0.04-1.5 
IX. (617)+0.04 — ; (164)-0.04 — . X. (166)-0.12-2.7; (167) -0.02 +1.2 
(170)+0.04+0.7; (17l)+0.20+l.l; (636) -0.10 -0.4. XI. (168) 0.00-0.7 
(172)+0.23+0.2; (173)- 0.22+0.4. XII. (166)-0.09-2.0; (167J + 002 + 1.2 
(169)+0.04+0.9; (170) -0.06+0.2-0 6; (616)+0.02-0.6; (617)-0.02+0.7 
(636)+0.1 1-0.4. 

Sternveraeichniss. k 
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Pr&cession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



843 

844 

845 

846* 

847* 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857« 

858 

859 

860 

861 

862 

863 

864 

865 



9.10 

10 

9 

7 

9.10 

10 

10 

8.9 

9 

9.10 

10 



12 5 45.30 



n 



12 5 54.61 

12 5 58.82 

12 6 16.10 

12 6 26.23 

12 6 50.92 

12 6 59.00 

12 7 35.25 

12 7 37.69 

12 7 39.14 

12 7 39.50 

10 12 8 12.37 

10 12 8 24.65 

8 12 8 27.74 

9 12 8 32.55 
a| 12 8 36.02 

9,10 12 8 56.20 

lOl 12 8 56.79 

10 12 9 2.99 

1Q[ 12 9 38.59 

8. 9 12 9 47.39 

10 12 9 48.58 

10 12 9 50.10 



+ 3.068 
3.068 
3 068 
3.069 
3.067 
3.067 
3.064 
3.066 
3.066 
3.066 
3.067 
3 067 
3.065 
3.067 
3.066 
3.064 
3.067 
3.068 
3.068 

3,064 
3.063 
3.067 
3.067 



n 



I o 

+ 4 30 33.7 

3 30 56.7 

4 48 21.9 

3 5 45.1 

5 50 4.5 
5 6 52.7 
8 48 0.9 
5 21 31.7 
5 45 0.0 

5 25 3.1 

4 53 54.5 
4 35 25.9 

6 8 45.2 

4 23 41.4 

5 32 46.2 

7 3 28.8 
4 18 25.6 
3 8 24.8 
3 8 17.3 

6 49.6 

7 26 7.5 
3 43 34.8 
3 30 22.3 



- 20.048 
20.048 
20.048 
20.047 
20.047 
20.045 
20.045 
20.043 
20.043 
20.043 
20.043 
20.041 
20.041 
20.041 
20.040 
20.040 
20.039 
20.039 
20.039 
20.037 
20.037 
20.037 
20.037 



I. 

(164.) 
II« B. 

III. B. S R. 

IV. B. 
(170.) 
(320.) 

V. B. 8. 
VI. 

VII. B. 
(169.) 
VIII. 
(173.) 

IX. 

X. B. 

(613.) 
XI. 

(165.) 
(165.) 
(168.) 
(673.) 
(16H.) 
(164.) 



I.(l69)-0.09-1.4;(170)+0.09+1.4. 11.(1 66) -0.06+ 0.2 ;(167>+t0.09-0.3 
(171) [-f-0.62] + 1.1; (636) -0.02 -0.9. HI. (616)4-0.05-0.7; (6 17) -0.04 +0.7 
IV. (168) -0.21 4-0.1; (171) + 0.24+0.8; (172) -0.13-1.3; (173)+0.12 + 0.6 
V.(iÖ7) + 0.09 + 1.6; (170) + 0.26 -0.3; (171) + 0.02 -0.4; (172) -0.05 -0.2 
(636)- 0.31 - 0.6. VI. (172) - 0.19 -0.4; (173) 4- 22 + 0.6, (168) -0.03 -0.3 
Vn. (167) -0.18- 0.8; (170)+0.02 -0.4; (171) + 0.16[+5.3];(172)[-0.«2]-0.3 
VIII.(166)+0.02+0.8; (169)-0.01 -0.8. IX.(186)+O.04-0.9;(167)+0.09-H).l 
(636) -0.13 + 0.8. X.(167)-0.13-0.2;(168) 0.00+ 2.7; (171) + 0.09 -0.1 
(172) + 0.04 -2.3. XI.(166)-0.13+l.l;(169([+0.46]+0i; (170) -0.02 -1.8 
(61 7) + 0.15 + 0.7. 
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1850 



Präcession 
1850 
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866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 



10 

9.10 

8 

7.8 

8.9 

9.10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

9 

6.7 

10 

8 

9.10 

8.9 

10 



12 10 
12 10 
12 10 
12 10 
12 11 
12 11 
12 11 
12 11 
12 11 
12 11 
12 11 
12 12 
12 12 
12 12 
12 12 
12 12 
12 12 
12 12 
12 13 
12 13 
12 13 
12 13 
12 13 



0.31 
29.68 
39.26 
49.06 

4.40 
15.44 
25.59 
25.77 
46.83 
47.33 
54.22 

1.23 
16.79 
20.58 
25.86 
32.71 
35.62 
44.11 
11.04 
20.32 
33.63 
3480 
34.86 



n 



+ 3.064 
3.065 
3.066 
3 061 
3.065 
3.064 
3.065 
3.066 
3.061 
3.065 
3.066 
3.063 
3.063 
3.064 
3.064 
3.062 
3.063 
3.065 
3.063 
3.063 
3.062 
3.064 
3.063 



o t 
+ 6 26 

5 55 

3 56 
8 53 

4 42 

5 28 
4 52 

3 35 
7 49 

4 31 
3 32 

6 22 
6 30 

5 17 

5 34 

6 35 

3 53 

4 8 

5 35 

5 22 

6 19 

4 32 

5 25 



7.7 
42.2 

6.4 
49.9 

3.7 
44.8 

4.6 
51.7 
27.3 
51.0 
38.2 
55.6 
14.0 
37.2 
30.1 

2.7 
40.5 
53.7 

5.9 
23.3 
22.1 
HJt 
51.1 



20.036 
20.034 
20034 
20.033 
20.032 
20.031 
20.030 
20.030 
20.028 
20.028 
20.028 
20.027 
20.026 
20.025 
20.025 
20024 
20.024 
20.023 
20.021 
20.020 
20.011 
20.019 
20.019 



(172.) 

I. B. 

IL B.LLS. 

(286.) B.LLS. 

III. 

IV. 

V. 

VL 

(673.) 

(169.) R. 

VIL 

(173.) B. R. 

(173.) B. R. 

VIII. S. 

(172.) 

(173.) B. 

(166.) 

DL B.R. 

(172.) 

X. 

XL B. 

XII. S. 

(172.) 






L(168)+0.01-1.5; (171)+0.29+3.4; (172)-0.23-2.9; (173) -0.05 +0.9. 
II.(166)-0.21-ll;(169)+0.22 + 1.2. HL (IM) +0.08- 1.4;(167)+0.29+1.0; 
(169) + 0.13 -0 5; (170) - 0.13 - 8, (171) - 0.22 + 3.3; (636) - 0.08 - 1.6. 
IV*(167)+0.1Ö + t.0;(172)-0.16-1.0. V. (166)-0.10+1.6; (167) + 0.11-1.6. 
VL(164)-0.19-2.4; (166)+0.20+2.4. VIL (164) -0.16 -2.9; (165)-Ö.2&+3.0; 
(169)+0.42 — . VIII. (I72)-0.03-0.1;(636)+0.04+0.1. IX.(166)+0.20-0.6 ; 
(167)+0.07[-ll.7]j (637) -0.28+0.6. X. (167) -0.16 - 1.0; (171) + 0.23+2.0; 
(636) -0.07 -1.1. XL(168)+0.04+0.3;(173)-O.O3~0.2. XIL(167)+0.24+2.1. 
(169)-O,06-L4;(636)-0.15 -0.6. 
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889 

890 

891 

892* 

893 

894 

895 

896 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 



8.9 
9 
9.10 
8 
8 
10 
6 
9 

10 

10 

10 

9.10 

? 

10 

8 

9 

9. 10 

101 

10 

10 

10 
8 
9 

8 



& t n 

12 13 46.68 

12 14 2.30 

12 14 14.33 

12 14 35.38 

12 14 38.66 

12 14 53,98 

12 14 54.59 

12 15 2.15 

12 15 37.33 

12 15 42.19 

12 15 50.72 

12 16 25.04 

12 16 32.51 

12 16 50.23 

12 16 52.88 

12 17 0.83 

12 17 2.65 

12 17 39.14 

12 17 51.64 

12 18 8.13 

12 18 13.52 

12 18 15.68 

12 18 53.40 

12 18 55.31 



ii 



+ 3.066 
3.064 
3061 
3.062 
3.064 
3.061 
3.061 
3.060 
3 061 
3. 06* 
3 065 
3.065 
3 059 
3.060 
3.062 
3.060 
3.065 
3 060 

3.06a 

3.062 

3.059 

3 061 

3.064 

3.054 



o I I* 

+ 3 33 43.5 

4 23 7.9 
6 20 53.6 

5 41 18.7 

4 7 47.8 

6 8 31.7 
6 8 25.0 
6 44 50.3 
6 11 56.0 

5 30 15.8 
3 41 10.1 
3 7 49.7 

6 48 17.6 
6 16 37.9 
5 9 51.6 
5 52 44.8 

3 15 11.2 
5 49 22.4 

5 43 50.9 

4 40 46.6 

6 31 44.4 

5 1 51.3 
3 16 26.3 
8 43 27.8 



- 20 018 
20.017 
20.016 
20.014 
20.014 
20.013 
20.013 
20.012 
20.008 
20.008 
20.007 
20.003 
20.003 
20.000 
20.000 
19.999 
19.999 
19.994 
19.993 
19.991 
19.990 
19.990 
19.986 
19.985 



I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 



B.LI. 



B. 
B. 

B. 

(168.)yD 0ppeU t. 1 

VI. J u* 

(173.) LI. S. 

(172.) 

(170.) S. 

(617.) 

(164.) 

(173.) B.L1.R. 

VII. 

VIII. 

(171.) B. 

(617.) B. S. 

IX. B. 
(173.) B. 
(170.) 
(172.) 

X. B. S. 

XI. B. 
(286.) B. LI. 



I.(165)+0.02 + l.l; (166)4-0.02-2.5 ;(164)-0.03+1.4. 11.(167)4-0.02+1.1; 
(169)+0.12-0.1; (636) -0.13 -0.9. III. (168) + 0.14 + 0.1 ; (172) -0.14 - 0.1. 
IV. (171)+0.22+ 1.4; (172)-0.22 - 1.4. V. (166)4-0.08-0.2 ; (617)+O.0t -0.8 ; 
(636) -£0.10 4-1.0. VI. (168) 4- 0.16 4- 0.3; (173) 0.00-0.3; (673) - 0.16 — . 
VII.(172)+0.30-1.0; (173)-0.29+ 1.1. VIII. (167)-0. 154-0. 7; (170) +0.22-1. 9; 
(636) -0.10 + 1.6; (637) + 0.04 - 0.2. IX. (171) - 0.02+0.3; (173)4-0.03-0.3. 
X. (166) -0.14 -1.8; (167) + 0.06 + 0.4; (169) + 0.08+0.9; (170)+0.20-0.9; 
(636) - 0.14 + 0.6; (637) - 0.06 + 0.9. XI. (165) - 0.02 0.0; (617)+ 0.02 0.0. 
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913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 



9 

8.9 

9 

10 

8 

10 

9 

9 

10 

8.9 

8.9 

7 

10 

10 

8.9 

8.9 

9.10 

7 

9.10 

10 

9 

8.9 

9.10 



12 18 58.07 
12 18 59.78 
12 18 59.93 
12 19 19.14 
12 19 50.97 
12 19 51.20 
12 20 0.48 
12 20 1.54 
12 20 . 7.82 
12 20 37.40 
12 20 37.54 
12 20 39.77 
12 21 5.45 
12 21 23.51 
12 21 25.38 
12 21 27.13 
12 21 27.80 
12 21 50.82 
12 22 7.62 
12 22 30.92 
12 22 33.25 
12 22 42.59 
12 22 48.31 



>> 



+ 3.059 
3.059 
3.060 
3.064 
3.052 
3.063 
3.060 
3.056 
3.060 
3.061 
3062 
3 059 
3.060 
3.057 
3.056 
3.054 
3.059 
3.058 
3.063 
3.064 
3.055 
3.058 
3.056 



o t 



tt 



+ 5 43 51.2 
6 8 4.7 
5 28 6.2 
3 30 142 
8 50 35.0 

3 43 44.6 

5 14 55.4 

6 59 7 3 
5 9 46.6 

4 31 39.5 

4 6 6.3 

5 13 41.2 

4 51 22.7 

6 28 49.7 

6 47 24.7 

7 41 41.4 

5 26 34.9 

5 40 0.4 
3 26 36.4 
3 3 38.0 

6 42 25.9 

5 14 52.3 

6 JÖ 43.4 



19.985 
19.985 
19.985 
19.983 
19.979 
19.979 
19.978 
19.978 
19.977 
19.973 
19.973 
19.973 
19.969 
19.967 
19.967 
19.966 
19.966 
19.963 
19.901 
19.958 
19.958 
19.956 
19.956 



(168.) 

I. B. S. 

(171) 

IL 

(286.) LI. 

(169.) 

IIL B. S. 

(173.) B. LI. 

(170.) 

IV. S. 

V. B. LL 
VL B. 
VII. 

(173.) B. 
(173) B. S.R. 
(286.) B. LL 
VUI. S. 

IX. B. 
(636.) 
(165.) 
(673.) 

X. B. 
(173,) 



I. (172) +0.01 0.0;(173) 0.00 0.0. II. (61 7) -0.02 +0.2; (636) +0.02 -0.1; 
HI. (167)+026+0.1; (168) -0.16 -0.5; (170) -0.02 -0.7; (171) + 12 + 1.4; 
(172)-0 18 - 0.2. IV. (166) + 0.07 - 1.7; (167)+0.20+2.9; (636) - 0.21 - 0.2; 
(637) - 0.04 - 0.9. V. (166) - 0.05 - 1.2; (169) + 0.08 + 0.8; (617) -0.02 +0.4. 
VI. (167) + 0.30+ 1.4; (168)-0.36-1.9; (t70)+0.04-1.4;(17t)+0 13+1.1 ; 
(172) -0.02 +2.6; (636) - 0.22 - 1.5; (637) +0.1 1-0.2; VII. (166) -0.39 + 0.3; 
<169)+0.40-0.2. VIII. (167)+0.16[+8.2];(168)+0.25-1.6; (170)+0 20+0.4 ; 
(172) -0.20+ 1.3. IX. (171) -0.10 + 0.5; (172) -0.^2 + 1.0; (173)+ 0.11 - 1.5. 
X.(167) + 0.12 + 0,8;(170) + 0.0i- 2.4; (172) -0.14 + 1.5. 
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1850 


Declination 
1850 
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Bemerkungen 


936 


7.8 


12 22 55.50 


+ 3.061 


O f tt 

+ 4 20 17J8 


- 19.955 


!• 1 Doppelst 
11. 1 ** 


937 


10 


12 22 56.12 


3.061 


4 20 22.5 


19.955 


938 


9.10 


12 23 1.59 


* 3.052 


7 56 57.8 


19.954 


(286.) S. 


939* 


9 


12 23 4.71 


3.057 


5 54 22.1 


19 953 


III. LI. 


940 


9.10 


12 23 5.48 


3.056 


6 20 42.7 


19.953 


(173.) 


941 


10 


12 23 22.86 


3.063 


3 7 10.0 


19.951 


(165.) 


942 


8.9 


12 23 33 69 


3.060 


4 23 38.1 


19.949 


IV. S. 


943 


9 


12 23 3t .86 


3.063 


3 7 56.3 


19.948 


V. B. 


944 


6.7 


12 23 44.02 


3.050 


8 25 54.5 


19 947 


(286.) B.LLR. 


945* 


■ 

8 


12 23 43.79 


3.056 


5 52 53.7 


19.947 


VI. B. 


946 


8 


12 24 13 34 


3.054 


6 32 20.8 


19.943 


vn. B. LI. 


947 


9 


12 24 25.46 


3.059 


4 43 16.1 


19.941 


VIII. 


948 


1* 


12 24 33.94 


3.055 


' 6 12 46.9 


19.940 


(172.) 


949 


9 


12 24 43.93 


3.054 


6 31 52.1 


19.938 


IX. B.L1.S 


950 


9 


12 24 50.53 


3.060 


4 10 10.0 


19.937 


(166.) 


961 


8 


12 25 47.91 


3.047 


8 46 34.7 


19.924 


(287.) B. LI 


952 


10 


12 25 49.00 


3.062 


3 12 2 5 


19.924 


(164.) 


953 


8 


12 25 56.27 


3.048 


8 30 18.0 


19 927 


X. B. LI. 


954 


9 


12 48 57.57 


3.049 


8 6 32.0 


19.926 


XI. B. LI. 


955 


9 


12 25 58.32 


3.061 


3 44 25 3 


19.926 


(617.) B.LI ß. 


956* 


8 


12 25 59.62 


3.057 


5 2 56.6 


19.926 


XII. B. 


957 


fr 


12 26 30.49 


3.060 


3 54 23.7 


19.921 


XIII. B.Li 


I 

(637)- 
(172V 
(63 Ö). 
VL(V 

(173)* 

("•)■ 
(173)- 

XI- (2 
(170). 
XIII. 


. (166) 
+0.13 
f0.04 
-0.12- 

B7)[-i. 
f. 0.25 
+0.02 
-012- 
87) -0. 
+ 0.06 
(166)- 


-0.02-2.4; (11 

+0.8. 11.(161 

0.0. IV. (16* 

[-0.8; (637)+ 

31] [+M] S(H 
-1.6; (673) -0 

-0.2; (!70)-0 

■1.3; (673) + C 

16-0.2;(673)- 

-1.3; (171)- 

f 0.05-0.1; ( 


B7)+0.084- 
S)+0.02 0( 
t)-0.03-i.3 
0.12+0.2. 
'2)-0.01+C 
.02*0.7. VI 
.16+0.1. ] 
U4-2.0. ] 
(-0.16+0.3 
0.12+15; 
637) - 0.04 H 


-1.7; (169)-0J 
}; (169) -O.Ol 
; (170) -0.08 
. V. (165) +0. 
i.6; (173) -O.Ol 
IL (166) +0.01 
[X. (171)+0.0 
E. (286) - 06 
. XII. (166) -0. 
(636) -0,13 4 
(-0.1. 


01-0.4; (63 
0.0. 111.(1? 
-0.7; (167) 
16*0.5; (61 
-0.6.VIL(J 
»-2.9; (167 
1+2.7; (\1 
+ 0.7; (28; 
08-2.6; (16' 
-0.2; (637) 


6) -0.16 4 

ri)-o.o34 
4-0.11 + 

17)-0.15- 
172)4).24- 
)+0.054 

r2)-o.oi4 

7) + 0.06 
0+Ö.28H 
) + 0.02 4 


-0.9; 
-rO.l ; 
•IX); 
-0.6. 
-2.2; 
-2.9; 
-0.8; 
-0.7. 
r 1.9; 
«0.6. 
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Prftcession 
1*50 


Declination 
1850 


Pracession 
1850 


■ 

Bemerkungen 


958 1 9. 10 


12 26 39.43 


+ 3 061 


o t n 

+ 3 16 22.4 


- 19.920 


I. 


959 


9 


12 26 39.53 


3.062 


3 13 18.1 


19.920 


IL 


960 


* 


12 26 43.20 


3.051 


7 12 41.6 


19.919 


IIL LI. 


961 


» 


12 26 55.23 


3.052 


6 47 40.2 


19.917 


(173.) B. 8, 


962 


9.10 


12 27 22.97 


3.048 


8 15 56.7 


19.912 


IV, B. 


963 


9 


12 27 23.59 


3.062 


3 13 18.1 


19.912 


(164.) 


964 


8.9 


12 27 29.24 


3.048 


8 16 23.4 


19911 


V. B. LI. 

■ 


965 


8.9 


12 27 37.64 


3.062 


3 5 13 2 


19.909 


(232)B.LLS B. 


966 


9 


12 27 48.28 


3.055 


5 30 21.0 


19.907 


VL B. 


967 


9.10 


12 28 0.13 


3.059 


4 14 32 9 


19.906 


VII. 


968 


10 


12 28 48.57 


3.056 


5 1 22.9 


19.896 


VUL 

• 


969 


10 


12 28 48.62 


3.052 


6 22 45.0 


19.896 


(172.) 


970 


9 


12 29 3.86 


3.045 


8 45 33.8 


18.893 


(287.) 


971 


10 


12 29 31.43 


3.053 


5 45 44.4 


19.888 


(172.) 


972 


9.10 


12 29 42.53 


3.047 


7 41 20.4 


18.886 


(287.) B. 8, 


973* 


8 


' 12 30 IQ 69 


3,053 


5 48 43.9 


18.881 


IX, B 8. 


974* 


7.8 


12 30 13.60 


3,055 


5 6 58.8 


18.881 


X« B. R. 


975 


10 


12 30 2071 


3.053 


5 42 2.6 


19.87« 


(172.) 


I 976 


7.8 


12 30 25.61 


3 058 


4 6 30.7 


19.878 


(166) B.U 


977 


9t tO 


12 30 30,82 


3.05» 


3 46 55.0 


13.877 


(166.) B. 8. 


978 


10 


12 30 3196 


3.065 


5 46.8 


19.877 


XI. 


979 


8 


12 30 53.37 


3,046 


7 48 47.7 


18.872 


XIL 


980 


9 


12 81 3.45 


3,052 


5 59 49.5 


19.870 


(173,) B. 


LI 
(636). 

IV. (2 

(673)- 

VII. (1 

(636)- 

(172) 

(170) 

(170)- 

(673) 


[164)4 

-0.10* 

86) -0 

+0.11 

l66)-( 

■0.16- 

0.00 -f 

-0.08- 

-0.11 

- 0.02 ■ 


-0.08-0.9; (61 
f. 0.1. IIL (28 
.19 -<U; (287) 
.-0 6. VI. (1( 
).08-0 8; (167 
1.6. VIII. (161 
-2.2; (173) -0.1 
-1.0; (636)-C 
0.0; (636) -0 
+ 1.2. 


7)-0.07+0 

6) -0.27 4-0 
1 4- 0.20+0. 
J7)-0.08-0.' 
) 4-0.02 + 1 
ß)+0.25+l 
05 +0.9. X 
Kl 2 -0.6; (1 
15+0.4; (( 


.9. IL(637)+I 
.3; (287)+0.1 
4. V. (286) -0 
7; (17l)+00 
.8; (170)4-0.1 
L.O;(167)-0.25 
.(171) [+0.79] 
S37)+O.05-l. 
537) 4-0.11-0. 


[1.03-1 7; (61 
8+0 9; (67 
10 0.0; (28 
6-2.5; (17! 
3-0,4; (6» 
>-0.9. IX. (1 
+ 1.7; (167 
3. XI. (16 
3. XII. (28 


7 )+0.08+1.5; 
3)4-0.08-1.1; 
17) -0.02 +0.7; 
2)+0.02 +3.1. 
') +0.07 +0.8; 
68)+0.04-3.0; 
)+0.17 + 1.0; 
7)+0.15-0.2; 
7)4-0.02-11; 
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1850 



Präcession 
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981 

982 

983 

984 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991. 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 



10 
9 
8 
9 
10 
10 
9 

10 

10 

9.10 

9 

9 

8.9 

10 

9 

9.10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8.9 

10 



12 31 



9 36 



12 31 19 89 

12 31 38.88 

12 31 51.53 

12 32 7.36 

12 32 16.22 
12 32 16.22 

12 32 20.46 

12 32 21.28 

12 32 34.79 

12 32 53.44 

12 32 57.88 

12 32 58.80 

12 33 6.58 

12 33 12.33 

12 33 17.60 

12 33 19,80 

12 33 23.80 

12 33 32.12 

12 33 43.14 

12 34 3.19 

12 34 11.41 

12 34 12.40 

12 34 14.38 



+ 3 053 
3.059 
3.051 
3.052 
3.059 
3.060 
3.050 
3059 
3.054 
3.059 
3.057 
3.057 
3.042 
3.049 
3.055 
3.053 
3.053 
3.060 
3.058 
3.046 
3.048 
3.042 
3.047 
3.043 



tr 



+ 5 34 5.7 

3 45 51.6 

5 51 52.5 

5 43 15.1 
3 29 29.7 
3 6 31.0 

6 16 20.5 
3 29 17.4 

5 17 10.1 
3 30 18.3 
3 55 1.6 

3 56 52.4 
8 31 22.9 

6 32 49.2 

4 41 43.0 

5 14 44.2 

5 4 47.1 
3 7 25.4 
3 52 30.7 

7 2 45 1 

6 23 48.4 

8 11 32.8 
6 41 29.6 
8 2 19 9 



- 19.869 
19.867 
19.863 
19.861 
19.858 
19.856 
19.856 
1P.855 
19.855 
19.852 
19.848 
19.847 
19.847 
19.846 
19.844 
19843 
19.843 
19.842 
19.840 
19.838 
19.833 
19.832 
19.831 
19.831 



B.L1.S. 

B. 

B. 



I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 

(165.) 

VI. B. 

(164.) 

(167.) 

vn. b 

VIII. 

IX. B. 

X. B.B1 

(172.) 

XL S.R. 

XII. S. 

(171.) 

XIII. 

(169.) 

(673.) 

(172.) 

(286.) B. 

(673.) 

(286.) 



I. (17l)-0.0l-1.3;(l72)+0.02 + 1.3 II. (166) -0.15-2.2 ; (617) 0.00-0.4 
(637) + 0.16 + 2.5 III.(168)-0.25-0.4;(173) + 0.26+0.5. IV. (168) -0.19-2.6 
(161)4-0.19+2.7; (172)-0.11-0.3; (173)+0.12+0.2. V. (164)+0.12-1.0 
(61?)-0.11 + 1.1. VI. (172) -0.04 -0.4; (173) -|- 0.10 + 1.9; (673) -0.06- 1.6 
VII. (617)-0.02- 1.5; (636)-0.10 + l.l;(637)+0.U +0.3. VIII. (166)- 0.02-2.3 
(169) + 19 + 1.0; (617) -0.07 + 0.8; (636) -.0.13 +0.6; (637) + 0.05 - 0.2 
IX. (166)-0.28 + 0.5;(169)+0.24-0.7;(637)+0.03+0.3. X. (286)-0.12-1.7 
(287)+0.12 + 1.8.XI.(166)-0.17 + 1.2;(170)+0.17-1.2. XII.(167)+0.08+0.8 
I (168) - 0.07 - 0.07. XIII. (164) - 0.01 + 0.3 ; (165) + 0.02 - 0.2. 
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1860 
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1005 
1006* 
1007 
1008 
100» 
1010 
jiOH 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018* 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026* 
1027 
1028 



7.8 
9 
8 
9 



12 34 



12 34 
12 34 
12 34 
8. fl| 12 34 
12 35 
12 35 
12 35 
12 39 
12 3« 
12 36 
12 36 
12 36 
12 36 
12 36 
12 36 
12 36 
12 36 
12 36 
12 37 
12 37 
12 37 
12 37 
112 37 



9 

IN 

10 

101 

9.10 

9.10 

9 

8.9 

9.10 

10 

10 

8.9 

9 10 

9 

9 

IQ 

9 

10 

9.10 



21.06 
21.49 
3&44 

4aoo 

59197 
1&74 
53.31 

56.53 
57.36 
.7.69 
10.30 
11.80 
20.30 
2052 
21.24 
23.90 
37.47 
44.36 
57.07 
43.15 
44.50 
48.43 
48.68 
51.68 



+ 3.044 
3.049 
3.052 
3.039 
3.059 
3.049 
3.058 
3.059 
3.049 

. 3.063 
3.047 
3.040 
3.056 
3.053 
3.058 
3.048 
_ 3.055 
3042 
3.054 
3.054 
3.044 
$.051 
3*050 
3.052 



Declination 
1850 



3BS 



tt 



+ 7 37 46.5 
6 14 24.5 
5 6 57.8 
8 5t 48.3 
3 24 9.5 
5 36.4 
3 26 37.7 

3 19 24.3 

5 54 6.5 

4 42 18.9 

6 28 9.9 
8 432 45.4 

3 53 24.9 

4 45 24.3 

3 23 29.4 

6 2 41.5 

4 10 27.5 

7 40 37.9 
4 21 3.7 

4 20 43.3 
6 5*30.2 

5 11 28.7 
5 16 16.2 
4 49 12.0 



Pr&cession 
1850 



19.880 
19.890 
19.825 
19.825 
19.821 
19.817 
19.809 
10.809 
19.809 
19.806 
19.806 
19,805 
19.803 
19.808 
19.808 
19.803 
1R799 
19:798 
19.796 
19.784 
19.784 
19.784 
19.783 
19.782 



Bemerkungen 



(287.) LI. 
I. B. 
IL S. 
(287.) B. S. 
f HL B. Li ' 

IV. B. LI. 

V. LI. 
(164.) 
(172.) 

VI.. 

(173.) 

VIL B. 

(637.) LI. 

VUL S. : 

(164.) 

IX. 

(637.) LI. 8. 

X. B.LL 

(166.) 

XL' B. 

(174.) B. 

XIL 

(172.) 

(166.) 



. L(173)+0.02 + 1.9;(172)-0.03-0.7; (168)+ O.Ol -1.3. IL (167+0.15+2.2 
(169) + 0.22-2.1; (170) - 0.07 - 0.7 ; (636) -0.18 + 0.1 ; (637) -0. 11 +0.6 
III. (164)+0.20+0.3; (636) - 0.20 - 0.2. IV. (168) -0.12 -0.8; (172)+0.13+0.8 
V. (637) +0.02 -1.6; (636) -0.16+0.8; (164)+ 0.1 3 +0.7. VI. (166) -0.08 -2.2 
(167)+0.07+2.6; (169) 0.00-0.3. VIL (286)-0.19-2.2; (287) +0.19 +2.3 
Vm. (166)+0.05 +0.3 ; (167J+0.51 + 1.5 ; (169) - 0.56-L9. IX. (168+0.53-2.9 
(172) -0.53 +29. X.(286)-0.10+0.1; (673)+0.11 0.0. .XI. (16{)-0.04-L2 
(169J-0.06-0.2; (170)+0.11-0.9. XU. (167)- 0.09 -1.6 \ (198) +0.1? -.19; 
(172) - 0.01 + 2.3 ; (637) - 0.02 - 2.1. 
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1860 
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1029 
1030 
1031 
1032 
1030 
1094 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049* 
1050 
1051 
1052 



10 
8.9 

9 

9 

8.9 

10 

9 
10 

7 

10] 
10 
10) 

9 



12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 



ft 12 



10 



12 



7 12 



ie 



12 



9 12 



MO 
10 

MO 
10 

MO 
16 



12 
(12 

12 
112 

12 

12 



Pq ■ 7. 80 
88 23.07 
38 3&31 
38 39.89 
38 45.29 

38 50.90 

88 54.63 

89 1.99 
89 2.45 

39 2.69 

39 23,66 
89 37.47 
89 39.37 
89 4486 

40 5.56 
40 13.33 
40 17.44 
40 2a 49 
40 33.68 
40 36.62 
40 37.07 

40 54.81 

41 19.52 
41 32.10 



tt 



+ 3 063 
3 067 
3.058 
3.045 
3458 
3.043 
3.055 
3 046 
3.037 
3.052 
3.051 
3.040 
3.039 
3.039 
3.050 
3.053 
3.068 
a053 
3.046 
3.050 
3.04$ 
3.037 
3.036 

ao4i 



Ott* 

+ 4 34 44,8 
3 8* 51 
3 17 9.6 
6 21 13.6 
3 8 56.9 
6 68 11.7 

3 69 31.6 

6 2 53.6 
8 29.38.8 

4 40 23.4 
4 68 42.4 

7 25 47.6 
7 49 49.6 

7 40 55.3 
4 59 3.2 
4 28 33.5 
3- 3 8.8 

4 16 31.7 

5 57 25.4 

4 56 13.6 

5 51 25.7 

8 6 28.2 
822 1.6 

6 53 41.2 



10.778 
10.774 
19.771 
19.77* 
19.769 
19.767 
19.76$ 
19.765 
19.7*4 
19.7*4 
19.759 
19.766 
19.765 
tft.754 
19,749 
19.747 
19.746 
19.748 
19.742 
19.741 
19.741 
19.788 
19 730 
10.72? 



(160.) 
Jl. S. 
IL B.8. 

(1*8.) 

IIL B. Ll.R 
(1T3.) S. 
IV. B. 
i(172.) 
V. 

(1*0.) 
(1*7.) 
(174.) S. 
(286.) B. 
(286.) B. 

■VI 

VIL S. E. 

(164.) 
VIII. B. 
IX- B. 

(189.) 
X. B. 

(286.) 

(281) 
(174.) S. 



I. (164)-0.11 + 1.3; (165) +0.20-0,9; (617) -0.08-0. 3. H. (1*4)+« 33+3.0; 
(165) -0.01 -2.3; (617)-0.21 - 1.2. IIL (164) +0.16 -0.2; (617) - 0.15 + 0.3. 
IV. (166) -0.06-0.9 $ (637) + 0.07 + 1.0. V. (286) -0.23 -0.2; (287)+0.23+tt& 
VI. (187)+0.14-1<2 ;(169)-0.M + 1.3. VII. (636) -0.10+8.4 ;(637)-005+l.*; 
(166)+0.06-2.6; (170)+0.08-1 2, VIII. (166)-0.04 0.0; (170)+0.12{-10.4J; 
(636)-0.10-0.1; (687) + 0.03 0.0. IX. (168)-0j0fl-3.4; <171)+0.18+1.4; 
(172) -0.12 + 2.1, X. (168)+0.01 {-5.9]; (172)-O.21+0.O; (173) +0.02 -0.2; 
(171>+0.2a-a8. i 
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1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1Q61* 
1062 
1063 
1064* 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 



T 



9.10 

10 

8 

9.10 



12 4t 3415 



12 41 4122 

12 41 48.82 

12 41 54.74 

9 12 41 57.14 

9. 10 12 41 57.65 

10 12 42 2(1.16 

10 12 42 43.43 

8 12 42 44.17 
8.9 12 43 12.29 

10 12 43 20.06 

9. 10 12 43 20.50 

10 12 43 21.69 

9 12 43 82.92 
5 12 48 88.76 
9 12 44 7.28 

IQ 12 44 11.17 
10 12 44 1956 
IQ 12 44 54.88 
10 12 44 56.70 
1» 12 45 13.45 
10 12 46 22.91 



Pitoossion 

1850 



n 



+ 3.034 
2.049 
3.045 
3.054 
3.051 
3.051 
3.050 
3.041 
3.040 
3.052 
3.040 
8.051 
8.044 
3.034 
3.033 
3.057 
3.043 
3.045 
8.034 
8.034 
8.047 
8.040 



Declinatton 
1850 



t9 



+ 8 27 31.7 
5 2 12.9 

5 59 37.7 

3 58 59.1 

4 38 12 5 
4 38 21.2 
4 48 55.8 

6 45 23.8 

7 2 41.9 
4 20 9.3 

7 4 58.5 

4 24 56.1 

5 59 0.7 

8 15 31.6 
3 52 24.4 
3 57.3 

6 9 22.0 
5 37 8.8 
8 1 21.2 
8 1 24.2 

5 12 59.8 

6 40 13.8 



Prftcessiou 
1850 



- 19.722 
18.724 
19.722 
19.720 
18.720 
19.720 
18.712 
19.707 
19.707 
13.700 
19.698 
19.697 
18.697 
13.694 
19.688 
19.684 
19.683 
13.680 
18.671 
19.670 
18.686 
19J63 



Bemerkungen 



Doppelst, 






(288.) S. 

L 

II. B. 

III. 

"} 

(168.) 
(178.) 
VL U 
VIL B.S. 
(173.) 
VIII. 
IX. 
(286.) LL 

X. B.UE 
(617.) B. 
33. 

XII. 
(673.) 

(673i) 

(170.) 
0174.) 



L (167)4-0.06+0.7; (169) -0.06 -0.6. II. (168)-0. 15-3.0; (17i)-0.08+1.6; 
0172)+ 0.13-1.6* (173)+0.13+2.5; (618) -0.01 +0.6. HL (63 7) +0.07 +0.1; 
(617)-O.02+0.2; (636) -0.06 -0.2. IV. (170) + 0.04+0.2; (166) +0.25 -1.1 ; 
(618) -0.20+2.9; (636) -0.11 -0.7; (637) +0.04 - 1.2. V. (170) + 0.06 -1.1; 
(166) -0.04 + 0.3; (618) - 0.21 +2.2; (636)+0.02-1.4; (637) +0.15 +0.1. 
71. (286) +0.05 -0.3; (174) 0.00-1.3; (673) -0 05+1.6. VII. (166) -0.1 7+0.7; 
(167)+0.05-0.1; (169) [+0.44] [-11.9]; (618) -0.01 +0.4; (636) -0.04 -0.3; 
(637)+0,18-0.9. VHL (166)-O.18-0.9; (169)+0.17 £+15.5]; (63 7)+0.01+1.0. 
IX. (168)+0.19+2.3; (172) -0.18-2.2. X. (836) -0.05+0.3; (63 7) +0.06 -0.3- 
XI. (168)+0.12~0.1; (172) -0.31 -0.3; (173)+0.19+0.4. ]QL (171)+0.05-2.8i 
(172) -0.05 +2.9. 
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09 

e 


AR. 1850 


Prftcecsion 
1850 


Declinatton 
1860 


Pr&cession 
1850 


Bemerkungen 


1075* 


10 


h 9 9t' 

12 4& 27.87 


+ Ü044 


O 9 9t 

+ 5 50 55.4 


- 19.661 


I. 


1076 


8 


12 46 2.84 


3.047 


5 3 19.5 


16.651 


IL B.R. 


1077 


(8.9 


12 46 4.66 


3.054 


3 28 44.0 


16.651 


(165.) B. 


1078 


8. a 


12 46 21.47 


3 035 


7 34 28.1 


19.646 


III. B. LL 


1079 


10 


12 46 27.68 


3.041 


6 14 23.1 


19.644 


(172.) B. 


1080 


■ 10 


12 46 29.94 


9.050 


4 23 4.7 


19.643 


(170.) 


1081 


10 


12 46 30.40 


3.043 


5 57 5.6 


19.646 


(173.) 


1082 


8.9 


12 46 32.26 


3.054 


3 27 0.3 


19.643 


IV. B. 


1083 


9 


12 46 42.59 


3.037 


6 59 49.6 


19.639 


(174.) B.L1.S. 


1084 


9 10 


12 46 49.29 


3.040 


6 21 24.7 


19.637 


(172.) B. 


1085 


9.10 


12 46 56.35 


3.055 


3 16 6.0 


19.636 


V. B. 


1086 


10 


12 47 12.62 


3.053 


4 27 11.3 


19.630 


(170.) 


1087 


a 


12 47 24.03 


3056 


3 8 48.8 


19 627 


(617.) B. 


1088 


• : • 7 


12 47 32.89 


3 052 


3 51 43.6 


19.624 


VI. LI S. 


1089 


. 10 


12 47 36.07 


3.028 


8 41 54.6 


16.629 


(286.) 8. 


1090 


«i7.8 


12 47 38.49 


3.041 


6 6 52.1 


19.622 


VIL B. 


1091 


10 


12 47 43.78 


3.041 


6 4 53.8 


19.621 


VIIL B. 


1092 


10 


12 47 58.00 


3.040 


6 21 8.5 


19.617 


(673.) 


1093 


2.3 


12 48 2.63 


3.060 


4 12 50.0 


16.615 


IX. B.L1.R. 


1094 


10 


12 48 41.96 


3 041 


5 57 12.0 


19.604 


(172.) 


1095 


6 


12 46 45.83 


3 044 


5 23 41.3 


19.606 


(168.) 


1096* 


9 


12 48 47.81 


3.092 


7 42 36.8 


19.603 


X. 


1097 


9 


12 48 51.53 


3.044 


5 24 46.0 


19.602 


(168.) B. 


• 

I 

(167) 
(636)- 
(636) - 
(636)- 
(172) 

vin. 

(618)- 
X. (6 


-0.07 
0.08- 

■0.0<H 
f 0.04 

- 0.03 • 

(172)- 

-0.07H 

73)+( 


+0.14 + 1.7; 
-0.4; (170) H 
0.3. III. (286). 
-0.3. V.(637] 
+ 1.6,' (637) 
f0.3; (173)- 
0.1i-0.8;(173) 
-0.1; (636)4 
».06-1.4; (286 


(172) -0.17 - 
-0.11-2.1; 
+0.21 + 1.7 
1-0.07-0.3; 
O.OO 0.0; ( 
- 0.02 + 0.8 
f.0.12+0.9. 
-0.07-1.7; 
)_0.06 + l.S 


0.5; (l73)+0. 

(171)+0.09 

; (673) -0.21 - 

(165J+0.07 -f 

617) -0.02 -1.1 

>;' (618) -0.12 

IX. (166) [+0. 

(637) + 0.06 


04-t.l. IL 
+ 2.4; (61 
■1.6. IV. (6 
-0.4. VI. (1 
). VII. (11 
+ 7; (63 
34] + 1.0;(l 
-1.4; (6n 


(166)-0.12-0.9; 
18) -0.07+0.4; 
37)+0.06-0.3; 
66) -0.03 -0.5; 
'1) + 0.20-0.3; 
8)- 0.04 -1.8. 
70)[+0.82]— ; 
0-0,05+1.9. 
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Nummer 


OB 

OB 

«O 

U 




I 

AB. 1850 


Pr&cession 
1850 


Declination 
1850 


Präcessioja 
1850 


Bemerkungen 


1098 


9.10 


h t tt 
12 49 25.89 


+ 3.046 


O 1 t? 

+ 5 6.9 


- 19.592 


I. 


1099 


9.10 


12 49 34.89 


3.037 


6 37 31.5 


19.588 


II. S. 


1100 


10 


12 50 12.42 


3 038 


6 28 19.7 


19 576 


(172.) 


1101 


9 


12 50 2T.67 


3.028 


8 23 5.4 


19571 


(286.) S. 


H 1102 


10 


12 50 43.97 


3.044 


5 10 11.5 


19.566 


III. 


1103 


10 


•12 50 51.78 


3.043 


5 24 47.1 


19.564 


(171.) 


1104 


10 


12 50 52.28 


3043 


5 25 50.0 


19 569 


(171.) 


1105 


10 


12 50 52 34 


3.045 


4 55 50.2 


19 563 


(169.) 


1106 


8 


12 51 19.46 


3.040 


5 54 52.0 


19.555 


IV. B.8. 


1107 


10 


12 51 28.86 


3.048 


4 17 56.1 


19 552 


V. 


1108 


8 


12 51 36.15 


3.024 


8 42 38.0 


19.549 


(286.) B. LI. 


1109 


8 


12 51 45.38 


3.032 


7 19 69.7 


19.546 


VL B. LI. 


1110* 


9 


12 51 51.30 


3.040 


5 45 55.7 


19.544 


VII. 


ff 1111 


10 


12 51 59.18 


3 035 


6 50 4.0 


19.541 


(174.) 


lllll2 


10 


12 52 0.90 


3.045 


4 56 25.0 


19.541 


(171.) 


B 1113 


10 


12 52 8.95 


3.050 


3 55 6.8 


19:538 


(617.) 


1 1 114 


9.10 


12 52 18.54 


3.050 : 


3 52 26.3 


19.535 


<617.) B. 


1115 


9.10 


12 5? 30.28 


3.054 


3 11 42.3 


19.531 


VIII. 


1116 


9 


12 52 83.48 


8.034 


6 48 5.6 


19.530 


IX. B. LI. 


1117 


8 


12 52 88.38 


3.047 


4 24 44.8 


19.528 


(169.) 


1118 


9.10 


12 52 39.01 


3.036 


6 29 8.2 


19.528 


X. B. 


1119 


7.8 


12 52 53.03 


6.047 


4 24 47.0 


19.529 


XI. 


1120 


10 


12 52 57.28 


3.037 


6 11 48.6 


19.522 


(173.) 


11*1 


9.10 


12 53 7.81 


3.051 


3 40 36.5 


19.518 . 


(617.) B. 


11 
(174) 

IV. (1 

V.(16 

1 (286) • 

1 VIII. < 

1(638)- 

lxi.(ii 


[166)- 
+ 0.1* 
72)-0 
6)[-0. 
-0.11 
[637)- 
-0.11- 
66) -0 


0.08+ 1.4; (16, 
J - 2.0; (673) 
.04-1.7; (173] 
39] -3.2; (169)- 
-0.8; (673)+ 
0.01+0.5; (63 
+ 2.3 ; (673) -\ 
13-0.7; (170) 


9)[+0.58]+ 
- 0.23 + 0.4 
| + 0.02 - 1. 
-0.04+1.8; 
0.04+0.4. 
6) -0.08+1 
-ai3-0.7. 
+ 0.18 - 2. 


l.3;(170)+0.0 
L III. (168) H 
2;(61ä)-0.02< 

(170)+0.05+ 
VII. (168)+0. 
.2;(577)+0.0J 

X.(168) + 0.( 
1 ; (618) + 0.0 


9-2 
-0 

+ < 
•1.4 

21- 

1-1 

)8- 

1- 


.*;IL(i' 
.36 — ; 
>.8; (633 
. VL(174 
-0.5; (17 
.6. IX. (1 
-0.3; (l: 
h2.4;(6 


73)+0.05+1.6; 
(172) -0.36 — . 
)+ 0.05+2.0. 
0+ÖO8+O.4; 
3) -0.20 + 0.6. 
74)-0.01-1.5; 
73) -Ol 06-0.2. 
36) -Oit 1-0.5; 



(637) +0.04 +0.9. 
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a 



CO 



AB. 1850 



1122 


10 


1123 


7.8 


1124 


10 


1125 


10 


1126 


9 


1127* 


9.10 


1128 


10 


1129 


10 


1130 


10 


1131 


9 


1132 


9 


1*133 


8.9 


1134 


9 


1135 


9 


1136 


* 


1137 


9 


1138 


9 


1139 


9 


1140* 


91Q 


1141 


9.10 


1142 


10 


1143 


9 



h t n 

12 53 25.74 
12 53 31.59 
12 53 39.74 
12 53 55.20 
12 54 2.01 
12 54 17.33 
12 54 21.01 
12 54 24.64 
12 54 30.53 
12 54 35.00 
12 54 45.35 
12 55 1.66 
12 55 23.55 
12 55 34.88 
12 55 41.78 
12 55 51.15 
12 56 22.50 
12 56 24.61 
12 5« 29.45 
12 56 33.80 
12 56 41.04 
12 57 1907 



Pr&ceasion 
1850 



tt 



+ 3.046 
3.042 
3.045 
3.050 
9.028 
3.042 
3.048 
3.039 
3.045 
3.026 
3.040 
3.037 
3.027 
3.030 
3.027 
3.038 
3.026 
3.026 
3.036 
3.048 
3.041 
3.019 



Declinatkro 
1850 



Pr&cession 
1850 



9t 



+ 4 30 10.6 
5 10 5.6 

4 46 37.2 

3 43 40.2 

7 49 16.7 

5 15 13.9 

4 2 5.2 

5 40 42.8 

4 39 24.0 

8 5 9.4 
.5 25 10.0 

5 59 39.6 
7 48 1.5 
7 10 30.4 
7 38 33.1 
5 42 58.5 
7 52 23.2 

7 44 58.1 
5 59 42.6 
4 51.2 
3 25 58.9 

8 55 20.9 



19.513 
19.511 

19.50a 

19.502 
19.500 
19.495 
19.494 
19.493 
19.491 
19.489 
19.485 
19.479 
19.472 
19.468 
19.465 
19.462 
19.451 
19.450 
19.449 
19.447 
1MU 
19,431 



Bemerkungen 



L 

IL 8. 

III« B. 

IV. B.fc 

V. 

(166.) 

(1730 S. 

VL 

(2860 B. LI. 

(172.) 

VIL S. 

VIU. LL 

(1W0 
IX. 

X. B. 

(286«) B. 
(286.) B. 
XX. B. 

xn. b. 

(J5770 B. 
(286.) b. a 



L(166)-0.18-0.6;(169)+0.13+0.1; (170)+0.06+0.4. II.(168)+0.13+1.3; 
(171)4-0.16-1.0; (576) -0.21 -0.4; (618) + 0.04 -0.5; (636) - 0.14 + 0.7 j 
(638)+0.02 — . III. (577) +0.02 -0.3; (6 17) -0.02 + 0.4. IV. (286) +0.02+1 .2; 
(673) -0.02 -1.1. V. (168)- 1.02-4.4; (170) +1.02 +4.5. VI. (169) +0.03 -1.3; 
(170)-0.10-1.4;(171)+0.06+2.Ö. VII. (168) [+0.72] [-4.7]; (172)+0. 10+0.3; 
(*V6) - 0.06 + 2.1; (618) + 0.01 -0.6; (638) -0.06 -1.9. VIII. (286) -0.23 +1.5; 
(673) +0.24 -1.4. IX. (286) +0.02 + 0.7; (673)- 0.01 -0.6. X. (171) +0.04 -1.4;, 
(t72) - 0.03 + 1.9; (576) - 0.10+0.7 ) (618) + 0.09- 1.2. XI. (168) - 0X)8 - 3.2 ; 
(172) +0.04 -0.7; (576) -0.14 +1.9; (6ia)-0.(K + 1.3; (171) + 0.20 + 0X 
XII. (166)- 0.10 - 0.6} (169) + 0.19 + 1.5; (617)- 0.10- 10, 






& 



1144 
1145 
1146* 
1147 
1148* 
1149 
1180 
1151 
1152 
1163 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158* 
1159 
1160 
1161 

im 

1163 
1164 
1165 
1166 
1167 



AB. 18*0 



BB 



Pr&ceBskra 
1860 



10 

9 

8 

10 

9 

9.14 

10 

9 

B\ 

9 

9.10 

8.ty 

9 

9.101 

10 

10 

8.9 

8 



12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
19 
13 
13 



9.10 
8 

8.9 

7.8 





9 13 



13 
13 

13 
13 

13 



* » 
57 21.24 

57 58.56 

58 7.93 
58 27.37 

68 37.10 

58 38.46 

69 5.08 
69 6.20 

59 9.68 
59 22.97 
69 52.80 
69 53.70 

28.19 
30.14 

43.33 
t 11.51 

1 16.49 
1 30.26 
1 30.78 
1 37.65 

1 47.53 

2 9.87 
2 18.00 
2 24.51 



n 



+ 3.044 
3.023 
3.042 
3.044 
3.042 
3.000 
3.039 
3.027 
3.023 
3.030 
3,026 
3.042 
3.046 
3.043 
3.041 
3.052 
3.035 
3.046 
3.024 
3.023 
3.022 
3X128 
3,033 
3.019 



HBM 



Deklination 
1850 



■SB 



O f n 

+ 4 31 34.7 
8 1 14.6 
4 53 57.7 
4 28 11.6 

4 45 3.9 

3 30 14.6 

5 22 20.8 
7 14 57.5 
7 67 2.2 

6 45 34.0 

7 20 38.8 

4 44 34.0 
4 3 32.3 
4 34 52.1 

4 53 54.6 
3 38 7 

5 48 33 
3 56 44.0 
7 30 38 8 
7 37 47.5 

7 47 51.8 

6 46 51.2 
6 2 17.7 

8 14 10.5 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



19.420 
19 416 

19.419 
19.406 
19.403 
19.402 
19.392 
19.392 
19,391 
19.386 
19.373 
19.373 
19.362 
19.366 
19.364 
14,344 
19.342 
19.336 
19.336 
19.334 
19.380 
19.324 
19.319 
1&3I6 



(286.) 

I. 8. 

IL 

III. 

(577.) B. 

(172.) 

(286.) 

IV. B. & 

(174.) B. 

(286.) B. 

V. 

(169.) B. LI. 

VI. 
VII. 

(577.) B. 
(171.) 
IVHI. B.LL 
IX* B. 
(286.) 
(286.) B. S. 
X. B.LL 
XL 
(266.) LI. 8. 



L(|71)+O.06+ 1.5; (576)+0.02 0.05(636) -0.07 -1.6. IL(169)-0.H+0.6-, 
(169) -f 0.11 -0.6. III. (166) + 0.02-0.1; (171)4-0.05+4.0; (h76) -0.06 -3.9. 
IV. (286) + 0.20-1.6; (673) -0.20 4- 1.6. V. (166) -0.15-0.8; (170)+ 0.1 7 + 1.0; 
(576) -0.01 -0.1. VI. (166)-0.15-0.7; (170)4-0.15+0.8. VIL (170)-0.01 0.0; 
(171)+0.01+0.1. VHI.(166)-0.20-2 3;(ie9)+0.21+2.3.IX.(l74>fO.04-O.4; 
(286) -0.04 +0.4. X (173) -0 12 + 1.2; (174)+0 12-1 1. XI. (168) -0.09-3.7; 
(l71)-0.10 + 0.9;(l72) + 0.16 + 1.0;(i73) + 02 + 1.8. 
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u 
o 

B 

I 


9 
OB 
OD 

S 

o 


AR. 1850 


Pr&cession 
1850. 


DeclinAtion 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


1168 


9.10 


h 

13 


t tr 
2 4461 


4- 3 034 


* n 

4- 5 48 31.7 


- 19.308 


I. B. 


1169 


10 


13 


2 45:03 


3.039 


4 58 53.8 


19.308 


(199.) 


1170 


9 


13 


3 34.48 


3.023 


7 24 57.5 


19.289 


IL B. 


1171 


9 


13 


3 48 67 


3.045 


3 .58 6.5 


. 19.283 


(169.) B. hl 


1172 


IQ 


13 


3 53.41 


3.035 


5 32 51.7 


19.280 


(170.) 


1173 


9 


13 


3 56.90 


3.022 


7 27 53.8 


19.279 


IIL B. 


1174 


8 


13 


3 57.53 


3.021 


7 35 14.7 


19.279 


(286) B. LL 


1175 


10 


13 


4 14.34 


3.025 


7 29.0 


19.272 


(H3.) 


1176 


9.10 


13 


4 28.00 


3.036 


5 17 34.5 


19.267 


IV. B. 


1177 


9 


13 


4 59.00 


3.019 


7 49 0.1 


. 19.253 


(286.) BUS. 


1178 


10 


13 


4 59.04 


3.037 


5 6 31 2 


19.263 


(172.) 


1179 


9 


13 


5 4.08 


3.039 


4 51 58.1 


19.251 


V. 


1180 


10 


13 


5 23.68 


3.034 


8 3 45.6 


19.247 


(286.) 


1181 


9.10 


13 


5 23.81 


3.029 


15 41.2 


19.247 


VI. 


1182 


10 


13 


5 27,97 


3.032 


5. 55 56.2 


19.242 


(173.) B. 


1183 


9 


13 


6 52.72 


3.013 


8 28 19.4 


19.296 


(28f.) 


1184 


8 


13 


7 27.77 


3.035 


5 18 47.3 


10.192 


(172.) B. 


1185 


B 


13 


7 38.44 


3.009 


8 59 30.3 


19.187 


(286.) B. . 


1186 


8 


13 


8 15.46 


3.010 


8 44 43.0 


19.172 


(286.) B. JA. 


1187 


9 


13 


8 25.25 


3.033 


5 26 23.9 


19.168 


(172.) B. 


1186 


9 


13 


8 28.31 


3.038 


4 45 27.8 


19.107 


(170.) 


1189 


, a 


13 


8 51.06 


3.020 


7 17 57.8 


19.156 


VIL B.LLS. 


1190 


10 


13 


8 57.07 


3.02i 


7 6 18.7 


19.1*3 


(174.) B. 


1191 


8 


13 


9 17.91 


3.029 


5 57 18.0 


. 19.144 


VIII. B. 


1192 


9 


13 


9 22.48 


3.016 


7 44 14.6 


19.142 


(286.) 


1193 


4 


13 


10 1.95 


3.026 


6 15 41.1 


19.125 


IX. B.L1.R. 


I. 
111.(1 

(172)- 
(174)* 
(173). 


(172)- 
74)4- 
-0.11- 
f 0.19 
4-0.09 


0.28+0.6: (17 
0.02 -0.7; (286 
0.7. V, (169) 
-0.6. VII, (174 
4-0.2. IX. ( 


3)4-0.28-0 

)- o.oi 4-0.7 

0,004-0.5; 
)-O.044-l.C 
172) -0.16- 


.5. Il.(174)-0. 
. IV. (170)4-0 

(170)4-0.01- 
1; (286)4-0.04 

0.7; (173) 4- ( 


164- 1.3; (21 
.02 -0.8; (1" 
0.4. VI. (17 
-1.0. VIII. ( 
117 4- 0.7. 


36)4-0.17-1.2. 

riH-o.104-1.5; 

3)-0.194-0.7; 
172) -0.08*0.1; 

■ 
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1 ** 

* 


US 
OQ 


1 

AR. 1850 


PrtUtssioa 
1860 


Declination 
1650 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


1194 


9.10 


13 10 4.02 


„ 

+ 3J010 


Off» 

+ 8 35 10.0 


- 19.124 


(28*.) 


1195 


9.10 


13 10 31.47 


3i)41 


4 8 23.3 


19.112 


I. B. 


11196 


1« 


13 10 3478 


3.039 


4 24 2.0 


19.111 


(169.) 


tw 


9.10 


43 10 41.71 


3.026 


6 16 25.6 


19.108 


IL B.L1.R. 


1198 


6 


13 40 46.37 


3.038 


4 32 36.6 


19.105 


HL 


1199 


8.9 


13 11 11.35 


3.014 


7 58 29.2 


19.095 


(286.) B.U.S. 


1200 


8 


13 11 16.22 


3.039 


4 28 43.9 


19.093 


(170.) 


1201 


7 8 


i* U 30.59 


3.038 


4 30 49.6 


10.087 


IV. 


12W» 


9.10 


43 12 2.35 


3.025 


6 15 7.7 


19.072 


V. B.LLS. 


1203 


8 


13 12 27.27 


3034 


5 3 38.5 


19.061 


(170.) 


11204 


10 


13 12 53.29 


3.026 


' 6 8 12.3 


19.049 


(172.) 


U1205 


9.10 


13 13 8.51 


3.0(22 


6 34 57.9 


19.042 


VI. 


1 1206 


fr 


18 13 13.64 


3X>34 


4 54 44.8 


19.040 


VII. 


1 1207 


8 


43 *4 0.02 


- 34)44 


3 38 34.3 
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52 17.77 
52 39.41 
52 42.53 
52 44.00 
52 52.75 

52 55.23 

53 7.37 
53 10.68 
53 24.45 
53 36.98 
53 40.08 
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2.950 
2.917 
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3.013 
2.930 
2.977 
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+ 6 40 52.8 
3 48 53 1 

6 31 29.3 

7 37 23.3 

5 11 19.5 

6 5 16.5 

7 41 35.0 
7 37 30.8 

3 53 24.7 
7 4 6.5 

4 41 42.1 

4 48 16.3 
7 8 34.5 

7 22 12.3 

8 50 53.1 
7 41 50.6 

5 11 54.6 

7 14 34.3 
5 9 18.3 

8 26 21.3 
4 51 4.2 
4 36 4.9 
7 15 30.3 



10.774 
10.759 
10.708 
10.702 
10.697 
10.660 
10.647 
10.628 
10.620 
10.615 
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10.609 
10.605 
10.578 
10.574 
10.572 
10.562 
10.559 
10.544 
10.540 
10.523 
10.507 
10.503 
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n. Li. 

(654.) B. 

III. 

(294.) B. S. 

IV. B. 

V. 

VI. 

VII. 

(620.) 

(294.) S. 

(294.) 

(620.) B. 

vin. b. 

(180.) 
(176.) 
(294.) 

IX. B. LI. 

X. B.3. 
XI. 

XII. 

(653.) 

XIII. 






I.(176)-0.39 — ;(620)+0.15-0*;(654)+0.23+0.5. II. (653) -0.15 + 0.1; 
(657) - 0.07 - 0.6; (742) + 0.21 +0.5. III. (620) +0.07 -2.4; (655) -0.07+2.4. 
IV.(294)+0.12-2.3;(654)-0.12+2.4. V. (242) +0.07 + 1.1 ; (620) 0.00-3.9; 
(655)-0.06+2.8. VI. (176)-0.27+3.9; (180)+0.28-3.9. VII. (653) -O.l 3-0.2; 
(742) + 0.14 + 0.2. VIII. (176) -0.06+2.6; (242)+O.19-0.3; (655) -0.13 -2.2. 
IX. (l76)+0.26[+7.7]; (242) -0.13 +0.6; (620) -0.05 [-4.8] ; (655) +0.01 -0.4; 
(795) - 0.09 - 0.3. X. (654) + 0.12 — ; (294) - 0.11 — . XL (180) -0.02+2.5; 
(181) + 0.02 - 2.5. XII. (294) - 0.11 - 0.7; (653) +0.09 +1.2; (657)+0.03-0.4. 
XIII. (176) - 0.19 + 1.1 ; (242) + 0.34 - 1.0 ; (665) - 0.16 [- 12.8]. 
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9 
9 
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9.10 
9 
9 
9 

5 
10 

8J 
9 

9.10 
8 
8 
7 
8.9 
8 
8.9 

9.10 
9 



15 54 25.65 
15 54 5t, 58 
15 54 53,40 
15 54 53.58 
15 55 24.84 
15 55 28.94 
15 56 0.65 
15 56 10.09 
15 56 20.99 
15 56 2378 
15 56 35.72 
15 56 39.25 
15 56 40.96 
15 56 48.46 
15 56 56.04 
15 56 57.09 
15 56 58.64 
15 57 8.— 
15 57 14.80 
15 57 32.81 
15 57 35.34 



Pricesaion 
1850 



Declination 
1850 



Pr&cession 
1850 
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+ 2.986 
2.99? 
2.989 
2.969 
2.969 
2.902 
2.960 
2.923 
2.962 
2.980 
2.916 
2.998 
3.006 
2.940 
2.898 
2.942 
2.913 
2.937 
2.908 
3.001 
2.894 



tt 



+ 4 13 56.5 

7 38 51 2 
4 5 22.0 
4 4 33.2 

4 2 59.9 

8 23 20.3 

5 28 41.2 

7 22 12.1 

5 24 15.2 
4 8 40.3 

8 38 45.9 
3 36 59.3 
3 11 49.1 

6 28 16.0 
8 33 10.1 

6 25 39.1 

7 47 31 2 
6 37 2.6 

8 4 20 8 
3 26 59 8 
8 42 15.7 



n 



- 10.447 
. ,10.414 
10.410 
10.410 
10.372 
10.367 
10.326 
10.315 
10.302 
10.298 
10.283 
10.279 
10.277 
10.268 
10.258 
10 257 
10.254 
10244 
10.235 
10.212 
10 208 



Bemerkungen 



l. B. R. 
IL 

III. | Doppelst 

IV* J B •* 
V. B. 
VI. 

(654.) B. 

VII. 

(654.) B. S. R 

(292.) B. L1.S. 

VIII. B.LI. 

IX. B R. 

X. B.R. 
XL B. LI. 

XII. B.LL 

XIII. B. 

XIV. LI. 
(674.) 

XV. LI. S. 
XVL B. LI. 
XVII. B.L1.S 



I. (294) - 0.04 - 0.3 ; (653) - 0.01 + 0.5 ; (657) + 0.06 -0. 1 . II. (1 77) [-0.29] [-6, 1] ; 
(178)+0.04+0.1; (180)+0.04 + 1.2; (181)[+0 34]+1.7; (242) +0.08 + 14 5 
(620) -0.10 -4.1; (795) -0.08 [-17 2]. III. (292) + 0.09-0.3; (U53) -0.08 + 0.4. 
IV. (292)+0.01 + 1.5; (653)-003 0.0; (657) + 0.03-1.5. V. (292) -0.05-1 0; 
(653)-0.04-1.8; (657)+0.10 - 0.9. VI. (180)+0 12-3.7; (242) -0.1 1+3.7; 

VII. (181)+0.33-1.0; (242) -0.09 +05; (674) 0.3; (178) -0.25 +0.8. 

VIII. (180) +0.32 +2.4; (655) -0.29 -0.1; (749)- 0.03 -04; (794) 0.00-1.8. 
DL(6ö3)-O.07+O.5;(657)+O.07-O5. X. (292)+020+0.7; (653)- 0.13 -0.1; 
(657)- 0.06 -0.7. XI.(654)+0.11-1.4; (795)-010+1.5. XII. (180) +0.28 -1.2; 
(182) + 0.22 - 4.5 ; (655) - 0.34 + 0.7 ; (749) - 0.09 + 2.7 ; (749) - 0.07 + 2.4. 
XIH.(654)+0.15+O.9; (795)-0. 14-0.8. XIV. (177)-0.15 [+24.1]; (178)+0. 12-0.7; 
(181)-0.O2+0.2;(242)+006+0.4;(674) — +0.1. XV. (176) -0.26 +2. 9; 
(178)-0.12-3.6; (180)+0.33-2.7$ (242) +0.06 +3. 4. XVI. (2 92) +0.04 +0.8; „ 
(656) -0.1 1-0.1 ; (657)+0.07-0.7. XVII. (180) -0.10 +1.2; (794) + 0.11-l.l. | 
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I. (178)-0.02+1.0;(655)+0.03-1.0. IL (176)+O.02(+7.9];.(24?)-p,Ol+U; 

(674) 1.4. III. (178) +0.06 +2.4; (655) -0.05 -2.3.. IV. (|03)- 0.08 0.0; 

(292)+0.08+0.1. V. (18i)+0.33-0.7; (655) -0.34 +0.7. VL (654) — -0.7; 
(674) — +0.8. VIL (292)+0.18+0.3; (653) r Ö.13+Q.7; (657) -0.06 -J.Q. 
VIIL(178)-0.09[+8.3]; (242) -0.02+ 0.3; (655) -0.08 + 1.8 ; (674) — -ft2fj 
(794) +0.20- 1.9. Et (177)+0.14+0.4; (178) +0.08 -2.3; (242) -0.07 ^3.2; 
(655)^0.16+5.0. X. (653)-0.01 -0.7; (657)+0.0? + 0.7. XL (654)+Q.20-0.? ; 
(774) - +1.9; (795) -0.20 -1.7. i, 



BUrnTeneiduiiM. 



11 



L{242)-0.034-t.e;(654)+O.OM.5 n.(176)-|-0 03[-|-9.0];(178H-0.08+l.7; 
(6SB)- 0.04 -0,9; (67-1) — -0.7. JH. (663)- 0.07-0.7; (657) -0.13 - 1.3; 
(743)+0.21+2.1. IV.(743)+0.08+0.7;(795)-0.08-0.6. V. (I78)-0.10-0.2; 

(180)4-027-14; (242)4-0.02-2.3; (656)-0.23 - 1.0; (674) hi.O; 

(676) O.0O+3.O;(784)+0.05+0.6. VI. (17tf)+0.071+30 4]; (178)-0.O4+l.l ; 
(181)-0.02-l.l. VII. (743)4-0.09+2.0; {8S3)-0.03- 1.1; (657)-0O6-0.8: 
VIII. (178)-0.04+2.1; ( 18U) + 06 + 3; (181)0.00-1.9; {242)-O.0l -0.4. 
nt(176)-0.17- 2.2; (177)4-0 18+2.2. X (178)[-2.37]+0.2;(l80) 0.00+0.8; 
(182)+0.24[-7.7]; (665)-O.24-0.9 XL (176)-0.19+46; (173)4-008-1.7; 
(242)4-0.11-2.7. 
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16 9 49.03 

9. 10| 16 9 4409 
16 10 5.63 
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I. (1292) -0.02+0.3; (653) + 0.04 r 0.8} (657) -0.01+0.6. IL (1 80) +0 05+1.8; 

(242)4-0.09 + 0,9; (674) 0,8; (750) + 0.39 -0.5; (794) -0.36 -3.9; 

(178) -0.16+2.4. III.(178)-ö.lO-l.t; (242) +0.1 1+1.8. IV.(i76)+0.05[+6.8}; 
(178) -0.16 -0.2; (180) + 32 + 1.2; (242) + 0.35 -0.8; (655) -0.18- 0.2; 
(676) -0.13 — ; (750) - 024+ 0.3; "(794) 0.00-0.2. V. (654) + Ö.iö -U.2 ; 
(795)-0.09+1.8. VI.(654)+Ö.13+0.o;(795)-0.12-O.4. VII. (i 76+0.02+3.*; 
(1 78) - 0.22 + 0.5 ; (242) +0.21 - 4.3 } (655) - 0.22 - 1.5 ; (180) + 0.21 + 4.6. 

Vni. (177)-0 09f-23.5]; (178)+0.22+b.4;(180)+0.14-a.2; (242)+6.06+0* J 
(655) -0 22 -0.7; (750) -0.09+0.3. IX. (178)+0.18+2.8; (180)- 008* 1.3; 

(794) -0.09 -1.4. X. (294)+0.03-i.2; (743) +0.07 +3.3; (795) - Ö.ll - 2.2. 

XI.(178)+0.10+0.4; (242)+0.03+0.2; (655) -0.04 +tf.5; j[750)-0.08- 1.1 

XII. (29t) ^ 0.Ö7 - 0.2 ; (653) + 0.07 + 0.3. 
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+ 7 29 37,3 
7. 13 39* 

6 4 65.1 

7 24 44.2 
3.15 1.4 
3,6 5.4 

8 13.23.1 
8 67 17.8 
5 26 49.7 

5 32 39.2 
7 .1.27.» 

6 10 2.7 

7 21 41.8 

4 25 15.4 

5 47 44.8 
7 28 61.4 
3 13 1.9 

3 26 38.3 
5 52 7.1 

4 7 51.7 
4 25 18.9 
4 56 44.8 
4 26 3fe.5 
4 53 21.9 



■i 



PrÄcession 
18*0 



Bemerkhnjfen 



- $.04* 
. 9v042 
9,041 
9,038 
9.0*5 
0,003 

9.003 
8>971 
8,965 



Ml) (294.) 



6.943 



I. 

(6*4.) 
(2194.) B. 8. 

IL s 



vli. 



B.R 
B. 

B. 



VIII. B.L1. 



8,923 JX L. 
8.918 TL 

* 

a9Q6 Jxt s. 

&903 

8.903 

8.892 

6.885 

8.885 

8,870 

8.866 

8.822 

8.8*4 

8.797 



XU* 

(242.) 

(292.) BUB. 

(2920BXLS.B. 

(292.) B. 
SI|. 

(294.) S. R. 
(653.) B. 
(294.) B- 



i ;L (242)+0.24+ 1.4; (655) -0 23 - 1.4. II. (176)+ 0.09[+7.0J ; (178H-0.2 1-0.2 
<I81) + 0.06 - 1.3 j (24&) - .0.13 + 1.5; (655) - 0.14 - 0.8; (750) - 0-09 + 0.7 
»1. (65^+0.08+1.3; (?57)-Q.7 - 1.3. IV- (L03)+0.09-Ö.7; (292) -0.08+0.7 
V.{16fc)+J9.38+a2;<6f5)-0.37-0,i. VI.(180)+0.14+1.0} (794) -0.1 3 -0.9 
YII.^294) O.00- 0.3 ^(654)+0.0l r0.2. VIlt.(176)+0.12|+10.3];(177)-0.16- 1.3 
@42) 4 #12 4 1.6 ;, (7&6) r 06 -0.1. IX. (743)4-0.07+ 2.9; (795)-0.06- 2.9 
X-(176}y 0.49 + 2.6.} (2±2) + O,20 -2*. XI. (653)+ 0.1 7 +0,8; (657)- 0.16 -0.8 
XII. (294) +0.03 -0.8; (654) -0.02 +0,9, XIII. <6*3)+ 0.05-0.1 | (667)~0.04+D.2 
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2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2062 
12053* 
2054 
2055 
2054 
2057 
2058 
2059 
2000 
12061* 
2062 

12063 
2064' 
2065, 
2066 
2067 
2068 
£069 
2070 
207 i 



9.10 
9.10 

10 

10 

8 
8.9 
6.7 

8j| 

r 10 
10 

10 
9.» 
9 



M 



AR. 1850 



ti 



U8|l 

i. ioj 1 



10 1 

Ifl 1 



9.10 
9 



-8 
10 46 



.9 

9 

10 

10 
9 

10 



16 
16 
16 
16 



5 öl 18 

6 12.92 
6 15.78 
6 2953 
6 30.62 
6 41.73 
6 52.71 

6 54.82 

7 4.61 
7 4.69 
7 17.01 
7 19.26 
7 20.68 
7 20.86 
7 35.13 

7 45.22 

8 4.96 

8 28.26 

9 0.45 
9. 9.31 
9 15.32 
9 21.58 
9 20.11 
9,36.26 
9 36.51 

16 20 1.50 
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Prftceasion 
1850 



tt 



+ 2.000 
2.978 
2.924 
2.912 
3.002 
2.021 
2.917 

. 2.005 
2.907 
2.946 
2 JB94 
2.905 

• • 

. 2.919 
2,962 

r 

2,960 
2 800 
2,895 
2.^43 
2.882 
2.945 

2*950 
2,894 
2.944 

'■ 2 f Qo9 
2,930 



Declination 
1850 



O 99 

+ 85 24.6 

» 

4 24 19.8 

6 56 58.1 

7 30 49.7 
3 16 58.1 
7 4 1.7 
7 17 64.7 
7 48 53.3 

7 43 28.5 

5 52 51.0 

8 21. 9.4 
7 46 21.5 

7 8 57.7 
5 08.14.8 

5 42 2.0 

8 31 7.0 
8 16 0.4 

6 2 57.9 
8 51 39.8 
5 56 6.0 

5 40 35.6 
8 17 28.0 

6 58 37.2 
8. 43 54.0 

8 32 35.6 

9 36 32.1 



PrÄcession 
1850 



Bemerkungen 



n 

- 8,796 

a7?» 

8.771 

8.790 
8.751 
8.736 
8.721 
8.719 
8.706 
8.706 
8.689 
«686 
a686 
8.685 
8.666 
8.652 
8.621 
8596 
8.554 
8.542 
8.53* 
8.526 
8.516 
8.506 
8.506 
&473 



I. 

(653.) B. 
IL 

(in.) 

(193.) 
HL B. 
IV. B. LI. 
V. 

VL 

(294.) B. 

(180.) 

Vllt 

(654.) 

(294.) B. 

(294) 

VIIL B. 

(242.) 

(294.) B.LL8 

(180.) B LI. 

(294.) 

(294.) : 

<242.) Ö. 

(294.) 

:(18O0 

(242.) 

{177.) B. 



14 (179) J-0.06 +*.fi| ; (180)+0.06 - 2.9. IL(242) -0.06 - 0.9 ; (664)+0.06+ 0.6 
IIL(l76)-0.23[+9.3]; (242) 0.00 + 0.3 ; (654) + 0.80 - Q.ft; (750J+0.05 — 
IV. (242)+ 0.21 -M; (796) -0.2 1 + 1.6. V.(178)+0.25 + 0.1;(242)-8il3 0.0 
(6*5)-0>i$[+9.4]. Vf. (242)4-0.06 -0.9; (665) -0.04 +0.4 VII. (178) -0,91-2.0 
(180) +Oj03 + i .^(6^5)4-0.05 +0.5. VHL (180)+M2 - Mj ( I8fc) -0,23 + 2.2 ; 
I(242)+*22-l,5. 
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Declination 
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2072 


9 


b t ti 

16 20 10.79 


+ 2.901 


o t " n . 

+ 7 58 17.1 


- 8.461 


I. 




2073 


8.9 


16 20 43.04 


2.919 


7 6 19.0 


8.413 


(242.) 




2074 


9 


16 20 58.04 


2.897 


8 8 46.3 


8.398 


IL B. 




2075 


10 


16 21 7.35 


2.896 


8 10 37.5 


B.387 


(242.) B. 




2076 


10 


16 21 23 79 


2.956 


5 25 13.0 


8.361t 


(294.) B. 




20/7 


9 


16 21 24.96 


2.889 


8 31 37.0 


8.363 


(180.) LI. 




2078* 


'9.10 


16 21 36 05 


2.884 


8 44 15.8 


8.349 


III. B.LL 




2079 


9 


16 2147.76 


2.901 


7 55 9.4 


8.333 


IV. 




2080 


10 


16 2150.79 


2.956 


5 22 16.1 


8.330 


(294.) R 




2081 


9 


16 22 9.10 


2.966 


4 <54 36.5 


«.305 


(294.) 




2082 


8 


16 22 31.40 


2.898 


8 4 55.7 


8 276 


v. b. & 




2083 


10 


16 23 6.13 


2.973 


4 94 7.2 


8.229 


(294.) R. 




2084 


9.10 


16 23 24.29 


2.898 


8 3 39.7 


8.20(1 


VI- B. 




2085 


9. 10 


1* 23 32.10 


2.916 


7 12 21.9 


8.194 


(178.) 




2086 


8,9 


16 23 58.14 


2.916 


7 13 8.6 


8.159 


vn. b. 




2087 


9 


16 24 7.32 


2.899 


7 58 44.0 


8.14t 


(180.) B. 




2088 


10 


16 24 15.89 


2.947 


5 45 41.8 


8.136 


(294.)) Doppelst. 
(294.)/ Ba **- 




2089 


10 


16 24 15.91 


2.947 


5 45 44.8 


8.136 




2090 


8.9 


16 24 16.90 


2885 


8 37 1.8 


8.134 


VÜL Ii. 




2091* 


9 


16 24 20.92 


2.885 


8 37 12.8 


8.129 


IX. LL 




2092 


8 


16 24 34.57 


2.991 


3 41 13.1 


0.1*1 . 


(657) B.L1.R. 




2093 


9.10 


16 25 4.56 


2.886 


8 33 57.8 


8.071 


X. 




2094 


to 


16 25 7.36 


2.981 


4 9 45.4 


8 067 


(29i.) B. 




2095 


7.8 


16 25 12.87 


2.945 


5 50 39.3 


- 8.06t 


(294.) B. S. R. 




2096 


10 


16 26 17.32 


2.980 


4 11 45.6 


8.059 


(294.) 




2097 


9 


16 25 25.16 


2.994 


3 34 33.4 


8.043 


(657.) B. ft. 




! (242) 
(180) 
VL(1 
(675) 

|(242) 


(178)[- 
-008- 
- 6.22 
80) -0 
-0.03- 
-0.32- 


0.56] - 2.0 ; (18 
5. III. (160) 
-3 5; (242) + 
2 1 + 1.0; (242] 
-05. VUL(1& 
J-8.3. X.(180) 


W) -f-0.05 4- 

4-004 r 4.1 

■0.14 + 14 

1+0.21*0.9 

fr)+0.10+! 
+ 0.19 + ( 


3*; (2 42) -0.0 
; (18*)- 0.03+ 
. V.(180) O.fl 
. VH.(178)-0. 
*.ft;(242)~0.0S 
).8; (242) -0. 


5-11. IL (ü 

4.1 IV; (17* 
10 + 0.2; (t 

ii+l 0;(«< 

>r-2.7. DL(1 
14 - 1.2 ; *<* 


ffl)+*.08+0 6; 
0+0.08+2.0; 
42) 0O0-O. f. 
>5)+0.14-0.6; 
180)+) 32-Ö.2 ; 

»>-diei+0A 
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AB. 1850 



Pr&cession 
1850 



Declinatiott 

1850 



Pr&cession 
1850 



Btmerkangtn 



2098 
2090 
2100 

12101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 

12107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 

2114 

12115 
2116 
2117 
2U8 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 



9 

8 

8.9 

10 

9.10 

9.10 



16 25. 37.33 
16 25 4(.44 
16 25 43.64 
16 26 9.99 
16 26 10.75 
16 26 10.74 



tt 



9 16 26 1544 

8. 9 16 26 30 81 

IQ 16 26 45.87 

10 16 26 51.26 

9. 10 ltf 26 5Q.76 

9. 10 16 26 5970 

7 16 27 15.86 
10t 16 27 39.81 

8. 9 16 27 43.71 
j|| 16 2,7 4393 
10 16 27, 4$.93 
,9116 28. 7.54 
9 16 *8t 1?.79 
8. 9 16 28 19.04 
8. 9 16 29 3.77 
10 16 29 2?.26 
8. 91 *6 29 .24.72 

8 16 29 47.85 
10 16 29 47.03 
10 16 29 52.48 



10 



16 29 52 69 



+ 2.893 
2.900. 
2.923 
2.985 

. 2.^11 
9.964 
2.891 
2.600 
2.975 
2.974 
2.877 
2.K98 
2.876 
2.952 
2.9t« 

.2948 

. 2877 

3.Q93 

, 2.935 

2919. 

£.950 ; 

2.970 

2.910, 

2.904 

2.898 

2.949 



*t 



+ 8 13 52.2 

7 56 3.8 

6 51 55 1 

8 35 46.5 

7 24 50.6 
4 58 52.5 

8 19 12.1 

7 53 26.3 

• * 

4 27 6.5 

4 30 6.7 

8 57 42.2 
8 22.5 
8 59 26.1 

5 28 4.6 
7 9 55.4 
3, $ £8.3 

5 40 9.1 
8. §7 30.7 

3 7 40.2 

6 18 43.5 

6 58 42.0 
5. 35 55 6 

4 40 16.3 

7 24 58.9 
7 40 49 5 
7 58 26.2 

5 37 53,9 



- 8.027 
8.022 
8019 

7.984 
7483 
7.083 
7:977 
7.956 
7.936 
7J929 
7.919 
7.917 
7.897 
7,803 
7,857 

. . MM 

t. 7<855 

. »«* 
. : 7,820 
7.819 
7.751 
7.727 
, . 7,?24 
7.709 
7.692 
7 685 
7.685 



I. 

(676.) 

(675) 

(178.) 

(674.) 

II. . 

(180.) B. : 

HL B. B. 

IV. 

(294;) 

(655.) B. 

(242.) . 

V. B. LL 8. 

(294.) 

VL B.S. 

(1Q3.) B.UB 

(294) 

(180.) B. U 

(103;) 

(675.) 

VU. S. 
(294.) B. . 
(657.) 

(242.) B. LI. 
(242.) 

vra. 

(294.) B. 



1(180)+Q.08~0.3;(242)-0.07+0.3. II. (294)+ 0.10+0,1; (657)- 0.10 -0.1. 
III. (180)+0.08+1.3; (242)- 008 -1.3. IV. (2 94) +0.1 3 +6. 2; (657) -0.1 2- 0.1. 
V. (180)4-0.16 0.0; (655)-0.16 + 0.1. VI. (178) +0.07 +0,2; (242) 0.00+3,4; 
(674) + 0.05 - 2.6 ; (675) -0.13 -1.0. VII. (242)+0.12-0.1; (674)- 0.04-1.2; 
(675)-0.09+1.4. VIIL(178)[+0.51]+2.0; (180) -0.09 -0.7; (655)+0.09-1.4. 
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2125 

2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137» 
2138 
2130 
2140 
2141 
12142» 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 



10 

9 

8 

10 

9.10 

9.10 

8.9 



h t tt 
16 30 1.62 

16 30 4.46 

18 30 10.79 

16 30 11.16 

16 30 15.11 

16 30 10.05 

16 30 24.41 

16 30 49.07 



tt 



16 31 5.70 

10 16 31 11.60 

10 16 31 18.40 

9. 10 16 31 20.38 

9 16| 31 38.29 

8. 9 16 31 51.57 

10 16 31 53.00 

7 16 31 53.97 

9. 10 16 31 54.21 

16 32 26.72 

9. 10 16 32 32.12 

10 16 32 37.50 

16 32 38.06 

; 10 16 32 39.27 

9 16 32 58.28 

18 39 4.98 



+ 2.954 
2.907 

• 2.949- 
2.809 
2.003 
2.006 
- 2.056 
2.804 
2.016 
2094 
2.072 
2.805 
2.055 
2.010 
2.096 
2.000 
2.882 
2.844 
2.880 
2.802 
2.078 
2.035 
2.808 
3.004 



O 9 "tt 

+ 5 24 23.6 
7 32 23.2 
5 35 4 
7 54 7.3 
3 24 7.1 

7 95 25.2 
5 18 10.4 

8 13.2 

7 8 21.2 

3 32 14.6 

4 34 8.7 

8 4 2.8 

5 20 4.6 

6 58 81.7 
3 27 45.4 

3 41 33.7 
8 98 20.1 

5 40 7 4 
8 49 0.0 
8 11 17.1 

4 16 57.8 

6 14 54.8 

7 55 23.8 
3 9 40.5 



- 7.673 
7.-669 
7.661 
7.661 
7.655 
7.650 
7.643 
7.609 
7.586 
7.578 
7.669 
7.667 
7.542 
7.525 

• 7.522 
7.521 
7.521 



T 



7.477 VJH. 



7.470 
7.462 
7.462 
7.461 
7.434 
7.426 



(204.) 6. 

I. B. 
(294.) B. S. 
(655 ; .) 
(657.) R. 

II. B. 

III. B. 
(180.) B. 
(242.) 
(«57.) R, 
(204.) 

IV. B. 

V. B. 

VI. B. 8. 
(6R) 

VII. B.L1.R. 
(180.) B. 



(655.) 

<«*5.) 

IX- B.L1.S. 

(654.) 

X. B. 

XI. B.R. 



I.(242)-f0.18+1.3;(655)-0.01- 1.1 ;(675)- 0.16-0.1. |I. (242) +9.07+4.* 
(655) + 0.08-2.7; (675) -0.16+ 1.1. III. (294) +0.11 -0.7; (643) -0.10+0.8 
(654)- 0.02- 0.2. IV. (180)+0.20-1.4; (657) -0.20+ 1.5. V. (294) -0.0 1+0.6 
(654)+0.01 -0.6. VI.(242) + 0.17-i.2;(Ö75)-0.17+l.3. VII. (643) - 0.01 -0.7 
(057) +0.014-0.8. VIII. (294) -0.06+3.0; (654)4-0.07-3.0. DL (653)4-0.054-0.5 
(057) - 0.04 - 0.5. X. (1 T8) -r 0.20 - OJ ; (180) 0.00 00 ; (242) + 0.20 + 0.4 
XI. (104) + 0.12 + 2.5; (202) -0.11 -2.4. 
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2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
157* 
158* 
2159 
£169* 
2161 
2162 
2163 
2164 
216h 
2166* 
12167* 
2168* 

216$ 

2170 

2171* 

2172* 
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AR. 1850 



PrftcftwUm 
1860 



8 

5 
9.10 

9 
10 

9 

9 
10 

9 

10 

9.10 

10 

9 

9 

9.10 

fr 

< 

9 

7 

9 10] 

10 

10 
10 



h 9 tt 

6 39 &30 

6 33 11.92 

6 33 18.78 

6 38 19.92 

6 39 82.40 

6 39 97.78 

6 39 33.13 

6 33 3613 

6 39 49.42 

3 34 5.95 

6 34 18.35 

6 34 85 61 

6 34 55.35 

6 34 64.32 

6 36 3U7 

6 36 12.12 

6 35 85 92 

6 36 25.97 

9 36 33.89 

3 39 42.15 

6 36 67.58 

9 36 69.84 

6 36 1.51 

6 36 15.25* 



+ * 0*3 
2.973 
9932 
99d3 
2.933 
99*6 
2.939 
2944 
2.972 
2958 
9.831 
8939 

8913 
9830 
9005 
3 930 

2333 
8934 
2939 
2.941 

8933 
3.005 
2.930 



PeeUnation 
1850 



tt 



+ 4 90 14. # 

4 30 59.6 
6 21 11.4 
6 17 20.7 

6 6 1.8 
3 55 51.1 

3 16 59.9 

5 48 6.4 
5 23 29.5 
5 9 95.4 
8 12 29.5 

4 41 1.9 

7 11 970 

8 41 90.5 
3 7 — 
« 29 20.7 
8 37 96.6 

5 21 54.3 
3 44 94.1 

5 57 19.9 
7 19 93.1 

6 17 97.4 
3 8 — 
6 2 34.8 



Pr&cessioa 
1850 




1.(643) +0.04 -1.0; (653)+0.13-i7. (657) -0.13 -0.6; (761) -0.02 +3,5. 
IL(643) + 0.04 0.0; (653) + 0.05+ 1.3; (657)^0.03-1.6; (751) r- 0.04 + 0.9* 
ni. 654) -0.01 -2.0; (675)+0.0t+2.1. IV. (292) +0.01 -0.1; (643) 0.00+0,1. 
V,(104)+0.09-0.9; (292)- 0.09+0.9. Vi, (294) -0.03+ 1.5; (643) + QU- 1,7 J 
(653)+0.01 +0.6; (657) -0.11 -0.2. VIL (294) +0.09 (+9.7]; (654) +0.1 1+05; 
(75l)-0.20-0 4. VW. (2 92) -0.02 +0.4; (633) -0.1 1-0.3; (643) -001+0.8; 
(653) + 0.12 + 0.1 ; (657) + 0.03 -, 0.9. IX. (654)+ü.l5+Q.9 > (294) -0.16.- 0.3. 
X.(181) 0.00 + 1.2; (242) 0.00-1.1. XI. (294) -0.06+0.6; (354)+ 903 -0*3. 
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2173 
B174* 
2175 
2176 
12177 
,2178 
2179* 
B18D* 
2181 
fei 82* 
[2183* 
2184 
2185 
2186 
2187 
[2188 
2189 
2190 
21dl 
2192* 
2193* 
2194 



7 

10 

8.9 

> 9J 

9.10 

9 

8 

9.10 

8.9 

9.10 

9 

6.7 

10 

10 

9 



9.10 

10 

10 

9.10 

7 

10 



h t tt 
16 36 20.19 

16 36 22.12 

16 36 26.73 

16 36 85.13 

16 36 43.75 

16 36 51.48 

.16 37 2.38 

16 37 14.24 

t6 37 17.05 

16 3*17.80 

16 37 30.47 

16 37 41.76 

16 37 42.13 

16 37 45.41 

16 37 45.72 

16 3S 5.61 

16 38 12.65 

V6 38 15.70 

16 36 16.71 

16 38 30.67 

16 38 30.81 

16 38 34.06 



+ 2.919 

2.936 

2.977 

2.809 

2.917 

2896 

2.904 

2.966 

2.957 

2.950 

2.972 

2.930 

2.918 

2.915 

2.893 

3.004 

2.917 

3.001 

• 2.912 

2.971 

2.976 

- • 2.875 



tt 



+ 6 54 17.0 

6 9 3.1 
4 18 17.5 

7 48 13.4 

6 58 44.6 

7 57 15.8 
7 36 3.1 

4 46 40.4 

5 11 42.5 

5 28 55.0 
4 29 21.6 

6 22 45.2 

6 5t 19.1 

7 5 26.5 

8 4 35.0 
3 3 24.3 

6 58 5.4 

3 9 59.7 

7 14 19.9 

4 26 35.8 
4 19 15.0 

8 50 43.6 



7.160 

7.158 

7.150 

7.138 

7.127 

7.117 

7.102 

7.085 

7.081 

7.080 

7.064 

7.048 

7.048 

7.043 

7.043 

7.015 

7.006 

7.002 

7.000 

6.981 

6.981 

6.977 



I. 

(294.) 

IL B. S. 

HL 

IV. 

V. 

VI. B. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. B«,L1. S. 
(242.) 

(242.) 
(180.) B. 
(104.) 

XII. S. 
(657.) R. 
(181.) 
XIII. 

XIV. B.LI. 
(180.) B. 



I. (675)-,003+ 1.3; (744) + 0.03 - 1.3. IL (562)- 0.09 -4.5; (623) -0.05+0.5 
(643) + 0.05 - 1.0; (653) +0.06 + ä.O; (751)+ 0.02 + 2.1. III. (180) + 0.15-0.6 
(242) -0.15+0.6. IV. (675) -0.04+ 1.2; (744) +0.05 -1.2. V. (180) +0.06 +1.4 
(242) -0.05 -1.4. : VI. (I8l)t-Ö.85] + 2.1; (242)+0.13 + 0.8; (744)-0 13-2.9 
Vlt:(294)-0.10-1.3;(643)+0.10-1.2. VIII. (294)+0.02 0.0; (562) [+0.81J-0.6 
(643) -0.01 + 0.5. IX. (754) + 0.03 + 1.8; (751)-0.18 0.0; (294)+0.16- 1.9 
X. (643) -0 08+0.5; (6h7) +0.02- 0.2 ; (294) +0.05 -0.3. XL (654) -0.04 -i.l 
(675) -0.07 + 1.8; (744) +0.1 1-0.6. XII. (242)+0.06 + 1.2; (654)-0.06- 1.3 
(675) 0.00+0.1. XIII. (294) + 0.05-0. l;(6Ö3)-0.05+0.2. XIV. (294)4-0.24+3.2 
(623)- 0.12 + 0.2; (624)- 0.10- 1.6; (643) -0.14 -2.9; (653) + 0.24 -2.1 ; 
(751) -0.11 + 3.3. • ' - ' ' 



Vi 



%w^f 



ti<tC> 



u 



u 



80 
OB 
O 

»4 

o 



AB. 1850 



2195 


7 


2196* 


8 


[2197 


9.10 


12198* 


9 


1 2199 


10 


2200 


9 


2201 


10 


2202 


10 


2203* 


O 


,2204 


9.10 


12205 


9.10 


1 2206 


10 


2207 


8 


2208 


9.10 


2209 


9.10 


2210 


9.10 


2211 


8.9 


2212 


10 


12213 


9.10 


2214 


10 


2215 


10 


2216 


9.10 


2217 


9.10 


2218 


9 



16 38 38.18 
16 38 50.05 
16 38 55.07 
16 38 59.60 
16 39 10.00 
16 39 17.16 
16 39 52.42 
16 40 9.55 
16 40 23.10 
16 40 27.32 
16 40 32.29 
16 40 46.44 
16 40 48.39 
16 40 49.76 
16 41 2.45 
16 41 3.37 
16 4t 27.86 
16 41 30 53 
16 41 30.69 
16 41 49.20 
16 42 21.5 
16 42 7.47 
16 42 7.75 
16 42 12.36 



Pritoession 
1850 



tt 



+ 2.875 
2.987 
2.957 
2.902 
2.939 
2.890 
2.914 
2.913 
2.949 
2.961 
2.919 
2.979 
3.005 
2,913 
2.887 
2.879 
2.916 
2988 
2.968 
2.962 
2.967 

2.985 
2.968 

2.885 



Dedination 
1850 



o t tt 

+ 8 61 37.2 

4 7 43.7 

5 9 50.2 
7 38 9.8 

6 15 

7 55 56.2 
7 5 10.1 
7 8 10.3 

5 31 11.7 
4 59 16.2 

6 52 27.3 
4 9 40.9 
3 34.7 

7 9 — 

8 18 54.1 
8 40 14.3 
6 59 2.2 

3 46 15.7 

4 39 3.0 
4 54 47.7 
4 42 32.8 
3' 58 63.3 
4 37 48.3 
8 23 24.4 



mm 



Präcession 
1850 * 



tt 

- 6.970 
6.956 
6.948 
6.941 
6.928 
6.917 
6.869 
6.846 
6.827 
6.822 
6.811 
6.796 
6.793 
6.791 
6.774 
6.772 
6.740 
6.736 
6.736 
6.710 
6.692 

6.685 

6.684 
6.678 



mmmwm 



1 



Bemerkungen 



U89.)B.L1.B. 
I. B.L1.S. 
(658.) B. - 

n. 

(654.) B. 

III. B. 

IV. ' B. 

V. B. 

VL S. B. 
VII. 

(654.) B. S; 

vm. 

VL B.L1.R. 

(656.) 

(242.) 

X. 

XI. B. S. 

(653.) 

(643.) 

(294.) 

(562.) 

(65Ä) ■ 

(294.) 

(655.); " 



1.(294) 0.00+0.6;(562)+Ö.06-2.i;(623)-Q,10+1.5j(624)+0.04+0.7; 
(657) + 0.01 -0.6. II. (242) -0.02 -1.6; (6? 5) - 0.05 + 1.5; (744) + 0.08 0.0, 
III. (180) - 0. 13 + 0.7; (242) + 0.U- 0.6. IV. (655) T b.02 -; (07$)+O.O3 0.0. 
V. (655)- 0.04 — ; (675) + 0.05 0.0. VI. (294) -0.45+0.6; (654) +0.45- 0,5. 
VII.(294)+0.05-0.8j (643) -0.05+2.6; (657) -0.01 -1.8 VIIL (294) -0.03+0.2 ; 
(653)+0.Ö4-0.1. IX.(104)+0.24-0.3; (623) -0.23+0.$. X. (178)- 0.32+0.6 ; 
(182)+0.33-0.6. XI. (242) + 0.13 - 1.8; (654)- Q,08-Ö.6; ^675)+ 0.04+1.6; 
(744) - 0.08 + 0.9. 
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Pr&oesuon 

1HÖÜ 



2210 


9.40 


8220 


ö 


2221 


9.16 


2222 


9.10 


2223 


• 


2224 


8.9 


2225 


9.1p 


2226 


. 9 


2227 


7 


2228 


» 


222f 


: .9« 10 


2230 


to 


»281 





2232 





2233 


to 


2234 


9 


223« 


9.10 


2236 


10 


2237 


8 


2238 


9 


2239 


10 


2240 


10 



b 

16 
16 
16 
16 
16 
10 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

1* 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 



9 M 

42 14.35 
42 24 96 

42 38.18 

.42 3a7k 

49 252 

4J 6.37 
49 11.73 
49 19.61 
49 3684 

43 39.34 
43 42.51 
49 47.21 
43 57.33 

43 59.65 

44 11.80 
44 17.47 
44 33.91 
44 36.47 

44 57.30 

45 3.80 
45 13.92 
45 19.31 



tt 



+ 2.928 
2.889 

2.960 
2.960 
2.904 
2.884 
2.9dl 
2.967 
2.943 
2.969 
2.063 
2.993 
2.993 
3.900 
2.993 
2.893 
2.893 
2.920 
2.958 
2.970 
2.956 
2.910 



Decfin*tum 
1850 



it 



+ 6 26 M 
8 13 17.6 
5 3.2 

4 99 10.8 

7 90 39.5 

8 26 58.5 

5 22 45.9 

4 42 46.6 

5 44 58.9 

5 2 49.2 

4 5(2 24.8 
3 30 53.6 
3 29 38.5 
3 U 24.8 

3 29 39.9 
7 59 38.2 
7 69 29.4 

6 48 23.5 

5 8 69.6 

4 39 41.3 

5 11 11.6 

7 19 34.6 



Pr&cession 
1850 



6.H76 
0.670 
6.642 
6,64t 
6.699 
6.607 
6.596 
6.586 
6*506 
6*567 

6,563 

6.546 
6.533 
6.531 

6.513 
6.504 
6.483 
6.479 
0.45Q 
6-441 
6.426 
6.419 



Bemerkungen 



I. B. 

(242.) 
IL B 

III. S. 

IV. B. LLBJ 
V. 
(054.) B. 

vi. s. 

(664.) 

VIL B. 8, 
tVUL 
(292.) 
IX* B. 
X. R 

(29a) 

XL 8. 
XII. 8. 
(654.) 
XIIL 
XIV* 

(2940 
(242.) 



I. (654)-0.01 -2.7 ;(675)+0 02+2.8. IL (294) -0.05 + 1.1 ; (643)- 0.01 -0.8j 
(653)4-007-0.2. BL (294) + 0.16 + 0.8; (643) - 0.09 + 0.5; (653) -0.06 -1.0. 
IV.(181)-0.30+0.7;(675)+0.20+1.0;(744)+0.09-i.7. V.(180)+0.07-0.7; 
(655) -> 0.06 -0.7. VI. (562) -0.09 -1.9; (643) + 0.10+0.7; (657) -0.02 + 1.1. 
VIL(294)-0i04-O.3 ; (653)+0.04+0.3. VIIL(2»4)+0.01 -0.2; (653) -0.03+0.1 ; 
(057)+Ö.O2 0.0. IX. (562)-0.16 -0.8 ;(643)+0.f 6+0.8. X. (104) +0.22+2-*; 
(023)-6.l2- 1.3; (643) - 0.11 - 0.9. XL (180) - 0.05+1.0? (655) + 0.06 - 1.0- 
XII.(l78)-O.O2+1.9;(18Ö)-O.O9+O.0j(655)+O.lO-2.4. XIIL (294)+0. 12-0.3; 
(657)-O.14+0.4. XIV. (294) -0.05+2.3; (562)-0.10-1.9; (643) + 0.09 - 0.7; 
(653) - 0.01 + 0.8; (65t) + 0.08-0.3. 




2241 
2242 
2248 
244* 
2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
12256* 
2257 
225$ 

12259 
2260 
2261 
2262 
2263 



7.8 

10 

9.10 

9 

10 

• 

10 

8 

10 

9.10 

8.9 

10 
9.10 



ia 16 



10 

9.19 

9,10 

10 

10 

9.10 

10 

10 

9 



16 

16 
16 
16 
16 
14 
16 
16 
16 
16 
16 



16 
16 
16 
(6 
16 
16 
16 
16 
16 



45 44.34 

45 58.71 

46 4.75 
46 17.83 
46 28.01 
46 27.41 
46 37.10 
46 51.42 

46 51.93 

47 19.48 
47 24.90 
47 25.25 

47 27 33 

48 13.77 
48 21.69 
48 28.06 
48 38.39 
48 37.02 
48 41.14 
48 58.50 
48 58.66 
48 2.67 
48 10.28 



Pr&cession 
1650 



tt 



+ 2.999 
2.935 
2898 
2.873 
2.913 
2.887 
2.957 
2.876 
2,881 

2.901 
2.884 
2 885 
2.000 
2.940 
2893 
. 2 682 
2.922 
2891 
2.984 
2.984 
2.873 
2919 
2.984 



DecIinattoA 
1650 



n 



+ 3 16 27.8 

6 6 20.3 

7 45 37.3 

8 51 15.7 

7 3 32.9 

8 15 6.4 
5 8 10.2 
8 40 57.4 
8 31 0.5 
7 85 43.1 
3 54 46.0 
3 51 19.8 
7 38 32.4 

5 52 19.1 

7 56 7.2 

8 27 31.2 

6 39 20.0 
8 2 55.6 
6 7 20.7 
3 64 7.1 
8 49 54.4 
6 47 15.8 
3 54 8.8 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



6.384 
6.386 
6,356 
8.338 
6.381 
6J26 
6.312 
6.292 
6.291 
6252 
6.248 
6.246 
6.243 
6.178 
6.167 
6.166 
8.155 
6,146 
6438 
6.124 
6.123 
6.111 
6.100 



I. B.L1.R. 

IL B. 

(178.) B. 

HL 

(242.) B. 

IV. 

(264.) 

V. LI. 

(182.) 

VL B.R. 

VII. B.LL& 
(292.) 

VIII. B. 

(294.)DoppekU. 

(242.) 

IX- B. 6. 

X. B. 

(242.) 

(294.) 

(562.) 

(180.) 

(654) R. 

XL B. LI. 



1.(292) -0,03 + 1.2; (623) -0.05 -0.5; (624) +0.12 -2.3; (843) +0.0 1-0.3 
(653)-0.06+2.1. IL (294) +008+0.3; (654) -0.08 - 0.2. III. (180)+ 0.03 +4.5 
(855) - 0.02-4.4. IV. (181) + 06+0.1 ; (178)+0.05~0.5; (18ö)+0.08-2.0 
(676)^0.13+2.4. V.(l80)+0.06+0.1; (655) -0.04- Ol. VL (242) -0.02 + 2. 3 
(655) -0 12 -1.7; (676) + 0.14- 0.6. VIL (292) + 0.15+0.1; (562)-0.14-0.3 
(643) - 0.02 - 0.9; (657)+0.0l + 1.3. VIII. (180) + 0.44 - 0.4 ; (181)- 0.39 - 0.2 
(242)+&10+1.0; (675) -0.1 b -0.5. IX. (178) + 0.27+0.8; (180)+0.20- 1.8 
(181) ~ 0.47+0,6. X. (683) +0.10+1.7; (654) - 0.04 * 3.0; (675)-0.05+ 1.2. 
XL (292)-0.09+2,0;(824)+0.16-1.8; (667) -0.05- 1.1. 



91 



s 
a 



2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273* 
2274* 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 



o 

OD 
00 

e 



AR. 1850 



9 

10 
7 

10 

9 

9.10 

9 

10 

6.7 

9.10 

9 

9.10 

9.10 

10 

10 

9 

10 
9 
8 
10 
10 
10 
10 



16 49 8.61 
16 49 11.96 
16 49 32.67 
16 49 34.87 
16 49 38 65 
16 49 55.16 
16 49 56.83 
16 49 59.93 
16 50 1.01 
16 50 1.86 
16 50 26.55 
16 50 39.96 
16 50 42.21 
16 50 54.18 
16 50 54.91 
16 50 56.18 
16 51 0.33 
16 51 17.62 
16 51 23.07 
16 51 25 66 
16 51 26.35 
16 51 37.80 
16 51 38.43 



Präcession 
1850 



ff 



+ 2.925 
2.890 
2.920 
2478 
2.995 
2.918 
2454 
2.944 
2.92fr 
2.902 
2.88a 
2.995 
2.877- 
2.973 
2.905 
2882 
2.975 
2.979 
2977 
2.895 
2.977 
. . 2.880 
2.898 



Declination 
1850 



Prftceasion 
1850 



ff 



+ 6 31 26.4 
8 3 43.0 
6 44 27.5 

4 9 43.3 
3 24 7.7 
6 50 3.5 

5 13 58.5 

5 39 43.6 

6 26 58.1 

7 32 42.8 

8 31 47.6 

3 24 10.6 
8 34 48.6 

4 22 27 4 

7 22 11.8 

8 24 45.7 
4 17 56.6 
4 6 45.0 
4 12 0.5 

7 48 44.0 
4 12 57.6 

8 28 41.1 
7. 40 43.4 



-6 102 
6.097 
6.069 
6066 
0.061 
»439 
6.035 



6.631 (294.) 



6.030 
6.029 
5.991 
5.975 
5.972 
5:955 
5.954 
5.953 
5.947 
5.922 
5,914 
5.911 
5.911 
5.895- 
5.894 



tam 



Bemerkungen 



(675.) 

I. 

IL B. LI, 

in. 

(643.) B. 
(6*54.) B. 
(657.) 



B.L1.R. 

B. 

R. 



IV. 
V. . 
VL 
VIL 

VIII. : 

IX. B. 

X. B. 
(658.) 
(294.) 

XI. B. LI. 

XII. B.LL 
XIII. 
(294.) 
(18Q.) 
(178.) 



1.(242) +0 06 + 1.1; (655) -0.05 -1.1. II; (563) +0.06 -0.4; (654) -046 +0.4. 
III. (294)+0.0 1 + 0.6 ; (643) 0.00 - 0.5. IV. (563) +0.06 + 0.2 ; (654) - 0.02- 2.0 ; 
(675) -0.04 +18. V. (178) -0.01- 1.8; (242) + (Ml +2.7; (181) - 0.11 -0.8. 
VI. (180) +045 -0.2; (182)-048 [- 16.2] ;(242)+0.23 + 14;(655)+041 +0.4; 
(Ö76)-0 22-1.3. VII.(lO4)+O49-O.7;(292)-049+O8. VIII.(180)+0 20-1.0; 
(242) 0.00 + 2 ; (655) - 0.02 + 0.7 ; (676) - 0.19 04. IX. (294) + 046 + 2.4 ; 
(562) - 0.03 - 0.8 ; (643)-042- 1.6. X. (178) - 0.04 - 1.2; (675) + 045 + 1 3. 
XI. (292) +0.07 -0.0 ; (657) - 047+0.9, XII. (643) +0.08 +0.4 ; (657) 440 - 1.4 ; 
(752) - 0.07 + 1.5. XIII. (178) -0.04 + 0.3; (181) + 044 -0.2. . .1 " 
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AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



Declination. 
1850 : 



Präcession 
185Ö 



Bemerkungen 



h t n 

16 51 47.30 
16 51 52.47 
16 51 53.66 
16 52 7.50 
16 52 13.54 
16 52 22.29 
16 52 51.36 
16 52 59,51 
16 5^ 0.45 
16 53 5.32 
16 53 10.86 
16 53 26.14 
16 53 31.50 
16 53 52.63 
16 54 2.54 
16 54 9.29 
16 54 12.26 
16 54 12.36 
16 54 20.55 
16 54 21.33 



$r 



+ 2.900 
2.883 
.2.917 
2.883 
2.935 
2.885 
2.939 
2.880 
2.972 
2.985 
2.918 
2.975 
2.883 
2.920 
2.898 
2.972 
2.889 
2 891 
2.975 
2.972 



o t tt 
+ 3 8 27(X 

8 21 55.9 

6 50 10.4 

8 2i 16.0 

6 1 59.3 

8 15 23.1 

5 52 11.3 
8 27 52.5 
4 24 43.7 
8 13 50.4 

6 48 47.8 
4 15 51.2 
8 19 17.4 

6 41 57.0 

7 99 13.2 
4 22 32.7 

8 2 54.8 
8 23 33.5 
4 14 12.5 
422 8.1 



5.880 
5.873 
5.872 
5.853 
5.855 
5.831 
5.792 
5.780 
5.780 
5.772 
5.765 
5.745 
5.737 
5.706 
5.693 
5.683 
5.679 
5.679 
5.668 
5.666 



I. 

IL 

III. 



S.R. 

S. 

B. 



(242) 

IV, B. LI. 

V. B. R. 
VI. 
(655.) 
(643.) 

VII. B. LI. 

VIII. L1.R. 

IX. B. S. 

X. B. 
(563.) B.LLS. 
(675.) 

XL B. LI: 

(655.) S. 

XII. 

XIIL B.LI. 

(294.) 



X. (103)+0.01 + 1.6; (104)4-0.24-0.6; (292) -0.19 -0.5; (624)4-0.11-0.6 
(643) - 0.10 '— T(752) - 0.06 0.0. IL (180) 4« 0.1Ö - 1.0; (242) - 0.03 - 0.5 
(655) -0 12-0.6. HL (563) + 0.1 1 - 0.2 ; (654) 0.00-1.3; (675)-0 10 + 1.6 
IV. (294)+O.U+0£;(654)-0. 13-0.8. V. (1.78) -0.08 -2.$; (180)4-0.06+0.0 
(182)4-0.21 4- LI; (242)4-0.13- 1.1; (181) [4-1.53] 4- 1.6; (655)- 0.12 -0.7 
(745) -O.224-O.9. VI.(294) + Ö 13+3.8; (654)-0.l2 »3.7. VII. (178) -0.01 -0.5 
(180) +0.12+0.9; (182)- 0.25 + 0.3; (242) 0.00 + 0.1; (655) + 0.19 - 0.1 
(675) -0.1t +0 3; (745) + 0.04 - 0.7. VIIL (503) 0.00 + 0.6; (661) 0.00-0.5 
IX.(294) 0.00 + 0.5; (562) -0.05 -0.4; ^643)*+ 0.06 -0.2/ X. (180) -0.18-0.2 
(242) +0.25-0.1 ;'(655)-8.06+0 2. XL (294; + 0,05 +0.5; (562) -011 -2.3 
(657) 0.00 + 0.4^(660) + 0.06 + 0.5. XII. (l88)+0.05 0.0; (181)-0.09 + 0.9 
(242)+O.Ot -2.4; (655)4-6.04+1.6. XIIL (294) +0.11 + 1.4; (643)+ 0.03 -0.5 
(657)- 0.06 - 1.0; (654^- O.oa —. 
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2307 
2308 

2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2319 
2319 
2320 
2221 
2322 
2323 
2324 
232Ö 
2326 
2327 
2328 
2329 
2380 
2331 
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Pr&eeusion 
1860 



Declination 
1860 



Pr&cesgion 
1850 



9.10 
9.10 
9.10 

10 
10 

7 
10 

9 

8 
10 
10 

8 

8.9 

910 

10 

91 
10 
9. 10 
10 
10 
10 



h 

16 
16 
16 
16 
16 
t6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
1$ 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 



9 16 
I 
9. 10 16 

9.10 16 



10, 16 



54 28.79 
54 30.49 
54 30.80 
54 43.11 
54 43.60 
54 46.92 
54 50.11 
54 51.17 

54 51.73 

55 4.48 

56 11.73 
56 13.51 

55 24.36 

56 31.46 

55 46.35 

56 1.26 
56 18.54 
56 18.97 

56 36.73 

57 2.17 
57 8.83 
57 14.22 
57 16.57 
57 21.01 
57 21.68 



4- 2.917 
2.953 
2.889 
2.890 
2.997 
2.875 
2.970 
2.994 
2903 
2.874 
2.999 
2 990 
2.921 
2.928 
2.959 
2.929 
2.909 
2.979 
2.954 
2.983 
2.946 
2.914 
2.960 
2.947 
2913 



»r 



+ 6 49 58 % 

5 14 10.6 
8 % 52.6 
8 30.8 

3 16 54 9 
8 40 21.0 

4 28 23.6 
3 24 6.5 

7 26 9.3 

8 42 42.0 
3 11 44.0 

3 35 29.6 

6 39 21.6 
6 21 8.8 

4 57 59.9 

6 13 7.9 

7 9 48.9 

4 5 17.3 

5 11 55.6 

8 44 10.6 

5 31 18.4 

6 55 35.3 

4 64 31.3 

5 29 20 9 

6 59 23.0 



n 
5.556 

5.654 

5.653 

5.639 

5.639 

5.930 

5626 

5.62$ 

5624 

5.609 

5.596 

6594 

5.578 

5.668 

5.547 

5.526 

5503 

5.508 

5.477 

6.441 

5.432 

5.424 

5.421 
5.414 
5.414 
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(568.) 
(654 ) B. 
(655.) B. 
(249.) 
(298.) 



I. 



B. 



(294.) 
IL R. 

(679) 
(180.) 
(292.) S. 

ni. b. 

IV. B. LI. 

(654.) 

(294.) 

V. 

VL «. 

(643.) B. 

(294) 

(6590 

(294.) 

VII. B.tiLR. 

VIII. 8. 

IX. B. 
(654.) 



I. (180)4-0 .1-0.8; (676J-0.10+0.8; (745) -0.02 -01. II.(562)-0.06-Q.9; 
(752)4-0.074-13. III. (562) -0.13.-1.5; (643)+0 08 4- 0.9; (660) 4-0.08 + 1.6; 
(752) -0.04 -1.1. IV. (242) + 0.20-0.6; (563)4-0.04-1.2; (661) +0.01+0.3; 
(ß75)-0 23+1.5. V.(563)-0.13 + 0.1;(654) + 0.14-0.1. VI. (178)4-0.344-0.6; 
(655) - 0.33 - 0.6. VII, (654) + 0. 1 3 - 0.8 ; (675) - 0. 12 + 0.8. VIII. ('494>+ 0.08-0. 7 ; 
(643) -0.08 +0.8. IX.(294)+0.07+0.6;(563)-ÖJW~Q.5, 
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2332 


8 


16 57 25.41 


+ 2.981 


o t n 

+ 3 59 2.7 


- 5.409 


I. BUS. 


2333 


9.10 


16 57 27.19 


2.880 


4 1 1.9 


5.406 


II. B. 


2334 


9 


16 57 37.98 


2.964 


4 42 14.9 


5.390 


(643.) 


12335 


10 


16 57 44.65 


2.907 


7 15 38.2 


5.381 


(242.) 


2336 


8 


16 57 48.79 


2.978 


4 5 22.9 


5.376 


Jlt B. 


2337 


10 


16 57 49 12 


2.949 


5 25 32.5 


5,375 


(294.) 


2338 


8.$ 


16 67 5446 


2.988 


3 38 55.5 


5.368 


(603.) B. 


2319 


9 

• 


16 58 85 


3.002 


3 2 35.4 


5360 


(104) B.8.R, 


2340 


10 


16 58 5.12 


2.921. 


6 36 35.1 


5.353 


(654) 


12341 


7 


16 58 . 6.81 


2.981 


3 58 40.6 


5.351 


IV. B.UB. 


K342* 


9 


16 58 1082 


2.876 


8 35 41.8 


5.344 


V. s. 


2349 


9.10 


16 58 22.46 


2.983 


3 53 27.4 


5.329 


(660.) 


2344 


10 


16 58 33.51 


2.912 


6 59 29.2 


5.314 


(242.) 


2345 


8 


16 58 34.04 


2.952 


5 14 48.4 


5.313 


(654.) B. 


2346 


9.10 


16 58 41.26 


2.892 


7 53 54.3 


5.302 


(675.) 


2347* 


8 


16 58 46.62 


2.888 


8 3 46.8 


5.294 


VI. . LLS. 


2348 


8 


16 58 48.81 


2.949 


5 22 34.7 


5.292 


VIL B. 


2349 


9.7 


16 58. 56.28 


2 870 


8 49 50.5 


5.280 


(676.) 


12350* 


7.8 


16 §0 0.25 


2.984 


3 50 27.4 


5.275 


vm. b. 


2351 


10 


16 5« 1955 


2.870 


8 51 3 4 


5.247 


(676.) 


2352* 


9. IQ 


18 50 24.79 


2.889 


7 59 16.4 


. 5.241 


IX. B. 
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7 2 12.8 


5.231 


(242.) 
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(562) 
(752) 
(643) 
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(676) 
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0.00 - 
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-1.2; (624)- 
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0.02+1.5; (62. 
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;624) + 0.02 
)-0.01-3.8; 
0.03-0.9; 
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).20-0.3; ( 
.0.44] +2.8; 
0) + 0.23 4 
94) + 0.07 - 
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-1.3; (660) 
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(643) - 0.08 4 
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752) + 0.04 4 
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; (660) +0.04- 
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52) 0.00 + 1.4. 
2)+0.12-1.0; 
+ 0.03 + 2.1; 
124) 0.00 -1.7; 
8)+ 0.01 -1.9; 
>5)+0.06-2J j 
155) 0.00-0.5; 
fl) -0.07+2.0. 
80)4-0.17-0.3; 
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16 59 35.98 
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I. 
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16 59 39.60 
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5.218 
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2356 


? 


16 59 40.80 


2.912 
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5.217 


(242.)/ B. 


2357 


10 


16 59 50.44 


2.884 


8 12 47.6 


5.204 


(180.) 


2358 
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16 59 57.32 


2.884 


8 12 4.8 


5.194 


(180.) 


2359 


8.9 


16 59 59.87 


2.983 


3 51 55.7 
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(660.) B. 


2360 


9.10 


17 060 


2.888 


8 4 5.3 


5.189 


(655.) 


2361 
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17 4.00 


2.976 


4 10 29.9 


• 5.185 


IL B. LI. 


2362 
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17 22.47 


2.884 


8 14 5.6 


5.159 


m. 


2363 


9.10 


17 27.56 


2.952 


5 15 18.0 


5152 


(643.) 


2364* 


9.10 


17 29.62 


2.879 


8 26 43.6 


5.148 


IV. B. 


2365 


9.10 


17 30.95 


3.002 


3 3 40.3 


5.147 


V. S. R. 


2366 


7.8 


17 56.44 


2965 


4 37 56.5 


5.11t 


VI. R. 


2367 


6 


17 59.00 


2944 


5 35 49.9 


5.109 


(661.) B. 


2368 


8.9 


17 59.23 


2.881 


8 21 38.0 


5.108 
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2369 


9.10 
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2.944 


5 36 14.0 


5.106 


(661.) B.LI. 


2370 


8.9 
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VIII. B.S. 
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8.9 
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2.961 
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6.077 
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9.10 


17 1 23.64 


2.980 


4 57.2 


5.074 


IX. 


2373 
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17 1 27.89 


2.965 


4 38 50.7 
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X. 


2374 


8.9 


17 1 31.30 


2.937 


5 54 36.3 
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XI. B. 
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17 1 31.55 


2.981 


3 57 27.4 
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(624.) B.L1.S. 


2376 


9 


17 1 31.77 
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5 7 24.1 
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(292.) 


2377 
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4 48 44.1 
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I. 
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).06+1.2;(6 
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U) +0.06-0.1; 
24) -0.07 -2.1; 
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6) -0.17+3.3. 
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2379 
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2385 
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2387 
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2389 
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2391 
2392 
2393 
2394 

12395 
2396 
2397 
2398* 
2399 
2400 
2401 



9 
9.10 
9 
8 
9 

to 

9 

10 

8.9 

9 

9. 

10 

9.10 

10 

10 

6 
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9 

8.9 

8 

7.8 

9.10 

9 

9.10 
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17 

17 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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17 
17 
17 
17 
17 
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17 
17 
17 
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t tt 
1 43 49 

1 45.31 

2 1.38 
2 6.84 
2 9.05 
2 15.96 
2 20.20 
2 34.22 
2 41.04 

2 46.11 

3 18 20 
3 29.30 
3 29 65 
3 38.80 
3 49.16 
3 58.44 

3 59.88 

4 2.69 
4 22.64 
4 30.50 
4 31.41 
4 49.82 

4 58.16 

5 4.20 
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+ 3.001 
2.876 
2.885 
2.977 
2.885 
2.884 
2.979 
2.888 
2.955 
2.943 
2.943 
2.876 
2.997 
2.906 
2.883 
2.960 
2.909 
2.902 
2.869 
2.972 

. 2.886 
2.997 
2.916 
2.913 
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8 33 38.4 

8 9 4.9 

4 7 49.0 

8 9 3.6 

8 11 0.0 

4 3 47.5 
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3 13 48.2 

7 13 56.3 

8 13 53.6 

4 52 44.9 
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7 21 58.5 

8 48 51.5 

6 5 21.5 
8 4 50.0 
3 15 20.5 
6 47 54.2 
6 55 37.5 
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1850 



5.045 
5.043 
5020 
5.013 
5.009 
5.000 
4.994 
4.973 
4.964 
4.957 
4.912 
4.895 
4.895 
4.881 
4.867 
4.853 
4.852 
4.850 
4.821 
4.809 
4.808 
4.781 
4.770 
4.761 
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I. B. R. 
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(242.) 
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III. B.L1.S 
(242.) 

IV. B. 
V. 

VI. B. 
(294.) B. S. 
VIL B. S. 
VIII. 

IX. B. 
(242.) 
(180.) 
(643.) R. 
(242.) 

X. B. S. 
(676.) 
(661 ) B. 
XL B. LI. 
XU. B. 
(242.) 
(242.) B. 






I.(103)-0.03-0.3;(104)+0.03+0 4. IL (292)+ 0.03 +2. 9; (624) -0.02-1 .3 
(643) -0.01 -1.5. IIL(178) + 0.18-2.2;(181)+0 03+2 3; (655) +0.04- 1.2 

(675) - 0.25 + 1.1. IV. (292) 0.00 + 1.3; (624) - 0.05 - 1.7; (643)+0.0ö+0.3 
y. (181)+0.29+0.9; (655) -0.01 -0.8; (675) -0.29 0.0. VI. (294) + 02 + 0.7 
(660) -0.02 -0.6. VU. (294) -0.17-1 2;(66t)+0.18 + 1.2. VIII. (!80)-0. 15+0*8 
(181) + 0.15 -0.7. IX.(104)+0.06-0.5; (292)-0.06-05. X. (181)- 0.08+ 0.7 
(65,5) +0.08-0.6. XI. (178)+0.10-2.7; (180)+0.12 + 3.7; (181) +0.01 -5.7 

(676) - 0.21 + 4.8. XII. (104) + 0.03 + 2.1 ; (292) - 0.03 - 2.O. 
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2.912 


9 57 39.8 
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17 5 45.57 


2.889 


7 55 53.5 


4.703 
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2406 


10 


17 6 944 


2.886 


8 4 57.5 
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IIL B. 


2401 


* 


17 7 37.26 


2.989 


3 36 1.1 


4.544 


IV. 


2407 


10 


17 7 52.38 


2.898 


7 33 46.0 


4.522 


(242.) 


2408 


10 


17 7 56.12 


2.875 


8 38 36.0 


4.516 


(180.) B. 


2409 


10 


17 8 13.85 


2.905 


7 15 22.1 


4.491 


(181.) 


2410 
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17 8 30.19 


2.887 


8 55.4 
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(180.) 


2411 
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17 9 8.80 


2.968 


3 34 42.4 
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(185.) LI. 


2412 


9.10 


17 9 14.38 


2.999 


3 9 24.1 
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2413 
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17 9 33.63 


2.894 


7 41 8.1 
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(242.) 


2414 
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17 9 51.21 


2.871 


8 40 44.3 
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(180.) 


2415 


10 


17 9 58.71 


2 899 


7 Ä8 5.8 


4.343 


(181.) 


2416* 
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17 10 11.26 


2.882 
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2417* 
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17 10 12.20 
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8 13 20.0 


4.825 
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17 10 34.02 


2.885 


8 5 35.3 
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(242.) 


2419 
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17 10 52.34 
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8 27 42.6 


4.267 


(180.) 


2420 


9.10 


17 10 54.12 


2.903 


7 17 21.0 
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VI. B. 


2421 
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17 10 59.41 


2.956 


5 44.7 


4.257 


(294) B. 


2422 


10 


17 11 0.05 


2.056 


5 21.7 
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(294.) B. 3. 


2423 
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2.699 


8 34 14.8 


4250 


(180.) 


2424* 


9.10 


17 11 12.39 


2.862 


8 13 17.6 


4.239 


(242.) 


2425 


7 
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2.927 


6 14 61.7 
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2426 
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17 11 50.96 


2.880 


8 18 35.8 
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(242.) 


2427 


10 


17 12 15.84 


2.962 


4 43 8.8 
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(294.) 


2428 
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17 12 22.39 


2.995 
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80)-0 
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-0.12- 1.9; (18 
.01+0.7; (242 
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)+0.01-0.6 
+0.03+0.6 
1) -0.03 + 1. 
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2429 

2430 

2431 

2432* 

2433] 

2434 

2435 

24» 

2437 

2438 

2439 

2440 

2441 

2442 

3443 

2444* 

2445 

2446 

2447 

2448 

2449 

2450 

2451 

2452 



9.10 
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17 12 2850 



9 
9 
9 
9 
9 
10 
6:9 



104 
9 



17 12 30.82 
17 12 41.30 
17 12- 46.95 
17 12 4653 
17 II 48.89 
17 18 13.12 
17 18 24.38 
17 13 30.18 
9(17 13 33.48 
17 13 34.82 
17 18 37.64 
17 13 44.90 



10 17 13 53.88 

9. im 17 14 6.f2 

10j 17 14 1B.04 

9 17 14 24.52 

8. 9| 17 14 29.29 

10 17 14 35.11 
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10 

9 

1« 
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17 14 40.58 

1 17 14 44.13 

17 14 44.63 

17 14 45.84 

I 17 14 46.55 
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+ 2.926 + 6 17 17.7 



2.916 
2.940 
2884 
2*70 
2.954 
2.99t 
2.904 
2.919 
2.013 
2.940 
2.961 
2.979 
2.975 
2.919 
2.875 
2.991 
2.998 
2.964 
2.952 
2.976 
2.917 
2,889 
2.948 



6 42 32.7 
5 41 8.9 
8 7 38.6 

4 25 9.2 

5 4 49.7 

3 28 52.1 

7 13 42.2 

6 36 23.4 
6 90 51.0 

5 40 45.2 

4 46 28.8 

3 58 38.8 

4 9 30.7 

6 35 0.0 

8 29 31.6 
3 26 47.3 

3 9 34.9 

4 38 11.7 

5 9 16 1 

4 7 20.7 

6 40 51.8 

7 53 29.6 

5 21 55.0 



- 4.129 
4.12? 
4.111 
4103 
4.102 
4.101 
4.067 
4.051 
4.042 
4.098 
4.036 
4A91 



4.009 

am 

3 973 
3.964 
3.956 
3.948 
3.941 
31936 
3.936 
3.933 
3.933 



B. 
BT LI. 



I. 
IL 

III. 
IV. 

(562 ) B. 
(294.) 
V. LI. 
(178.) 

(563.) B. LL 
(767.) 
(661.) 
VL 



4.021 VIL B. 



(1*5.) 

(563.) B. 

VIII. S. 

OL LI. 

(624.) B. 

(294.) 

X. S.S. 

(294.) 

XL B.R 

(178.) 

XII. 



I. (563)-0.05-0.8;(661)+0.05+0.9. IL (563)- 0.03- 1.0; (767) -[-0.04+1.0. 
HI. (294)+0.08- 1.1 ;(661)-0.07 +2.2. IV; (178)+0.09- 1.3. (180) 0.00+0.8 
(181) -0.14 + 0.2; (242) + 0.20 + 0.2; (67«) -0.13 — . V. (185) -0.27 + 1.0 
(562) -0.04 -1.4; (603) +0.09 -0.7; (660)+0.2l + 1.3. VI. (294) +0.10 -1.2 
(604) -0.10+ 1.2. VIL(185)+0.01 + 1.5;(e60)-0.Öl-1.4. VHI.(180)+0.43+3 
(181)-0.43-3.0. IX. (185)-0.08 + 0.5; (562) -0.08 -0.5; % (604) +0.03 -0.3 
(661J+0.04+0.3. XI.(563)+0.03+0.9;(7Ö7)-0.03-0.8. XIL (604) - 0.08 - 1 .4 
(661) + 0.08+14. 
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s 

B 



Cd 
OD 
00 
s© 



AR. 1850 



Prftcession 
1850 



2453 


10 


2454' 


^ 9 


2455 


10 


2456 


9.10 


2457 


10 


2458 


10 


2459* 


9 


2460 


9 


2461 


9.10 


2462 


9.10 


2463 


9 


2464 


9.10 


2465 


10 


2466 


10 


2467 


7 


2468 


9.10 


2469 


10 


2470 


8 


2471 


10 


2472 


9 


2473 


10 


2474 


9.10 


2475 


9.10 



h 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 



14 58.87 

15 152 
15 6.57 
15 7.42 
15 24.04 
15 34.66 
15 41.90 
15 57.17 

15 57.49 

16 1.45 
16 26.02 
16 33 38 
16 34.76 
16 38.09 
16 47.69 

16 55.60 

17 3.97 
17 7.71 
17 9.03 
17 10.07 
17 19.87 
17 22.11 
17 38.20 



+ 2.971 
2.967 
2496 
2934 
2.865 
2.963 
2.883 
2.883 
2.960 
2.951 
2.P5fr 
2.997 
2.954 
2.942 
2.863 
2.965 
2.968 
2.917 
2 882 
2.999 
2.989 
2.948 
2.980 



Declination 
1850 



Pr&cesaion 
1850 



O t I* 

+ 4 19 41.3 

4 30 45.4 

3 14 13.4 

5 55 43 2 
8 54 24.8 

4 40 25.2 
8 7 28.7 
8 7 16.1 

4 48 53.0 

5 11 11.9 

4 59 25.8 

3 12 45.3 

5 3 19.3 

5 35 54.8 
8 59 48.2 

4 34 36.0 

4 26 15.4 

6 39 44.9 
8 8 59.0 
3 6 15.4 
3 32 44.9 

5 19 58.9 
3 56 48.9 



9.914 
3.911 
3.904 
3.909 
9.879 
3.862 
3.853 
3.831 
3.831 
3 825 
3 796 
3.780 
3.778 
3.772 
3.758 
3.747 
3.736 
9.7S1 
3.728 
3L727 
9.712 
3.710 
3.665 



Bemerkungen 



(294.) 

I. 

(185.) 

(661.) 

(180.) S. 

(660.) 

IL B. 

III. B. & 
(660.) 

IV. s. 

V. s. 

VI. R. 

(294.) 

VII, 

VilL B.LLR. 

IX. 

(294.) 

X. LL 

XI. 

(104.) 

(185.) 

XU. 

(660.) 



1 



1.(294)'+ 0.01+1. 3; (562) -0.22 -1.3; (660) +0.22 -0.2. II. (181) +0.0 1+1. 5; 
(178)0.00-3.0; (675)-0.04+2.3; (767) +0.02 -0.8. HL (178) +0.14 +0.7; 
(181) -0 02 -0.4; (182) -0.25 [-6.8]; (767)+0.l4-0.2. IV. (563) + 0.04 -1.0; 
(562)-0.03 + l.l. V. (294) +0.01 +0.5; (660) 0.00-0.5. VI. (104) -0.07+2.9; 
(624) -0.10 -2.2; (643) + 0.17 - 0.7. VII. (294) + 0.26 -0.6; (563) -0.26+0.7. 
VIII.(180)+0.15-0.6;(676)-0.14+0.7. IX. (562) -0.10+2.1; (643) -0 08-1. 3; 
(660)+0.18-0.9. X. (661) + 0.13-0.8; (675)- 0.08+0 6; (677) -0.06 +0.2. 
XI.(181)-0.08 + 1.3;(767)+0.08-1.3. XII. (294) +0.03 -0.8; (563) -0.09 -0.2; 
(604) +0 07+1.0. 
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rttta 



f 






CO 
CQ 



Vi 



!Ma|aiHBB|B 



AB. 1850 



Prtcession 
1850 



Dectination 
1860 



Präcession 
1850 



*-*e 



Bemerkungen 



2476 
2477 

2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487» 
2488* 
2489 
2490 
2491 
2492 

12493 
2494 
12495* 
2496 






10 

7.8 

9 

8.9 

9.10 

9 

8.9 

9.10 

10 

9 

5 

7.8 

9 

10 

9.10 

10 

10 

9 

9. 10 

9.10 

9.10 



h 

17 
17 
17 
17 
17 
11 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 



t tt 

17 49.77 
17 56.36 

17 68.32 

18 0.39 
18 23.05 
18 25.16 
18 35 94 
18 37.77 

18 42 13 
(9 2.25 

19 439 
19 4.60 
19 6.83 
19 7.82 
19 10.44 
19 15.04 
19 25.25 

19 54.42 

20 5.73 
20 6.60 
20 7.93 



tt 



+ 2.946 
2.920 
2.92T 
2.991 
2.960 
2.894 
2.982 
2.990 
2.870 
2.969 
2.972 
2.892 
2.937 
2.906 
2.891 
2.873 
2.980 
2.994 
2.917 
2.994 v 
2.964 



o t tt 

+ 5 24 27.8 
6 34 9 6 

6 14 11.7 

3 27 0.1 

4 47 66.6 

7 38 21h 
3 49 52.2 

3 29 9.7 

8 98 36.0 

4 25 12.5 

4 16 29.7 
7 43 51.9 

5 46 45.9 
7 8 20.4 

7 45 22.0 

8 32 20.7 
3 55 16.6 
3 19 58.7 

6 38 57.0 

3 18 40.6 

4 36 28.9 



3.669 
3.659 
9.656 
3.654 
3.620 
3.618 
3.602 
3.599 
9.594 
3.565 
3.562 
3.561 
3 559 
3.558 
3553 
3 547 
3.532 
3 490 
9474 
3.473 
3.472 



I. 

IL LI. 

1IL 

IV. B. 

V. 

VI. LI. 

VII. B. LI. 
VIII. 
(180.) B. 
IX. 

X. R. 
XL LI. 8. 

XII. B. S. 
(242.) 

XIII. LI. 
(180.) 
(185.) 

XIV. 

XV. B.L1.R 

xvi. 

XVII. 



I. (294)+0.07-1.4;(563)-0.07+1.5. IL (661) +0.04-1 1; (675) -0.1 1+0.2 
(677)+<>.07+0.a III. (661) -0.03-0.2; (075)- 0.12 -0.3; (677) + 0.16 + 0.5 
IV. (104)+ 0.09 + 1.4; (185) -006-0.6; (603) -0.03 -0.7. V. (294) -0.03 + 1.2 
(562)+ 0.14- 1.0; (604) +0.02 +0.9; (643)- 0.1 1 - 1.0. VI. (178)+0.12-1.4 
(181)+0.06 + 2.6; (767)-0.17-1.3. VII. < 185) + 0.18 +0.2; (660) -0.18 -0.2 
VIII. (104)+0.19+2.8;(185)-0.27-4.1;(660)+0.0ö-i.2. IX. (2 94) +0.0 1-0.1 
(643)0.00 + 0.2. X.(294)-O.01+0.4;(643)+O01-0.3. XI. (178)+0.07-2.1 
(181)- 0.17 -0.7; (675)-0.01-1.2; (677)+ 12 + 1.6. XII. (563) - 0.02 - 0.9 
(604) - 0.02 + 3 ; (661)+ 0.03 + 0.6. XIII. (178) +0.04 — ; (662)- 0.01 -0.2 
(675) -0.03 +0.2. XIV. (104) + 0.06-1.6; (185)+0.04+ 2.2; (562) [- 0.35] -0.8; 
(585) -0.06 -0.4; (660)- 0.02 -0.3. XV. (563)+0.01-l.O; (661) + 0.06 -0.4 
(675) - 0.08+1.5. XVI. (104) -0.08 -1.4; (185) [-0.46] +1.4; (585)+0.09[- 17.6]. 
XVIL (294)+0.11 + 1.3; (643) -0.10- 1.2. 
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O 


AR. 1850 


Prieesstai 

1850 


Doctination 
1850 


Pr&cession 
1850 


Bemerkungen 


2497 


10 


b 9 H 

17 20 10.86 


+ 2.905 


O 9 99 

+ /9 32.1 


- 3.484 


(242.) 


2498 


9 


17 20 16 72 


2.968 


4 27 39.6 


3.456 


h B. 


2499 


9.10 


17 20 19.58 


2.891 


7 43 27.1 


3.453 


IL B. 


2500 


8 


17 20 32.65 


2.872 


8 34 27 2 


3.435 


III. S. 


2501 


10 


17 20 35.34 


2.932 


6 1 32 


8.431 


(563;) B. 


2502 


10 


17 20 46.04 


2.880 


8 14 27.2 


3.417 


(178.) 


2503 


10 


17 20 57.09 


2.929 


6 7 46.7 


9.400 


IV. 


2504 


9 


17 21 7.70 


2.984 


3 44 3.1 


9386 


V. B. 


2505 


9 


17 21 16.72 


2.899 


7 23 45.0 


3.372 


VI. B. 


2506 


8.9 


17*21 22.54 


2.980 


3 54 33.9 


3.368 


m b. 


2507 


10 


17 21 28.25 


2.891 


7 45 54.6 


3356 


(242.) 


2506 


9.10 


t7 21 48.12 


2.983 


3 47 HO 


3.320 


vni. b 


2509 


9 


17 21 50 42 


2926 


6 16 22.0 


3.326 


IX* B.LLS. 


2510 


9 


17 22 0.63 


2.999 


3 7 57.9 


3308 


X. B.LL 


2511* 


8.9 


t7 22 5.09 


2.890 


7 48 49.1 


3.302 


-XL B.IA 


2512 


9.10 


17 22 6.98 


2678 


8 18 32.2 


9.290 


xu« 


2513* 


9.10 


17 22 16.72 


2937 


5 45 57.6 


3286 


XIII. B.S. 


2514 


10 


17 22 21.46 


2.893 


7 38 34.0 


3.278 


(180.) B. 


2515 


10 


17 22 21.69 


2.876 


8 24 21.9 


3.278 


XIV. 


2516 


9.10 


17 22 27.13 


2.940 


5 37 48.1 


3.270 


XV. B. 


2517 


«0 


17 22 42.57 


2.953 


5 4 39.8 


3.248 


(wa) 


2518 


10 


17 22 46.31 


2.876 


8 22 48.1 


3.242 


(178.) 


I. 

(181). 
(676). 
(660)- 

(660)- 

JHL(5 
(585)- 

(242) ( 

(662). 

(294). 

(294). 


(294)H 
4-0.12 
-0.09- 
fÖ.09 
fO.03 
63)+( 
fO.05 
+ 1.3Ü 
-0.30- 
-0.03- 
-0.13- 


t-0.13 + l.l;(< 
+ 0.8; (662)- 
|-2.2. IV. (294 
+0.9. VI. (24! 
+0.5. VIII. (5 
KOI -2.6; (644) 
+ 1.9; (603)4 
>]-1.8;(675)-( 
0.9; (676)4-0 
2.5. XIV. (176 
3.0; (604)-0.( 

• 


*Ö4)+0 0i- 
0.11+0.3. 
)- 0.06 -1.4 
*)+0.04+( 
62)+ 0.02-1 
+0.07 + 1.1 
-0.13-0.4; 
9.12+1.0. 3 
.09+1.2; (6 
l)+0.06+€ 
)t-0.5; (60 


|^0.5; (643)-0. 

m. (io4) +o 

; (661)+0.07- 
X2; (875) -0.0 
-0.2; (643) -0. 
>; (861) -0.09- 
(624)+0.01-2 
ni.(178)-0.2C 
77)+0.42+l 
>.3;(662)-0.06- 
0-0.13+2.2. 


13-1.7. n.( 
.23-1.8; (« 
f 1.4. V: (6 
4-0.2. VII. ( 
03-0.1; (66 
1-0.6. X. (IC 
.1. XI. (180 
►-2.7; (181) 
.0. XIIL (18 
0.2 XV. (16 


t78) 0.00-1.0; 
$2)-0.13~a4} 
03)- 0.09 -0.8; 
[643)-0.02-0.5 ; 
»0)4-0.02-0.1. 
15) -0.17 +0.8; 
)+0.13+0.7 r ; 
[+0.63] +1.4; 
9) +0.04 -2.5; 
9)+0 29+1.2 ; 

• 



a&& 




mm 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



-3.239 
8.233 
8.222 
3.222 
3.190 
3.185 
8.184 
8176 
8.171 
3.181 
8.150 
8.143 
3.115 
3.114 
3.098 
3.094 
3.089 
3.078 
3.075 
3.088 
3.082 
3.081 
5.042 



!. B. 

(644.) 

tl. B. S 

III B. 

IV. 

(180) 

(682.) 

V. 
VI. 

(603.) 
(242.) 

vn. b. s. 

(583.) 
(624.) 
(242.) 
(678.) 

vm. b. 

(180.) 
IX. 

X, B. 
XI« B. 

XII. B. 

XIII. B. 



L(1SQ) -9.01 +1.3; (*42)+0.16-1.4; (075) -0.12 +0.9; (677)- 0.04 -0.& 
IL (242)+0.26 - 2.7; (66B) 0.00 - 0.6; (676) - 0.12 + 3.7; (181) - 0.13 - 0.5. 

III. (189) -0.20 +0.9; (294) + 0.06 0.0; (604) + 0.10 -0.7; (661)+ 0.04 -> 0.2. 

IV. (803) +0.10 +0J; (6if)«0.00-ft.l; (643) -0.01 +0.2. V. (178) 0.00-3.3 ; 
(677)0.00+3.3. VI* (294)*- 0.03 -1J0; (562)-0.10+0.1; (604)+0.18+2. 1; 
(660) -0.05 -1.0. VII. (66 1)-0.08 -2.1; (677)+ 0.08+2.2. VIII. (662)+ 0.02-0. 1 ; 
(G57)-0.02+0.1. D{.(180) + 0.19-1.8; (676) - 0.19 - 1.8. X. (178) -0 04 -0.7; 
(2421+0.25+0.1; (,662) -0.22 +0.6. XI. (644)-0.01 + 1.8; (661) + 0.01 -1.7. 
fal. (185)-0.16-1.2; (643) -0.04 -0.8; (660) +0.1 9 +1.9. XIH. (l89)-Ö03+0.5; 
((104) - 0.10 - 0.1 ; (294) + 0.13 - 0.4. 
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AB. 1850 



Präceesion 
1850 



Declination 
1850 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 



10 

9.10 

10 

9.10 

9 

9 

9.10 

9 

9 

10 

7.8 

10 

10 

9 

10 

9.10 

10 

10 

9.10 

9 

9 

9 

9 

9 

9.10 

9 

8.9 

9.10 



17 25 28.58 
17 25 32.86 
17 25 51.56 
17 25 55.15 
17 25 56.88 
17 25 56 63 
17 26 1.41 
17 26 2.24 
17 26 1429 
17 26 16.50 
17 26 17.49 
17 26 17.55 
17 26 25.99 
17 26 40.62 
17 26 41.38 
17 26 41.68 
17 26 56.64 
17 27 5.04 
17 27 11.98 
17 27 12.97 
17 27 17.49 
17 27 19.74 
17 27 23.47 
17 27 25 88 
17 27 28.39 
17 27 29.08 
17 27 53.17 
17 27 54.41 



tt 



+ 2.878 
2 989 
2.865 
2.952 
2.893 
2.S69 
2.936 
2.997 
2.899 
2.954 
2.901 
2.957 
2.686 
2 882 
2.878 
2.880 
2.887 
2.969 
2.973 
2.980 
3,000 
2.900 
2.991 
2978 
2.929 
2.928 
2.977 
2 931 



tt 



4- 8 18 7.4 
3 31 67.7 
8 50 46.0 
5 8 4.3 
7 40 55.9 
7 49 45.1 
5 48 34.9 

3 10 16.7 
7 «4 21.7 

5 2 52.0 
7 17 17.6 

4 54 19.4 

7 57 36.5 

8 7 51.6 
8 16 34.0 
8 12 51 8 
7 54 16.8 
4 23 53.9 
4 12 18.5 
3 55 21.4 
3 2 33.6 
7 21 12.1 
3 27 56.1 

3 59 52.8 

6 6 8.1 
6 7 55.3 

4 2 30.7 
6 10.8 



3.008 
3.003 
2.974 

2.971 
2.968 
2.968 
2.962 
2.961 
2.943 
2.941 
2.938 
2.93$ 
2.926 
2.906 
2.904 
2.904 
2.8$2 
«.871 
2.861 
2.860 
2.852 
2,849 
2.844 
2.842 
2.838 
2.836 
2.801 
2.799 



(181 ) 
(185.) LI. 
(180.) 
(18a) 
(242.) B. 
I. B. Li S. 
IL B. 
(106.) 
(677.) 
(189.) B. 
(677.) 
(294.) 
(178.) LI 
(180.) 
(180.) LI. 
(181.) LI. 
(242.) 
(187.) 

(294.) B. LI. 
(106.). LI. 
IIL BS. 
(677) 
IV* 

(106.) LI. 
(189.) B: 
(189.) B. LL 
(106.) LI. 
(189.) B. 



1.(178) 0.00-3.1 ;(181) + 0.19 + 1.6; (675) -0.1 9+1.6 IL (189)+ 0.1 7+0.2; 
(294)-0.17-0.1. III. (104) +0.18 -0.2; (185)-0.17 + 0.2. IV. (185)- 0. 10- 0.9; 
(584) + 0.10 + 1.0. 
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2570 
2571 
2572* 
2573 
2574 
25/5 
2576 
2577 
2578 
2579 

f2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 

12587 
2588 
2589 
2590 
2591 
2592 
2593 
2594» 
2595 



AB. 1850 



9.10 
10 
10 
9 
10 
10 
10 



10 

9 
10 
10 
10 

9 
10 
10 

9 
8.9 

91 



h * u 
17 27 59.18 

17 28 2.02 

17 28 4.27 

17 28 9.55 

17 28 26 30 

1? 23 32.87 

17 28 34 68 

lOf 17 28 40.96 

17 28 44.78 

17 28 51.83 

17 28 52.05 

17 28 55.06 

17 29 10 55 

17 20 1945 

17 2» 24.37 

17 29 34.35 

17 29 94.82 

17 29 56 32 

17 29 57.34 

1*1 17 49 58.72 

14 17 30 15.69 

9 17 M 22.43 
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1.(644) -0.02 -2.2; (677) + 0.03 + 2.3. IL (190)-0.01+1.2; (625) +0.02 -1.1. 
III. (105)+0.13+0 9; (108) -0.09 -0.8; (660) -0.05 -0.1. IV. (644) - 0.07 - 2.7 ; 
(677)000+2.8; (781) + 0.0ft — . V. (107) 0.00 +0.9; (187) + 0.04 - 2.0; 
(188)+0.14-0 4; (5H2) - 0.09 + 0.9 ; (625) - 0,03 + 0.2 ; (643) - 05 + 0.7. 
VI. (662) 0.00-2.5; (780) 000+2.6. VII. (106) +0.02 -0 1 ; (665) -0 02 +0.2. 
VIII. (662)- 0.05 -1.0; (780)+0.05+1.1. IX. (105)+0. 19+01 ; (106)+0.U6+1.3 ; 
(108)- 0.22-0 6; (562) -0.10 + 6; (603)- 0.10 + 0.5; (626) + 0.04+ 1.5; 
(660) + 0.09 + 0.1; (769)+0.02-3.1. X. (563) + 0.16- 1.0; (625) -0.06 -0.2; 
(644)-0 13-0.9; (677) +0.03 + 2.0. XI. (186) +0.02 0.0; (665) - 0.02+0.1. 
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17 54 41 81 
17 54 47.93 
17 54 49.71 
17 54 53.23 
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17 55 4.82 
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17 55 10.16 
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2891 
2.940 
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2.909 
2.931 
2.961 
2.938 
2.982 
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2.968 
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5 35 9.6 
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I. (105) -0.26 -0.6; (107)4-0.22 + 0.5; (603) -0.16 -0.5; (626) -005-0.5; 
(643) +0.18+ 0.2; (660) +0.05+ 1.0. II. (189) + 0.06 -2.7; (190) -0 05+2.8 
IIL(105)+Ü.21+0.8; (107) -0.03 -0.3; (603) - 0.08 - 2.0 ; (626) - 0.02 + 1.1 
(643) -0.10 + 0.6 IV. (189) + 33 + 0.9; (625) - 0.09 - 0.9; (644) - 0.24- 0.1 
V. (104) -0.06 +3.4; (106)+0 10-0.1; (769) -0.04 -3.4. VI. (104) +0.10 + 1.4 
(108)-0.09-3.0; (769) -0.02+ 1.6. VII. (186) -0.21+0.1; (188) - 0.09 — 
(562)+0.11 -0.8; (604)-0.04 + 14;(625) + 023-0.8. VIII. (l07)+0 05 + 1.9 
(108) -0.05 -1.9. IX. (603) -0.03-0.7; (643) - 0.03 - 0.5; (660) + 0.11 +2.4 
(105) -012-0.4; (185) - 0.20 - 2.7; (626) + 0.11 + 0.1; (665) + 0.11 +0.9 
(108)+0.06 + 1.3. X. (186) +0.33-1.1; (187) + 0.32 + 4.8; (604) - 0.41 - 1.7 
(625)-0.24 - 1.8. XI. (242) - 0.02 0.0; (563) - 0.01 + 0.4; (661) + 0.03 - 0.4 
XII. (563) + 0.07+0.5 ; (662)-O,07 - 0.5. XIII. (677) - 0.04 - 0.9 ; (78 1)^0,04+0.9 
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L (106) -0.O7 [-31 .5]; (185) 4-0.32-0.3lj (186),+ 0:32 -0.2; (603)- 0.46 -1.3; 

(66ÖMU8+I.7. IL (192)-0.18- 1.3; (662)0.00-0:1; (677) + Ol 10^ 0.9; 

(781)4-009 + 2 5. IH.(192)-0.2l-19; (781)-f 0.22 + 1.9. IV. (188)-021-l.a; 1 

(l90)+022 + 2.4; (644)-0.04-l 2; (66t)+0.62+O3. V. (107)+0. 10+3.1; ' 
|(168)-0.26-0.3; (185) +0.01 -2.9; (584) + 0.16 - 1.1 ; (665) + 0.01 + 1.3. 

VI. (187) -0.26 -0.7; (189)+0.34-0.3; (604)-Oj06+l.l ; (643) - 0.13- 0.9; 
|(66O)+0.U + 0.6. VIL(104)+0.06 + 5.6;(165.) + 0.04-0.5; (107)+0.07+2 3 ; 
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1.(^1+0.87-0.6; (662) -0.37 +0.6. IL (105) -0.0 1-0.7; (107) -0.07+3. 1 ; 

(108) -UÄ-f 2.1; (185) + 0.15- 0.7; (6öbj -Ö.01 -4:6. llti (56*3) 0.00 -2.4; 

(644) -0.02 +0.4; (661)^0.07-1.5; (677) + 0.08 + 3.6. IV. (188) + 0.41 0.0; 
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(246) +0.05 +1.2; (781) +0.05 + 1.8. X. (106)+ 0.09+0.2; (108)- 0.09-0.1. 
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I- <107){+ 0.61] -0,7; (025) + 0.06 - <M ; (660)+ 0.09 -0.7; (643) - 0.07 - 1.0; 
(7O3)_+O.04 + M. IL (107)+0.21-1.7; (660)-0.13 + 0.4; (^J-OtW+U. 
!U,(643)-0.99+0 2((665)+0.10-Q4. IV.(105)~0.12+l.Oi(106)+O.13-O4K 
Y>(L8O)+0.03-l.O; (661) -0.02 + 1.1. VI.(242)-O.Ot +ö.2;.(£4fi)+0.22-0.4; 
(668) -081+0,1. VII, (108)-0.2ö+O.9; (185) + 0.19- 1.8; (t86)+ 0.07 + 1A. 
VUL (191)^^.04-0.3 ; (563)+ 0.04+ 0.8; (661)+O.O3+Ot0;, (666) -0.03 «0.9. 
IX- (1 ¥2)^0.02-2,6* (677)+0,O3+2.7. X. (191)^0.03+0$; (563)* 0,05 -0.ÄJ 
(661)+0.02+0.2; (668)+0.0< Oy0. XJ* (105) -0.17 +0.1 j (186)+ 0.29- U; 
(643)-0.12+l.l. XII. (246) +0.03 -3.4; (781) -0.03 +3.4. XIIL( f 182)-0.13-1.3; 
(677) -0.01 +0.4; (781)+0.13+0.8. 



u 



-V 



I •■*> 



w 


1 U.59 


2(884 


11 


t 18.61 


2.B24 


19 


t ai.es 


2.*a 


J« 


tarne 


2jWI 


19 


1 38.21 


2Joa 


18 


1 «.18 


2.88S 


18 


1 40.47 


2^08 



6 1« 19.8 


«.107 


7 |H 21.0 


ßlW : 


16 10.9 


. Alte 


1 54 13 8 


ai» 


4 U 43.8 


0145 


7 12 8.1 


«167 


7 AS 33.3 


0.1 90 



BS, 
XL 
(«*■) 
XU* 
jnn. 
(■WO a 
XW. 



1.(105) 0.16 + 2.4; (1*6) -0.15-0.1; (107) +0.1 9 -0.2; (185)4-0.08 + 1.6; 
(.186) +0.39 00; . (.584) + 0.01 -30; (582) - 0.18 -0.1; (.603) - 0.15 - 0.4. 
n.OPT)-OW-2^(«03J-OÖ3+0.4; (843) +0.10 +1.8. m.i;i08)+0.18- J l 8; 
(185),+ 21 - 0.3; (%03) - 24 + 0.3; (643) - 0« + 0.8; (107} + 0.10 + 10. 
W.t«4)-0.O9+O3;(e61)+0.05+0.4;(6S6)+OO3-O.B. V. (246) +0.03 -2.1 ; 
(677)+004+3.1;Cr8[)-0.06-0.9. VI. (187) [-0 50] [-4.2]; (625)+0.01 -0.9; 
(6«0)-O.02+P3; (668)+0 13 + i:7; (7Ö3)-01Ö-l.O. VII. (198)-0.fl -0«; 
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(108) -0.14+0 5. IX.(ß03)+O.Ot+1.4;{äB4) O.OO-t.3. X (189) [+0.571 +3.0; 
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(677) - 0.04 + 0.2 ; (704) - 0.15 + 1.8; (705) - 0.16 - 1.4; (781) + 0;08 -0,1. 

VIII. (107)+0.19-0.5; (109)+0.16-0.6; (186) -0.14+0:4;' (248)-f> .10*0.5} 
(625) + 12 - 1.3; (666)+ 0.09 + 03;. (678) - 030 + 2.6; (703)-O.Ol -0.3; 

IX. (105) -0.1 1+0.8; (106)-008-0.5; (t09)+0.24-0.7; (248>+0;02 + 0. 1 B; 

I" (625) + 0.03 — ; (665) + 0.09 - 0.2 ; (678) + 0S — ; (703) - 0.20 —. 
X. (II 9) 0.00 + 0.3; (644) - 0.08 - 0.4 ; (661) - 0.01-1.7; (666)+0.0Ö+0.1 ; 
(677)+0.09+l,l; (705) -0.08 +0.4. 



141 



mk^A 



dAaBBMAUi 






3320* 
3321 
3322 
3323 
33*4 
3325 
3326 
3324 
13328* 
13329 
'3330 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 



u 
O 



AR. 1850 



Präofession 
1860 



8. 9 i8 25 3%.lfr 
10-18 2« 3*76 

8. 9 18 2* 39.88 

9.10 18 26 41.06 

1018 25 45.68 



a« 

9 
' 91 
8.9 
9.16 



9 

8 
6 



9 
9 



10 



18 25 49.00 
18 25 52.29 
18 25 54.49 
18 25 55.87 
18 25 57.99 
t|l8 *6 11.09 
9H8 26 13.57 
18 26 13.84 
18 26 14.63 
18 26 1*57 
8| : i8 26 1*21 
18 26 26.46 
18 26 31.50 
18 26 32.Q5 



tt O 9 H 

+ 2 900 + 7 19 54.5 



2.886 
2.981 
2*75 
2.W0 
2.625 
2.019 
2.616 
2ÜW 
2.922 
3.880 
2.6»3 
2.996 
2.943 
H.M 
'2.860 
2.083' 
1 2 942 
2.955 



Atti 



D^ßÜBIttlÖtt 

1850 



8 45 1.1 

3 50 69.7 

4 6 24.3 
6 53 36.5 
6 14 11.0 
6 2« 57.8 
6 87 44.1 

5 26 18 3 

6 22 41.5 
8 9 35.7 

7 85 3.0 

3 11 7.4 
5 2*9 56.3 

4 29 1.3 

8 53 • 3.0 
8 1 58.6 

5 33 22.6 
4 58 323 



Pr&ceasioa, 
1850 



mm 



Bemerktngfcn 



+ 2 234 
2.236 
224! 
2.248 
2249 
2.254 
2.256 
2.262 
2.264 
2.267 
t.286 
2.289 
2.296 
2.291 
2.292 
2.296 
2.299 
2.31*5 
2.316 



1. 

n. 

III. B, IA. 
(iOt) 
(666.) 

IV. B. 
V. 

VI. 
VII. 

vm. b. 

IX. LI 
IL 

(104) 
XL 

xn. s. 
xm. 
xiv. 8. 

(186.) 
XV. 



1.(1 92)'- 0.30 -0.6; (246)+0.03-2.4; (251) +0.18 +0.2; (781)+. 0.0* + 2.6 
II. (194) + O.10+ 1.8; (662)-0.09- 1.7 III. (106)+0.09+2 6; (108)+0 02+25 
(109) -6.10 [+32 3]; (185) + 0.23 - 3.9; (56$) - 0.22 - l.t ; (626) - 0.02 - 0.4 
(046) -0.03 +0 6; (665)- 0.02 +0.2. IV. (115)+0.18-0.6; (H6)-0.22-0.tf 
(M7)-601 + 1.2; (118)+004-Ö 4. V. (116) + 0.15 0.0; (117) - 0.15 + 0.1 
V!.(119)-0.19-3.5; (ti44)+0.12+0.3; (661)-0.01+I.O; (666) +0.03+0.8 
(66t)+O.O4+1.0. VII. (112)- 0.32 + 1.7; (188)+0.0tf-0.4; (18»)+Ö.27+Ö.3 
(1 90) -0.02 -1.5. VIII. (115) -0.07 -0.2; (ll?)+0 08+0.2. IX. (193) -0.08 -1.7 
(194)- 0.01 +0.3; (662) -0.06 -1.1; (781)+0 17 + 2.7. X. (246) +0.17 + 1.9 
(251) -0.07 +1.3; (704) -6.09 -0.4; (705- 0.06-2.8; (797) + 0.06 [- 7.7] 

XI. (112) -0.32 + 1.8; (188) + 0.22 -2.4; (189) + 0.27 — ; (661) -0.15 + 0.5 

XII. (107)+0 09+1.2; (109)-0.12 -3.5; (111) -6.25+0.5; (186) +0 41 1+19.7] 
(187) + 0.45 [+ 15 tj; (655) -0.19 -0.6; (625) - 0.04 + 1 .8 3 (646) -0.07 -0.7 
(678)^012+2.7; (703)-D.26-l.3. XIII. (679) -0.06 +3.7; (t07)+0.07-3.7 
XIV. (682)-0.14+0.7; (781)+0.15 -0.7. XV. (110)-0.01 +0.1 ; (Ul)+0.69 0.0 ; 
(625) -0.09 -0.1. 
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Deolinatien 
1850 



mmm 



mmm 



PrÄcession 
1850 



m 



Bemerkungen 



3339 
3340* 

3341 
334t 
3343 
3344* 
3345 
3346 
3347* 
3348* 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 
3356 



8 

9.10 

■ 10 

10 

9 

8 



< % 



9.10 
7 
9 

9 
8.9 
101 

» 

10 
9. IM 

* 

MO 



18 26 
18 26 
<8 26 
18 26 
18 26 
,18 27 
18 27 
18 27 
*8 $7 
18 27 
18 27 
iS 27 
18 27 
i8 27 
18 27 
18 27 
18 27 
18 27 



36 03 
38.44 
44.51 
50.69 
58 39 
5.02 
7.12 
12.73 
20.46 
20.92 
21.88 
24.36 
33.27 
33.81 
35 45 
38.37 
45.34 
53.05 



99 



+ 2.942 

2.950 

2.951 

. 2.098 

2.984 

3.001 
2.0*3 
2923 
2046, 
2.891 
. 2.884 
2.946 
2.975 
2J22 
2.909 
2.896 
2.863 
2.920 



99 



+ 5 33 242 


+ 2.322 


5 10 31.7 


2.320 

• 


5 8 23.1 


2.33* 


7 22 53.6 


2.344 


3 43 15.6 


2.355 


3 1 27.3 


2.364 


8 52 4.9 


2.367 


6 21 0.6 


2.375 


5 21 1.9 


2.387 


7 42 3.1 


2,387 


7 50 20.1 


2.389 


5 21 2.5 


2.392 


4 7 29.0 


2.404 


6 22 24.2 


2.400 


6 57 15.2 


2400 


7 28 11.4 


2.413 


8 52 15.9 


2.42fr 


6 27 21.1 


?.435 



V 



I. 

[IL 

(678) 
(192.) - 
III. B.U 
IVi B.U 
V. B. 
VL B. LI. 8. 
(1U.> 
VU< . 
VT1L S. 
IX. B. 
JL" B. 
XL 
(191.) 

ixn. 

(194.) B. & 
XIII. 



I.(112)f-0.44]-1.9; (188)+0.05-1.8; (644)- 0.04+ 1.0; (661) -0.02 +2.8 

II. (Ui)- 0.02+2.3; (190)-0 12-3.5; (645) +0.05 +0.5; (678) +0.08+0.6 

III. (106)+ 0.06 +K8; (107)- 0.07 +0.8; (108)+ 0.25 + 0.7; (568)- 0.12 -0.6 
(585) -0.05 - 2.7 ; (603) -0.04+ 0.3. IV. (103) -0.39 + 1.8; (104)+0.11 -0.6 
(105) + 0.06 + 1.1; (106) + 0.33 + 0.1; (568) -0.04- 1.1; (607) - 0.13 - 2.7 
(626)+0.04+1.7. V. (194)+0.12+0.8; (246) +0 10+0.4; (251) -0.23 -1.2 
VI. (U5)-0.04+2 0; (116)+0.23-1.7; (117) - 0.04 -0.1; (118) - 0.09 - 1.2 
(191) -0 01 -2.0; (661) -0.14 -0.1; (666) + 0.16 -0.7; (677) + 0. 14 + 2 2 
(703) - 0.06 - ; (704 - 0.03 + 1.4 ; (705) - 0.03 + 1.2 ; (782) - 0.04 - Li 
VII.(192)-0.08+0»; (251)+O.Ol+2.0 ; (781)+0.07-2.9. VIII. (246>+0.U9+1.2 
(662) -0.09 -1.1. IX. (U2)+0.17-0.6; (189)-0.19+1.0; (625)+0.04-0.5 
(644)0.00 + 0.3. X. (105) -0.27 -3.0; (106) -0.23 -0.9; (107) + 0.46 - 0.8 
(108) + 0.20 -0.2; (109) + 0.09 [- 8.1]; (186) + 0.38 - U ; (603) - 0.25 + 2.0 
(626)-0.30+3.5; (646) +0.04 +0.4; (678)- 0.13 -0.3. XI. (118) -0.12 + 1.5 
(666)+0.12-1.4. XII. (246)-0 04+0.3 ; (677)+0.04-0.2. XIII. (U7)+0. 16+0.5 
(1 18) + 0.03 + 0.2 ; (661) -0.10 -0,2; (066) - 0.01 + 0.3 ; (705) - 0.10 - 1.0 
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BBEB1 



AR. 1850 



BM 



Pr&cession 
1850 



Deklination 
1850 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



335? 
3358 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363* 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371* 
3372 
3373 
3374 
J3375 
3376 
3377 



10 
9 
9 
9 

10 
9.1« 
8 
7 

1* 

» 

9 

9.19 

10 

8 

9.191 

10 

10 

8.18 

10 

10 

9 

10 



18 27 
18 27 
18 27 
18 27 
18 28 
18 28 
18 26 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 
18 28 



53.53 
54.48 
54.89 
54.98 
4.53 
6.01 
16.49 
12.27 
14.72 
16.49 
22.12 
2433 
36.03 
36.40 
3197 
39.51 
41.53 
42.97 
44.76 
51.32 
56.76 



tt 



+ 2.904 
2.934 
2.9*8 
2 971 
2.900 
2.957 
2.939 
2.958 
2954 
2.979 
2.672 
2.862 
2.697 
2.948 

2.989 
2.955. 
2.885 
2.965 
2864 
2.935 
2.952 



o I tt 

+ 7 9 75 
5 52 62.1 
4 49 28.4 
4 22 28 1 

7 20 9.9 

4 59 16.2 

5 39 9.8 

4 49 16.5 

5 1 9.2 

3 57 3.5 

8 31 6.9 
8 56 0.7 
7 27 32.4 
5 17 59.3 
5<38 51.9 

4 59 31.7 

7 58 15.0 

5 49 — 

8 50 10.0 
5 49 15 fc 
5 8 31.3 



tt 



+ 2.435 
2.43« 
2.436 
2.437 
2.450 
2.453 
2.459 
2.462 
2 465 
2.466 
2.478 
2.479 
2.498 
2.497 
2.499 
2.501 
2.504 
2.506 
2.509 
2.518 
2 526 



(119.) 
(117.) 
I. 

(HO.) 
(192.) 
IL 
Uli. T 
IV. 
(189.) 
V. 

(251.) B. 
(194.) 
VI. 

vn. 

VI«. 

IX. 

(677.) ■ 

(115.) 

(193.) 

X. 

XI. 



L (109)4-0.03-2.5; (189)+ 0.26+2.0; (645)- 0.22+0.6; (665) -0.05 0.0 
IL (t09)-0.06+0.6; (110) -0.06 +0.8; (189) + 0.19- 0.7; (665) - 0.06 - 0.5 
IIL (Ul)+013 r 5; (112)0.00+2.6; (252) + 0.07 -2 3; (625)- O.Ol - 0.8 
($44) -0,07+1 2; (703)- 0.1 2 -0:3. IV. (HO) +0.06 -0.8; (189)+0.07 + l.l 
(645) -0.1 1-0.7; (665) -006-0.5; (678) +0.05 +0.9. V. (105) + 0.02 - 0.2 
(108) +0.15 +1.5; (108) -0.02 +1.2; (248)+ 0.08+0 8; (568)- 0.29 -2.9 
(607)-0.15-2.4; (646) +0.14 +1.8. VI. (191) -0.46 -0.3; (246) +0.06 + 0.8 
(662) +0.01 -0.1 ; (677) + 0.20 + 0,8; (704) - 0.02 - 0.3; (705) + 0.05 - 1.4 
(781)+0 17+0.3. VII. (Hl) + 0.32 +2.0; (188) -0.08 -0.4; (190) -0.25- 1.5 
VIH. (112) -0.08 +0.2; (625)+0.09 +0.8; (252) 0.00-4.1. IX. (!89)+0.22+k5 
(665) -0.32- 2.4. X. (112)-0.15+0.3; (115) 00- 2.Q; (117) + 0.06 + 0.5 
|(^5)+0.01+0.5; (644) +0.07 +0.5, XI. (188) 0.00-0.3 j . (189) p.^O+Q-3 



M 



a 
f 



3378 
3379* 
3380* 
3381 
3382 
3383 
3384 
3385 
3386 
3387 
3388* 
3389 
3390 
3391 
3392 
3393 
3394 
3395 
3396 
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9 

7.S 

8.9 

9,101 



10 



7.a t8 



h 
18 



18 
18 
18 
18 
18 



5.6 
8 

10 

10 

8 

9 

1 

M 

91 

9.tQ 

8,9 



18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

IIB 
18 

18 

18 



9118 



9 9t 

29 3.46 

28 5.16 

29 665 
29 8.84 
29 10.22 
2» 14 94 
29 21.18 
29 21.52 
29 .22.72 
29 23 93 
2ft 24.01 
21* 20.28 
2» 3431 
29 40.65 
2« .42.50 
29 50.53 
29 53.16 
29 53.54 
29 56.74 



Pr&cesmn 
185a 



t* 



+ 2.894 
2958 
2.951 
2.926. 
2.952 
2.954. 
2.963 
2.918 

2.915 
2.956 
2.956 
2.985 
2.914 
2924 
2 951 
%Ml 
2.9*0 
2.999 
2*87 



Doclination 
1850 



99 



+ 7 34 .55.3 

4 50 12.7 

5 10 11.6 

6 13 23 3 
5 6 32.4 
5 1 1.6 

5 55 21 4 

6 33 28.3 
6 40 50 9 
4*5 1.9 

4 55 29.7 

3 40 10 3 
6.43 0.5 

6 47 45.2 

5 10 18.0 

4 16 47.9 

5 11 46.1 
5 40 50.4 

7 54 14.5 
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■SPS» 
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1854) 
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99 



+ fc.53d 
. 2,638 
2*540 
» ?.Ö44 
2546 
2.553 
8-562 
2.66a 

2*66 
2.566 
2.570 
■ •• 2,579 
2 590 
2*592 

: 2.604 
2,609 
2,609 
2,614 



L 

IL S. 

(70fc) 

v. 

VI* LI 
VIfc 

ivm. 
x** 

(iie.) s. 

JOL S. 

(666.) 

(24ft.) 

ÄV, 






L (246)4-0.09+1.3; (662) -0.09- 1.2. IL (109) +0.26 + 0.8; (HO) -0.30-0.3 
(187) - 0.01 0.0; (248) 0.00 - 0.5; (645) - 07 - 0.4; (646) + 6.05 * 0.1 
(665)+0.01-0.2; (678>+0.05+0.9. III. (111) + 0.35 +2.0; (188) -0.09 + 0.1 
(189) -0.35+0.9; (190) -0.08- 3.4; (703)+0 16 + 0.2. tV. (191) -027 + 0.2 
(866)-0.27-02. V. (112)-0 13+0.1; (115)+0 05-0.3; (H7)-0.12+0.S 
(625) + 0.02 -0.8; (644) + 19 + 1.0. VI. (118) +0 08 + 3.1 ; (661) +0.01+O* 
(706) 0.00-2 5; (782) *- 0.15 - 0.9; (7*6)+0.0tf 0.0. VII. (661) 6.00 - 1.4 
(705) 0.00+1.4. VHl.(645)-0.16-0.2;(646)+0.16+0 2. IX. (109)-06k+2.3 
(248) + 0.08 - 2.2 X. (105) -0.08 + 1.6; (106)0.00+2.6; (107) -0.01 -^.8 
(108J+0.26-0.7; (110) + 0.29 + 4.0; (1B6) + 0.17 + 1.6; (56*)- 018-1:8 
(586) 0.00-2.0; (603) - 0:08 - 0.4 ; (607) .- 0.22 - 2.4 ; (626) -0.17 + 0.8 
XL (191)- 0.02 4-0 7; (644) + 0.05 + 0.3; (611) -0.13 -0.3; (686)+0.15-Ö.8 
(782) -0.05 -0:i. XH. (t88)-0.06-2 9; (189) + 0.98+2.0; (190) -0.04- 1.1 
(646)+0.06-0.8; (665) -0.1 6 -2.1 ; (703) -0.20- 1.2. XIIL (112)4-0.86+0.4 
(1 17)^.01 + 1.9; (825) -0.08 -2.3. XIV. (251) -0.05 -6.7; (797)+D Ö6+0.7 



u» 



a 



o 

OB 
00 

'S 

o 



AB. 1850 



Pr&cewion 
1850 



Declination 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



3397 

3398 

3399 

3400 

3401 

3402 

3403 

3404* 

3405* 

340« 

3407 

3408 

3409 

3410* 

3411 

3412 

3413 

3414 

3415 



9 

10 

8 

10 

9. 10 

10 

10 

10 

9 10 

10 

9 

8.9 

10 

9 



10 

9.10 

9 

9.10 



h 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 



9 18 



18 
18 
18 
18 



29 56 90 
29 58.77 

29 59.82 

30 0.18 
90 8.67 
30 4.47 
30 7.18 
30 7.48 
30 8.97 
30 9.67 
30 10.95 
30 13.03 
30 13.88 
30 18.75 
30 21.05 
30 21.38 
30 27.83 
30 27.73 
30 34.72 



n 



tt 



+ 2 999 
2.898 
2898 
2.937 
3.000 
2.988 
2956 
2.987 
2.992 
2.961 
2.934 
2.062 
2899 
2.90» 
2.934 
2.918 
2967 
2.907 
2.085 



+ 35 51.6 
7 24 35.9 
7 24 32 9 
5 46 25 
3 3 44.9 

3 34 12 4 

4 55 36.8 
3 37 5.4 
3 £3 59.2 

5 10 2.8 
5 53 47.5 

5 8 16 2 
7 47 26.8 

6 57 20.4 

5 53 47.1 
93 29 2 

6 11 2.3 
5 45 34.1 

7 57 34.2 



M 



+ 2.614 
2.617 
2.618 
2.618 
2.623 
2.624 
2.628 
2.629 
2.631 
2.632 
2.634 
9.630 
2.637 
2.645 
2,648 
2.649 
2.658 
2.658 
2.669 



I. 

(662)1 Doppeiat. 

II. / * 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIIL 

(646.) 

IX. 

X. B. 8* 

(192.) 

XL 

(U6)3F*d*n. 

(116.) 

XII. 

XIII. 

XIV. B.LL 



h (568) -0.06 -0.8; (633)4-0.05+0.8; (607)- 0.06-2.1; (626) + 0.07 + 2.1 
IL (192)-0.28- 1.5; (246) 0.00+2.9; (251) + 0.08 -0.5; (662) + 0.04 - 3. 1 
(677)+0.17+0.3; (704)4-0.01-0.8. III. (117) 000+0.1; (625) 0.00-0.1 
IV. (568) -0.07 -0.4; (603) +0.03 -0.9; (626)+0.04 + 1.2. V. (105)-0.09-0.3 
(106) -0.17+0.4; (188)4-0.26 0.0. VI. (ill)+0.05 + 0.4; (248) -0.05 -0.3 
VIL(106)+O.24-t.8;(105)-0 11+3.7;(585)-0.l4-1.9. VIIL (107) +*). 19-1. 2 
(108)-0.19+1.2. IX.(115)+0.06-1.6;(666)-0.06 + 1.6. X. (111) +0.23 4-0.6 
(189) -0.02 + 2.1; (645) - 0.08 +0.8 ; (646) - 0.05 + 0.2 ; (678) + 07 - 0.6 
(7O3)-0.15-3.4. XI. (118) + 0.10 -0.7; (119)- 0.15 0.0; (644)4-0.05+0.6 
XII. (191)-O.08-0.3;(6Ol)-O.07 + 1.0; (666) +0.14-0.7. XIIL(U2)-0.09+1.2 
(115) - 0.04-0.1; (116) + 016-0.3; (117)- 0.04 + 0.3; (625)0.00-0.7 
(782) +0.02-0.4; (666) -0.08 -0.5; (78«) + 0.10 + 0.4. XIV. (246) -0.06 -0.2; 
(251) + 0.09 - 1.7 ; (662) - 0.07 - 0.1 ; (797) + 0.05 + 2.0. 
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AR. 1850 



Präcession 
1850 



Declination 
1860 



Prftcession 
1850 



Bemerkungen 



3416 
3417 
3418 
3419 
3420 
3421 
3422 
3423 
3424 
3425 
3426* 
3427 
3428* 
3429 
3430* 
3431 
3432 
3433 
3434 
3435 
3436 
3437 



9.10 

10 

9.10 

8.9 

9.10 

10 

9 

10 

9.10 

9 

9.10 

9.10 

9.10 

8.9 

9 

8 

7 

10 

10 

9. 10 

9 10 

9 



18 30 39.79 
18 30 40.03 
18 30 42.94 
18 30 43.61 
18 30 46.96 
18 30 50.84 
18 30 53.61 
18 30 57.93 
18 30 58.45 
18 31 1.83 
18 31 5.12 
18 31 4.96 
18 31 8.87 
18 31 10.76 
18 31 15.46 
18 31 15.57 
18 31 15.69 
18 31 18.78 
18 31 20.20 
18 31 21.11 
18 31 21.44 
18 31 25.95 



tt 



+ 2.903 
2.876 
2.948 
2 958 
2.887 
2.935 
2.958 
2939 
2948 
2.887 
2.909 
2.937 
2 935 
2.868 
2947 
2.970 
2.961 
2.938 
2.891 
2.951 
2.884 
2.909 



tt 



+ 7 11 16.8 
8 25 3.6 
5 17 5.9 

4 50 21.4 
7 52 33.2 

5 49 56.3 

4 50 24.8 

5 40 50.8 

5 18 28.2 

7 52 35.3 

6 56 50.4 
5 46 10.8 
5 51 17.7 

8 42 24.1 
5 20 21.1 
4 20 26 

4 43 47.8 

5 41 0.3 

7 43 17.8 

5 10 20.6 

8 14.8 

6 57 33.4 



4- 2.676 
2.676 
2.680 
2.684 
2.687 
2.692 
2.696 
2.702 
2.703 
2.708 
2.712 

2.71« 
2.718 
2.723 
2.727 
2.727 
2.727 
2.732 
2.734 
2.735 
2.736 
2.743 



(644.) 

(193.) 

I. B. 

(109.) 

IL B. LI. 

IIL 

IV. S. 

(252.) 

(703.) 

(251.) 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

DC B.S. 

(111.) 

X. 

(117.) 
(192.) 

(665.) 

(677.) 

XL 



1.(11 1)-0.03 0.0;(188)+0.08+l.l;(189)+0.12 + 1.1 ;(66d)- 0.02 + 0.3 
(703) - 0.1? - 2.7. IL (192) 0.00 - 0.5; (246) + 0.19 - 0.3; (662) - 0. 17 - 1.0 
(677) + 04 + 0.7; (705) -0.04 -1.3; (797) -0.02+2.5. IIL (625) +0 02 -0.5 
(661) - 0.02 + 5. IV. (248) - 0.08 - 0.7; (645) -0.09 -0.9; (646) +0.0 1-0.6 
(678) + 0.16+2.3. V.(118)[-0.82] + 1.7; (11 9) -0.06 -0.6; (644)+0.06-i.l 
VI. (115) -0.01+1.8; (252)4-0.02-1.8. VII. (252)4-0. 114-0.7; (626) - 0.06 - 0.9 
(666)-0.05+0.1. VIII.(194)+0.12+0.1; (246)+0.1d-1.0; (706) -0.07 + 1.3 
(785) -0.2 1-0.4. IX. (190) [-0.46] + 0.5; (112) -0.04-1.5; (188)-0.05-1.0 
(189) + 0.19 + 4 5; (703) - 0.08-2.3. X. (109) +0.09 -0.8; (110) - 0.01+3.5 
(112)+0.l2 + 0.8; (645) -0.14-3.1; (646)- 0.07 - 1.0; (678) + 0.13 - 0.2, 
(782) -0.09+0.9. XI. (118) +0.05 +0.5; (11 9) -0.09 -1.3; (644) +0.05+0.8! 
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AR. 1850 



3438* 

3439 

3440 

3441 

3442 

3443 

3444 

3445 

3446 

3447 

3448 

3449 

3450 

3451 

3452 

3453 

3454 

3455 

Ö456* 

3457 



10 18 31 30 52 

10 18 31 32.94 

7. 8 18 31 35.57 

9 18 31 41.46 

10 18 31 43.87 

8 18 31 46.00 

9 18 31 49.58 
10 18 32 0.56 

9 18 32 4.35 

9. 10 18 32 8.76 

7. 8 18 32 1405 

10 18 32 17.94 

10 18 32 21.16 

9 18 32 22.03 

10 18 32 22.20 

10 18 32 25 52 

7. 8 18 32 29.06 

10 18 32 30.30 

9 18 32 30.83 

10 18 32 35.59 



Pr&cesskm 
1850 



Declination 
1850 



9* 



+ 2.950 
2.968 
2.928 
2.947 
2.928 
2.952 
2.908 
2.925 
2.931 
2.947 
2.952 
2.904 
2.951 
2.953 
2.986 
2.973 
2.870 
2.915 
2.890 
2.996 



Präcession 
1850 



o t tt 
+ 5 12 37,5 

4 27 42.6 
6 8 32.6 

5 19 51.3 

6 8 36.9 

5 7 1.9 

7 13.9 

6 15 41.2 
5 59 33.3 
5 21 198 
5 8 3.0 

7 10 52.9 
5 10 22.3 

5 4 26.1 

3 39 32.9 

4 13 28.8 

8 36 8.2 

6 41 31.4 

7 44 54.7 
3 13 53.7 



n 



+ 2.749 
2.752 
2.756 
2.764 
2.768 
2.770 
2.776 
2.791 
2.797 
2.803 
2.812 
2.817 
2.821 
2.822 
2.823 
2.828 
2.833 
2.834 
2.835 
2.843 



Bemerkungen 



I. 

(108.) 

IL LI. 

IIL B. 

(191.) 

(187.) 

IV. 

(191.) 

V. 

VI. 

VII. B. 

VIII. 

(666.) 

ITC 

(585.) B. 

(186.) 

X. B. LI. S. 

XI. 

XII. s. 

XIII. B. 



I.(187)+0.26[-7.6];(665)-0.23+0.4; (678) -0 02-0.3. II.(191)-0.03-2.9 
(625) -0.06-0.6; (786) + 0.10 +3.6. 111.(111)4-0.04-0 8; (189) + 0.10+ 1.4 
(661) -0.13 -0.7. IV.(U8) 0.00 + 0.1; (119) - 0.05+2.3; (644) + 0.09 +0.4 
(704) -0.06 +0 4; (705) +0.01 -3.0. V. (il5) + 0.23+0.7; (117)+0 17 + 1.9 
(252)- 0.40 -2.5. VI. (111) +- 0.13 - 1.1 ; (188)[-0.76] + 3.8; (661) -0.03+0.6 
(703)-0.1 1-3.1. VII. (109) + 0.10 0.0; (U0)-0,i3-1.8; (112) -0.28 + 2.7 
(189) + 0.15 + 1.4;. (665) -0.04-1.5; (666) + 0. 15 + 1.7; (678) + 0.08 - 1.3 
(782) -0.04+0.8; (703) -0.12 -2.2; (786) + 0.08 [+7.1]. VIII. (118)-0.08 + 1.1 
(662)+0.08-1.0. IX. (109) -0.23 + 0.9; (H0)-0.12-2.9; (U2)+0.20 + 2.l 
(665) - 0.03 - 0.3 ; (678) + 0.19 0.0. X. (193) - 0.07-1.0; (194) + 0.30 + 3.6 
(251) +0.05 -2.0; (706) - 0.12 - 0.4; (707) + 0.04 - 0.9 ; (784) - 0.04 — 
(785) -0.10 -0.3; (797) -0.04 + 8. XI.(191) - 0.14 + 0.1; (644) + 0.14-0.1 
XII.(192)+0.08-08;(246)-0.09-2.3;(25l) 00 + 3.2. XIII. (106) -0.1 i+2.7 
(107) + 0.11 -2.6. 
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00 
00 
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AR. 1850 



Pr&session 
1850 



DeclinatiöB 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



n 



3458* 
3459* 
3460 
3461 
3462 
3463 
3464 
3465 
3466 
3467 
3468 
3469 
3470* 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 



9 

6 

H 

IQ 

8 

9 

9. fO 

9 

10 

7.8 

9.10 

9 

9.10 

10 

7.8 

9 

9.10 



18 12 35.66 
18 32,36.11 
18 32 41.31 
18 32 46.10 
18 32 50.21 
18 32 50.22 
18 32 52.44 
18 32 55.90 
18 33 2.82 
18 33 4.72 
18 33 12.46 
18 33 14.58 
18 33 22.85 
18 33 24.88 
18 33 33 84 
18 33 35 28 
18 33 37.23 
18 33 37.83 



tt 



+ 2.996 
2.902 
2.931 
2.949 
2.891 
2896 
2 920 
2.960 
2.934 
2 963 
2.867 
2891 
2.928 
2.923 
2.949 
2869 
2.926 
2.945 



o ' *t 

+ 3 13 31.6 
7 13 45.1 

6 4> 34.8 

5 44 58.5 

7 37 50.0 

7 31 48.8 

6 26 50.9 

6 11 54.6 

5 63 43 9 

4 40 2.2 

8 44 6.2 

7 43 45.6 

6 6 49.4 
6 22 30.4 

5 14 55.5 

8 39 21.5 

6 14 44.7 
5 25 27.9 



tt 



+ 2.843 
2.844 

2.852 
2*839 
2*864 
2.804 
2,867 
2.872 
2.882 
2 885 
2,896 
2,899 
2.911 
2.914 
2.926 
2.926 
2.931 
2.932 



B. 



B. 



L 

IL 

IIL 

IV. 

V. 

<677.) 

VI. S. 

VII. 

VIII. 

(186.) 

IX. RLLS. 

X. 

XI. 

(644.) 

XII. 

XIII. B.LL 

XIV. B. 
XV. 






I. (107)+002-2.7; (108)-0.04+1.8; (645) -0.17 + 0.7; (646) + 0.1 1-2.1 
(106)+0 10-f 1.7. II. (118) -Ö 08 + 17; (2 19) +0.04 +1.5; (662)-0.14-2 1 
(67:) + 0.24-1.0; (785) - 04 [- 6.6]. III. (U5)+0.07 + 3; (117) -0.17-f- i.2 
(189) + 030 + 35; (252) - 0.04 - 1.3; (625)0.00-0.7; (782) - 0.17 - 3.1 
IV.(190)+0.14+2.9;(666)-0.13-2.8. V.(H9)+0.15 + 0.6;(192)-0.01 + 1.0 
(246) + 0.27 + 1.6; (251) - 0.20 - O.ft; (662) - 0.25 - 0.7; (785) + 0.07 - 1.6 
VI. (191) -0.33 0.0; (644) + .11 -2.0; (704)+0.10 + 2.6; (705)+0.13 -0 6 
Vll.(666)+0.01+2.9; (661)- 0.02+0.5; (665) - 0.06-1.3 ; (678) +0.17 -2.0 
(703)-0.10 0.0. VIII. (115) + 0.10 -0 6; (252)+0.Ö5+0.6; (625)-0.15-0.1 
IX. (193) -O.Ol +0.6; (194)+0.13-0.6; (246) + 0.06 + 1.4; (667) -0.07 -0.6 
(706) -0.1 1-0.1; (707) -0.07 -0.3; (784) - 04 - 0.2 ; (797) + 0.13 - 0.2 
X.(119)+0.29+2.3; (192)-0.l6 + 1.4;(6<$2)-0.i4-3.8. XI. (U2)+0 13- 1.9 
(117)+0.04 + 0.5; (782)-0.1< + 1.4. XII. (Ul)+0.23+1.5; (665)-0.15-0.1 
(666)-0.09-1.5. XIII. (193)+0.09- 0.5, (194) -0.27 -0.3; (246)+0.15+l.t 
(667) -0.01 +0.9; (706) -0 11 + 1.3; (707) + 0.03 0.0; (784) -0.03 -3.2 
(797)+0.12+0.8. XIV.(117) + 0.04+0.7;(644)-0.04-0.6. XV. (188)-0. 13-0.3 
(189)+0.21+0.5; (661) -0.09 -0.1. 
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00 
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AB. 1850 



PrieeMion 
1860 



DeoUnräon 
1850 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



3476* 

3477 

3478 

13479 
3480 
3481 
3482 
3483 
3484 
3485 
3486 
3487 
3488* 
3489* 
3490* 
3491 
3492 
3493 
3494 



10 18 33 39.3t 

a 18 31 4* 62 

10 18 33 47.59 

10 18 33 40.74 

10 18 31 51.98 

7 18 33 5443 

9. 10 18 33 50.31 

7 18 34 0.82 

8 18 34 7.73 

9 18 34 14.52 
10 18 34 21 93 
10 18 34 26.43 

9 18 34 20.19 
8. 9 18 34 39.09 
9 18 34 M.61 
9 18 34 41.90 
10 18 34 49.93 
9 18 34 50.15 
9 48 34 50.47 



n 



+ 2.034 
2.919 
2.947 
2.694 
2.982 
2.909 
2052. 
2.922 
2.801 
2917 
2.804 
2.084 
2.084 
2.980 
2Jt8 
2906 
2 .003 
2.918 
2J891 



tt 



+ 5 50 45.4 

6 34 4.2 
5 21 11.7 

7 84 50.1 
5 58 6.9 

4 25 24.2 

5 29.1 

6 U 46.8 

7 40 15.3 
6 U 1.5 

8 63 35.3 
5 52 59.6 
5 52 37.9 

3 53 44.5 
8 40 47.7 

5 40 25.7 

4 38 47.7 

6 34 57.7 
8 43 36.9 



+ 2.935 
2.938 
2.947 
2.949 
2.953 
2.958 
2.903 
2.905 
2.975 
2.985 
2.995 
3400 
3.000 
3.020 
3.021 
3.024 
3.030 
3.037 
3.037 



I. 

(iia> 

(625.) 
IL 

(252.) 
UL S. 

IV. S. 
(191.) 

V, S. 
(118.) 
(193.) 
VL 
(252.) 
VIL B. 
VUL B. 
IX. RS. 

(Itl.) 

X. 

XL B. 



J.(115)+0.17 0.0; (152)-0.17[+15.1]. 11.(1 l8)+0 85-1.3 ; (192) -0.30 +0.2 
(251) -0.06+1.2. II!.(107)-f0.l/4-2.4; (108)- 0.03 4-2.5; ( 109) -0.04+0 I 
(110) - 0.08 - 2.1; (187)-0.33- 1.9; (645) - 0.05 - 0.8 ; (646)4-0.17-1.0 
(678)4-0.18+1.9; (703)+0.0*-1.2. IV. (ltl)+0.10- 1.8; (189) +0.09 +2,2 
(665) -0.18 -0.4. V.(119)+0.15+2.3; (192) +0.05 +4.3; (246) -0.14+0.2 
(251) -0.02 + 1.7; (062) - 0.05 - 0.9 ; (677) + 0.09 + 7 ; (704) - 0.05 - Ü.8 
(705) -0.03 -3.1 ; (785) [-0.68] -3.1; (797)000-1.0. VI. (U5) + 0.06 0.0 
(644) -0.03 4-1.6; (703) -0.03 -1.7. VII.(105)+0.04 + 1.3; (106) +0.07 +3.5 
(107)+0.18-2.2; (108) + 0.31 +2.4; (109) -0.13 [- 35.5]; (110) -0.06 +0.7 
(187) -0.37 -1.7; (585) + 0.08 - 2.1 ; (607)- 0.18 - 2.6; (845) - 0.08 + 1 .0 
(846) +0.12 +0.2 VIIL (119) -0.11 0.0; (11 7) -0.02+0.5; (118) +0.13 -0.4 
IX. (112) -0.20 -0.4; (115) -0.09+1 2; (U8)+0.06+0.7 ; (188) +032 +0.8; 
(190) ~ 0.14- 1.4; (644) + 0.07 - 0.3 ; (66t) + 0.04 + 0.7; (703) - 0.04 - 1.1. 
X.(117)-O.00-0.4; (118) +0.07 +0.5. XL (194) -0.03 -0.1; (251) +0.01 -3.3; 
(797) 4- 0.01 + 3.5. 
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1860 
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1850 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501* 
3502 
3503 
3504 
3505 
3506 
3507 
3508* 
3509 
35101 
3511 
3512 
3513 



9.10 

9.10 

9 

9.10 

9.10 

8 9 

9 

10 

8 

9.10 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

8.9 

9 



•18 34 51.04 
18 34 52.39 
18 34 54.54 
18 35 7.56 
18 35 11.78 
18 35 14.24 
18 35 14.48 
18 35 17.88 
18 35 24.79 
18 35 31.10 
18 35 92.16 
18 36 35.72 
18 35 39.64 
18 35 40.81 
18 35 45.72 
18 35 47.16 
13 35 49.88 
18 35 50.08 
18 35 50.06 



99 



+ 2.9*5 
2.943 
2.993 
2.961 
2.880 
2.940 
2.963 
2.942 
2.942 
2.695 
2.941 
2.913 
2.943 
2.953 
2.930 
2.916 
2.869 

« 

2.905 
2896 



O 9 99 

+ 4 33 17.2 
5 28 57.8 

3 21 24.5 
5 9 21.6 
8 11 25.4 
5 37 .37.0 

4 39 35.7 

5 32 0.8 
5 32 53.9 
8 50 9.8 

5 35 58 5 

6 47 40.0 
5 29 56.0 

5 4 55.0 

6 4 50.0 

6 37 50.7 
8 39 49.1 

7 7 52.3 
7 34 4.3 



99 



+ 3.037 
3.039 
3.042 
3.090 
3.097 
3.071 
3.071 
3.076 
3.085 
3:094 
3.102 
3.099 
3.108 
3.108 
3.119 
3.119 
3.122 
3.123 
3.123 



I. 

IL 

IIL B. 

(112.) 

IV. B. S. 

(111.) 

V. 

(115.) 

VL B. 

VII. 

VIII. B. 

IX. 

X. 

XI. 

(262.) S. 

XU. 

(192.) 

XIII. LL 

XIV. 



I. (109) -0.02 -2.0; (111)+0.25+1.3; (188) -043-0.2; (625) +0.02+0,6 
(665)-|-0.02-1.2; (678) + 0.18 + 1.3. IL (644) -0 09 + 0.6; (666)+0.10-0.0 

III. (105)+ 0.07 +0.1; (i06)-0.11-0.2; (107) + 0.1 1 - 0.3; (108) -0.18+2.8 
(607) - 0.07 r 1.6; (808) + 0.13 - 0.5; (645) - 0.11 - 0.1; (646) + 0.20 + 0.2 

IV. (194)-0 13+1.3; (246)+0.05+0.4; (662)+0.01 -3 2; (677) +0.06+ 15 
V.(109)+O.06-O5; (110)+0.04+0.3; (188)+0.08[-13.4]; (625) -0.14 + 1.0 
(665) - 09 - 2.2 ; (678)+0.05 + 1.5. VI. (115)+0.17-2.9; (U6)+0.1i+2 6 
(189) -0.02 -1.4; (644) - 0.03 + 0.7; (666) + 0.11 -0.5; (703) -0.10 -2.2 
(782) -0.15 + 4.4; (786) -0.05 -0.3. VIL (193) -0.17 - 1.0; (246) +0.30+2.2 
(251) + 0.05+ 1.6; (662) - 0.06 - 2.2 ; (667) - 0.01 - 6; (679) - 0.14 - 1.2 
VIII. (11 6) -0.04 -2.5; (189)+0.04+2.9; (644) -0.02 +0.4; (666) + 0.01 -0.7 
IX.(119) + 0.U +0.5;. (19l)-0.10-0.4. X.(112)-0.25 — ; (190)+0.25 0.0 
XL(ill)-0.06+0.3; (678)+0.07-0 2. XII. (117) +0.26 -1.2; (118) ^0.23 -0.1 
(U9)-0.14[-6.4]; (191)+0.10+12. XIII. (661)+0.06 +0.9; (70ö)+0.13- 1.9; 
(785) -0.19 + 1.0. XIV. (677) +0.07 +0.9; (785) - 06 - 0.8. 
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AR. 1850 



Präcession 
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Declination 
1850 
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1850 



Bemerkungen 



3514 

3515 

3516 

3517 

3518 

3519 

3520* 

3521 

3522 

3523 

3524 

3525 

3526 

3527 

3528 

3529* 

3530 



h 
18 



8 

9 

8 9 

9.10 

9. 101 18 

18 



18 

18 
18 



10 
9 



9.10 
8 

9.10 
8 
8.9 
9 
9 
9 
9 
7 



18 

118 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 



35 58.51 

36 3.28 
36 5.65 
36 10 02 
36 12.36 
36 18.13 
36 20.85 
36 21.03 
36 24.06 
36 29.76 
36 29.86 
36 30 12 
36 31 72 
36 32.05 
36 34.85 
36 35.13 
36 39.92 



tt 



+ 2.986 
3.000 
2864 
2.964 
2.912 
2.928 
2.943 
2.943 
2.941 
2.920 
2.997 
2923 
2.966 
3.001 
2.911 
2 998 
2.874 



tt 



+ 3 38 36.9 

3 3 27.1 
8 53 44.4 

4 35 27.9 
6 50 20 2 
6 10 9.4 

5 30 17.4 
5 29 55.8 

5 36 32.9 

6 80 18.3 

3 11 55.5 
6 22 59.1 

4 30 48 6 
3 2 25.3 
6 54 23.1 
3 10 3.7 
8 28 46.9 



tt 



+ 3.135 
3.142 
3.145 
3.151 
3.154 
J.169 
3.166 
3.167 
3.172 
3.180 
3.180 
3.180 
3.183 
3.183 
3.187 
3.188 
3.194 



I. 

(106.) 

IL 

III. 

IV, 

(252.) 

V. B. 

VL 

VIL B. 

VIH. 

IX. 

X. 

XI. 

(103.) 
XU. B. 
XIIL 
XIV. LI. 8. 



L (104)4-0.02 + 1.7; (I07)+0.H -0.9; (108) -0.08 4- 2.8; (U0)-0.14-1.7 
(607) - 0.13 - 1.9-, (608) 4-007 - 1.0; (645) -0.04+0.3; (646)+021+0.6 
IL (251) -0.21 -2.1; (253) - 014+0.5; (6ö7) + 0.08-0.1 ; (679)-0.17 + 1.2 
(707) + 0.05 + 0.6 ; (780) + 22 - 04; (I93)-O.04 + 1 ; (1 94) -0.14 0.0 
(246)+0 23-1.3; (797)+0.i 1 + 1.8. III. (646) + 0.1 8 +0.4; (107) -0.09 + 1.4 
11(109) -0.16-3.3; (U0)+0.17 + 6; (188) -0.1 1 + 1.0. IV. (11 7)+ 0.03 -0.5 
(119) +0.06 -1.4; (661)-003 0.0; (677) -0.06 + 1.9 V. (lll)+0.36-l.l 
(112) -0.24-1.1; (116) -0 11 -0.3; (116) - 0.01 + 0.9; (644) - 0.14+ 1.1 
(666) -0.04+0.7; (189) + 0.il+1.6; (190)+0.02-0 3; (678) +0.1 3 [+9.7] 
(703) -0.20-1.1; (786) + 13 0.0. VI. (Ul) + 0.33+0.8; (112) -0.30 + 1.8 
(il5)-0.02-2.7. VII.(189) + 0.16-12; (644) -0.07 + 0.2; (666)+003+2.0 
(703) -0.16 -0.9; (782)+0 .05 + 2.1; (786) [-0.52] -2.3. VIIL(118)+0.07+l.l 
(191)-0.07-1.0. IX. (104) -0.07- 1.0; (lü5)+0 07+1.7; (106) + 0.03 -1.6 
(108)-0 16+-18; (186)+0.12-0.7. X. (H8) + 16+0.6; (191)+0.07-0.3 
(704) -0.07 + 8; (7ö5)+0.08- 1 5; (782) -0.24+0.6. XL (107)+0.Ü4+0.7 
(109) -0.38 -1.5; (110) + 019 - 1.4; (187) + 0.17 + 1.4; (645) -0.07 -2.0 
(646)+0.08+2.8. XIL(U9)-0 15+0 6; (661) +0.1 6-0.6. XIIL (106)-0. 13-3.1 
(104) -0.03 + 0.7; (105)+0.02 + 2.0; (108) +0.04+0.5; (t86)+0.10-0.3. 
XIV. (246)+0.11+0.8; (251) [-0.39] +0.3; (706) 0.00 -1.2; (785) -0. 10 [+6.4] 
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Bemerkungen 



3531 

3532 

3533 

3534 

3535 

353d 

3537 

3538 

3539 

3540 

3541* 

3542 

3543 

3544 

3545 

3546 

3547* 

3648 

3549 

3550 



10 

9 
8.9 

9 
9.16 

9 
10 

8 
10 
10 

9 
10 
10t 

8 

10 

8.9 

8 

9 

9.10 

10 



h 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 



36 4159 

36 47.08 

36 47.38 

36 51 32 

37 7.61 
37 16.74 
97 23.01 
37 23.63 
97 36.52 
37 38.78 
37 38.97 
37 39.31 
37 45.02 
37 49.59 

37 57.17 

38 0.53 
38 6.14 
38 6.80 
38 6.91 
38 7.84 



tt 



+ 2.914 
2.960 
2957 
2.864 
2.958 
2.900 
2873 
2.889 
2912 
2917 
2.909 
2 975 
2.917 
2920 
2.900 
2.866 
2.947 
2.998 
2.913 
2.906 



tt 



+ 6 45 53.4 
4 46 50.2 
4 54 47.5 
8 64 43.1 
4 52 45.4 

7 20 21 5 

8 80 24.8 
7 49 41.1 
6 52 18.3 
6 39 14 7 
6 59 12 7 

4 8 28.8 
6 38 22.1 

6 30 21.8 

7 22 47.2 

8 48 39.3 

5 20 54.7 
3 10 37.7 

6 48 18.3 

7 7 32.4 



p* 



+ 8.197 
3205 
5.205 
3.210 
3 234 
3.247 
3.256 
8.257 
8.275 
3278 
3.278 
3.280 
8.293 
9.294 
8.305 
3.309 
3.318 
3.318 
3.319 
3.320 



(117.) 

I. 

(110.) 

II. 

IIL 

(705.) 

(253.) S. 

IV. B.M.S 

V, 

VI* 

VII. B. & 

(678.) 

VIIL 

IX. B. 



X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

(252.) 
(119.) 



LI. 3. 

Doppelst. 
8. 



I.(188)~0.16-0.1; (646)4-0.17 + 0.1 11.(246)4-0.374-1 1 ; (662)-0 .13-2.4 
(678)-0.i8-0.8; (797) -0.054-2.1. 111.(109)4-0.12-2.8; (i 10) -0 02 4-3.5 
(646) -0.09 -0.6. IV.(192)-0.15 + 1.8; (251) - 0.01 -0.3; (667)4-0.084-0.9 
(677)4-0.094-2.3; (781)4-0.23-3.0; (785) -0.22- 1.8. V. (117) -0.41 + 1.4 
(U9)+0.41-I3. VI.(U8)+0.03-1.1; (252)-0.02 + l.l. VII. (U7)-0.2t-0.9 
(U9)+0 21 + t.O. VIII.(U8)-0.22+1.9;(252)+0.22-18. IX. (118}+0.2 54-0.9 
(l9l) + 0.08-1.4; (252) + 08 -2.8; (661) - 0.09 + 1.1; (666) +0.1 34- 0.5 
(677)+0.01 + 2.8; (704) - 0.12 + 0.9; (705) - 11 -1.4; (782) - 0.17 + 0.1 
(786) -001 0.0. X.(192)+0 27-2.9; (251)-0.27+3.0. XI. (195) 0.00 + 1.1 
(194) -0.03 -2 6; (662) - 02 - 2.9; (707) 0.00-0.4; (784) -0.04 4- 3.1 
(797)+0.09 + 1.8. XII.(lU)+0.11+2.7; (112)- 0.04 -0.7; (U5)+0.26-08 
(U6)-0.24-04j (189) -0.14 + 0.3; (130)0.00-1.2; (644) + 0.04+0.1. 
XIII. (104) -0.04+ 0.1 i (105) +0.05^0.1. 
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3551 
3552 
3553 
3554 
3555 
3556 
3557 
3558 
3559 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566* 
3567 
3568 

13569 
3570 
3571 
3572 



9.10t 
9.10 
10 



h i r# 
18 38 11.37 



18 38 17.64 
18 38 18.47 
18 38 19.58 
9.10118 36 21.41 
10 18 38 28.39 
9. 101 18 38 28.58 
10 16 38 80.22 
9.10 18 38 82.37 
9. 1» 18 36 32.73 
10 18 38 32.75 

8 18 36 34.51 
9. 10 18 36 84.49 

101 18 38 85.94 

9 18 38 46.28 
10 18 38 46.34 

- lfl 18 38 46.90 

9. 10 18 38 48.97 

10 18 38 52.30 

10 18 38 54.80 

9 18 38 55.72 

8 18 38 56.37 



n 



+ 2.946 
2.969 
2.996 
2.879 
2.891 
2.923 
2.866 
2.907 
2.946 
2.924 
2671 
2.877 
2.991 
2.966 
2.958 
2.869 
2.948 
2.924 
2.990 
2.889 
2.955 
2.955 



DeeÜBfttion 
1850 



o i it 
+ 5 25 26.3 

. 4 25 37.0 

3 13 44.1 

8 16 58.7 

7 45 1 

6 21 58 7 

8 47 47.2 

7 4 4.8 

5 23 3.7 

6 21 36.6 

8 35 26.4 
8 20 15.9 

3 27 8.7 

4 32 29.9 

4 52 28.0 
8 42 8.9 

5 18 47.9 

6 22 15.5 

3 26 35.4 

7 50 36.9 

4 59 56.6 
4 59 58.2 
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1850 



it 



+ 3.326 
3.334 
3.836 
3.337 
3339 
3.350 
3.350 
3352 
3.356 
3.856 
3.356 
3.360 
3.360 
3.362 
3.376 
3.376 
3.377 
3.38a 
3.385 
3.388 
3.390 
3.391 



Bemerkungen 



(644.) 

1. B. 

(186.> 

(251.) 

IL 

(1*1.) 

III. B 

IV. 

(644:) 

V. 

(253.) 

VI* B. LI. 

VIL B. 

VIII* 

<109.) 

IX. 

(844.) 

(118.) 

X.-: 

XI. 

XII. B, 

XIII. B.S. 






I.(108)+0.05+0.1;(U0)-0.13-l.i; (187)+0.08+0.6; (188) -0.02+ 2.1, 
(625) - 0.03 + 6 ; (645) - 0.14 + 0.5; (646)- 0.0 i - 1.2; (678) + Q.21 -1.0 
(703) -0.05 -0.5. IL (192) -0.24 4-0.6; (246) +0.25 -0.6. .III. (193) -0.15 -1.4 
(194)+0.02 -0.8; (662) + 0.04 - 2.4; (784)0.00 + 4.6; (797) + 0,10 + 0.2 
rV.(U7)+0.06+0.8{ (119)-0.06-0.8. V. (US) +0.14 0.0 j (19l)-0.14 0.0 
VI. (t94)-0.!2 + 1.5; (251) +0.06 -0.7; (667) -0.12 +0.5 5 (706) -0.02 -0.3; 
(785) +0.1 3 -0.7; (781)+0.t0 0.0. VII. (105)-0.11 + 1.6; (106)+0.12-04; 
(107) [+0.64] +0.8; (585) -0.02 -2.0. VIII. (108) +0.04 + 0.8; (703) -0.04 -0.7, 
IX.(253)+0.23 + 1.3; (662)-0.22- 1.3. X. (106)+0.12 + 1.5; (585) -0.12 -1.5. 
XI. (192) -0.05 +0 9; (246) + 0.05 -0.9. XII.(Ul)-0.07+3.9;(187)+0.08-3.8. 
XIII. (109) + 0.33 + 4.1; (678) + 0.01 - 02 ; (703) -0.14- 2.2; (782) -0.09 0.0; 
(110) 0.00+0.5; (786) -0.09 -1.6. 
Sterareneietaiff. 20 
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3573 
3574 
35/5 
3576 
3577 
3578* 
3579 
3580 
3581 
3582 
3583 
3584* 
3585 
3586 
3587 
3588 
3589 
3590 
3591 



10 18 39 0.75 

9 18 39 11.35 

8.9 18 39 11.54 

8 18 39 12.06 
10 18 39 17.61 

9 18 39 24.49 
9 13 39 33 67 
9 18 39 34.59 

9. 10 18 39 34.76 
10(8 3» 36.94 
10 18 3» 98.74 

' 10 18 39 41.52 

10 18 39 42.35 

10 18 39 42.96 

9 18 39 51.57 

10 18 39 57.03 

8 18 39 58.12 
10 18 40 0.67 

9 18 40 27.52 



t» 



+ 2 91? 
2 958 
2.887 
2 923 
2 986 
4.908 
2.988 
2.906 
2.898 
2915 
2.888 
2.864 
2.921 
2900 
2.867 
2.967 
2917 
2915 
2 986 



tt 



+ 6 *9 51 
4 52 7.5 
7 56 33.9 

6 23 36.7 
3 39 47.6 

7 8 49.9 

3 35 38.3 
7 8 47 
7 28 46.7 
643 21.9 

7 52 41.3 

8 £5 49.3 

6 29 0.6 

7 22 21.9 

8 47 8.6 

4 28 22.2 
6 39 36.7 
6 44 40.2 
3 99 46 7 



+ 3.396 
3.412 
3.412 
3.413 
3.421 
3431 
3.444 
3445 
3.445 
. 3.449 
3.451 
3.456 
3.457 
3.458 
3.470 
3.478 
3.480 
3.483 
3.521 



(252.) S. 

X 
II. 

(118.) 

(108.) 

(419:) 

III. B. 

(6660 

(251.) 

(252.) 

(192.) 

IV. 

V. 

(119.) 

VI. B. S. 

VII. B. 
VIIL B. 
(252.) 
IX. 



I. (109)-0.03+1.0; (U2)-0.02+i0; (114)-0.24-1.8; (188)+ 0.30 0.0. 
II.(192)-0.l9-0.4; (246) - 0.02 -f 2.3 ; (251) - 0.08 - 1.3; (662) - 03 - 1.2 
(704) + 0.05+ 1.6; (705) + 0.03 - 1.8; (785) + 0.13 -2 5; (797)+0.09+3 2 
III. (646) +0.05 +1.0; (105)+0.18-0.6; (106)+0 22-1 3; (108)-0.!6 + 28 
(186) -006+0.1; (585) - 0.01 - 2.7; (645)-023+08 IV. (193) - 0.04 - 6 
(194) + 0.04 + 0.6. V. (M6)-0.16-1.2; (118) + 0.09+3 4; (I9l)+0.14-0.l 
(644) -0.06- 1.9. VI. (193)+0.06+2.0; (194)-0.06 + 1 0; (246)-0.13 + 6 
(253) + 0.05 - 1.9; (667) -0.08+ 1.6; (780) + 0.12 - 1.3; (785) + 0.09 - 0.7 
(797) -0.0 1-1.0. VII. (110)-0.03-Ü.l; (665) + 0.03 -0.4; (678)+0.07 + 06 
(703) -0.07 0. VIIL (115) -0.03 -4.5; (252)+0.13 - 1.4; (677)0.00+1.0 
(705)-0.08-0.5; (781 ) + 0.07 + i.2; (782)- 0.05 + 1 2. IX. (105) -025+2.0 
(108) + 0.09 + 0.8; (186) + 0.29 + 1.8; (585) - 0.11 - 3 7; (645)0.00-09 
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3604 

3605 

3606 

3607 

3608 

3609 
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18 40 36.18 



18 40 41.72 

18 40 44 48 

18 40 49.34 

18 40 48.00 

9|18 40 50.28 

9 18 80 55.99 

9. 10 18 41 . 2 45 

10 18 41 2.88 

18 18 41 6 17 

9. tu 18 41 lt.39 

9 "18 41 26 03 

10 48 41 29.52 

8 18 41 30 54 

10 18 41 37.25 

9. 10 18 41 38.26 

9. 10 18 41 42.54 

9. 10 18 42 0.61 



1850. 



+ 2.9?7 
2.896» 
2.9*1 

1 2.883 
2.967 

: 2.874. 
2.987 

» 2881 

• 2.907 

2.898 

< 2.912 

i 2.885 
2.943 . 
2.891 
2.866 
2.986 
2.948 
2999 
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1850 



MM 



tt 



+ 44 49.8 

7 33 14.3 
6-29*5.4 

8 6 46.0 
8 48 7.9 
8 8t 29.2 

7 57 32.7 

8 1! 2.4 
7 4 21.4 

7 26 51 2 

6 51 46.3 

8 2 12.2 
5 31 49.2 

7 46 23.4 

8 50 5.8 

4 31 35.0 

5 20 28.2 
3 5 45.2 



+ 8 534 
3.549 
3.546 
8.550 
8551 
3654 
3,582 
9.571 
9.572 
3.577 
3.585 
3.605 
3.611 
3.612 
3.621 
3 622 
3.629 
3.655 



Präcession _ 

1850 Bemerkungen 



B. 



BS. 



L 

IL 

III. 

IV. 

(258.) 

V. B. 

VI. BL1.S. 
VIL B. LI. 
(252.) 

VIII. 
VL S. 
I. B. 
(116.) 
XI. LI. 
XIL 

XIII. S. 

XIV. B. 

XV. B. S. 



I.(l06)+0.04+0.3; (107) +0 20+0.1; (108)+0.26 -0.8; (109) + 0.02 -2.3 
(110) -0.12 -0.9; (187) + 0.07 + 2.8; (568) - 18 + 1.4; (607) - 0.09 - 0.6 
(645) -0.14 -0.3; (646) + 0.08 + 1.1; (665) +0.01 - 1.0; (703) - 0.12 — 
IL (246)+0.1ä+2.4j (662)-0.01 - 1.3; (704) - 0.11 +0.5; (705) - 0.04 - 1.7 
III. (H5)-0.0l-07; (116) ~0.1O -1.2; (118) + 0.07 -0.7; (191) + 0.0S- 1.2 
(782) -0.03 -0.6; (786) +0 02 + 4.4. IV. (U9) +0.02 + 1.2; (781) +0.29 + 2.2 
(785) -0.30 -3.5. V. (194) -0.17+ 1.1 ; (251)+0.02-2.8; (253) +0.08 + 1.4 
(785)+0.09+0,3. VL(U9)+0.07+02;(l92)-0.06-0.l. VII. (251) +0.04+0. 9 
(667)-0.09 + 15; (781) + 0.08- 1.8; (785) - <» 04- 2.5; (766) + 0.04[+ 5.4] 
(797)0.00+1.9. VIIL(246)+0.l2 + l.5;(662)-0.12-1.5. IX. (118) 000+1.5 
(644)000-1.5. X.(U9)+0.0i +2 3; (251) 0.00-2.2. XL (U9)+0.04+1.0 
(246) +0.02 + 1.1; (662) -0.09- 2/4; (677) - 0.1 1 - 0.6; (766) + 0.13 +0.6 
(797)-0.01+0.4. XIL(194) + 0.07+1.4;(253)-0.06-1.3. XIIL(I ll)+0.02+3.4 
(678) -0.02 -3.3. XIV. (111) 00 [-8.5]; (U4)-0.08+0.3; (U5) + 0.19-0.8 
(188) + 0.19 + 0.7; (190)-0.l7+04; (703)-0.l5-0.4. XV. (104)+0.02+0.9 
(568) - 0.06 - 1,1; (607) -0.03 +0.3; (645) - 0.04 — ; (665) + 0.12 — 
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18 42 6.28 
18 42 6.62 
18 42 6.90 
18 42 9.35 

• 118 42 15.11 
18 42 32 79 
18 42 34.01 
18 42 40.84 
18 42 48.12 
i0| 18 42 57 09 

l[l8 43 3.70 

18 48 1023 

18 43. 10.83 

18 43 1166 

.91X8 41 14.45 
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1850 
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+ 2.910 
2.971 
2.971 
2.987 
2 949 
2 892 
2.916 
2.979 
2 931 
2.878 
2.892 
2.887 
2.903 
2.9*1 
2.887 
2.879 



DeoliuAtion 
1850 
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+ 6 56 39.7 

4 20 53.8 

4 19 34.8 
3 89 39.1 

5 32 3.7 

7 42 55.4 

6 41 47.5 
3 68 35.1 

6 9 14.9 

8 21 8.1 

7 45 26.1 
7 57 14.1 
7 U 26.0 

6 8 27.3 

7 67 16.1 

8 40 2.5 



Präcession 
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Bemerkungen 




L(iö9)r0.24 + 3.3;(ill) + 0.25-f3.4. II. (109)-0.l7-1.0j(lll)+0.27--0.9 
(569) -D.00 + 1.8. III. (U2)+0 03 + 0.5; (114)+0.03+0.6;(115)+0 30+1.6 
(116) -0 06 -[7.6]; (189) - 0.02 - 4.2; (190) - 0.18 + 0.9; (625) + 0.04 - 0.1 
(644) 0.00+2.3; (678) - 05 + 0.5; (703)- 0.09 - 2.1; (782) + 05 + 0.2 
IV.(119)+0.11 + 0.4; (251)-0.09-1.2; (662) -0 03 + 0.7. V. (U8)+0 11+1.4 
(252) -0.27- 1.8; (644) + 0.06 00; (704) - t2 - 0.2; (705)- 0.05-2 6 
(782) - 0.10-0.7; (786)+Ö 05+1.7; (766)+0.11+2.1. VI. (105) -0.21 +0.9 
(106) + 0.01+0.5; (107) + 0.02 +0 9; (108)+ 24+ 1.4; (187)-0.24+2.0 
(608) + 0.10 -2.3; (110) - 0.12 - 1.5; (586) + 0.22 + 0.5; (645) - 0.14 - 1.1 
(640) +0 06 -0.6; (665) -0.08-2.0. VII. (11 4) -0.07 +0.6; (116) +0.04 -0.4 
(252)- 0.01 -1.1; (625)+0.05 + 0.9. VIII. (l93)-0 12-0.5; (246)+0.22+1.7 
(250-0.01+O.t; (679) -0.07- 1.2. IX. (192) - 0.09-0.6; (246) + 0.07+ 1.2 
(251)-0.02 + 1.6,- (662) + 0.03-2. 5; (797)+0.04+0.1. X. (242)-0.03 + 3.8 
(250-0.06-2.9; (644) + 0.09 +2.2; (667) + 0.06 - 1.0; (704) - 0.09 0.0 
(705) + 0.04-2.4; (785)- 0.03 - 1.3 ; (766) + 0.19 -0.4 ; (798) - 0.05 - 0.4 
(799) -0.11 +2.0. XI. (112)-0.23 + 05; (U4) + 0.04- 1 8; (115) 0.00-1.3 
(189) + 0.22 [-6 .8]; (190) + 0.24 + 0.6; (252) [- 0.74] - 0.2 ; (116)- 0.06 - 1.8 
(189) -0.04+ 1.6; («25) - 0.04 - 0.8; (644)-0.ll -0.7; (678) - 0.06 + 1.1 
(786) + 0.13 +1.9. Xn. (194)-O.02 + 1.9; (679) + 0.02 - 1.8. 
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(665.) 




3628 


9 
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III. 
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18 43 53 11 


2.987 


3 38 41.6 


8.818 


VI. 


B. 


3633 


10 


18 43 56 27 


2.979 


3 69 13.7 


3.822 


(64a) 




13634 
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18 43 56.65 


2.886 


8 0.4 


3.822 


(iia) 


• 


J3635 
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18 43 57.22 


2.986 


3 40 45.3 

* 


3.823 


VII. 


B. 


(3636 


a.9 


18 44 4.11 


2.888 


7 54 34.6 


3,833 


VIII. 




3637 


10 


18 44 15 91 


2.887 


7 56 48.6 


3,850 


IX« 


• 


|3638 


9 


18 44 17 02 


2 969 


4 26 8 6 


3.852 


X. 
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|3639* 


9 


48 44 19.93 


2.959 


4 52 12.1 


3.856 


XI. 




3640 


10 


18 44 22.29 


2.948. 


5 20 19.3 


3.858 


(252.) 




3641 
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18 44 23.41 


2 967 


4 31 36 


3:860 


XII. 




3642 


8 


18 44 23.48 


2910 


6 58 57 8 


3.860 


XIII. 




3643* 


9.10 


18 43 30.27 


2.988 


3 37 29.4 


3.870 


XIV. 


B. 



1.(56») 0.00+0.7; (678)0.00-0.6. II. (193)+0 19-0.7; (194)+0.24 + l 4 
(662) -0.08 -2.4; (679)-0. 15+0.7; (706) -0.18 +0.7. III. (193) -0.05 - 2.4 
(194). 0.01 + 2.5 ; (246)+U07 +0.8 j (662). 0.02 -1.0. IV. (105) +0.01 +0.7 
(106) + 0.05 + 1.6; (108) + 0.02 + 4.3; (109) - 0.16 - 1.5; (HO)- 0.09 -3.4 
(1S6)+0.19~1.9. V. (114)-0.t6-1.2;(569)+0.17+1.3. VI, (105) +0.05+0.6 
(106)4-0.08-1.1; (103)+0.15[-20.5]; (U0)-0.26+0.5. VII. (105) -0.30 -0.1 
(106) +0.24- 1.5; (108) -0.04 +3.7; (109) - 0.13 -2.4; (110) + 0.12 +05 
(186)+0.11-0 4. VIII. (11 9) +0.23 + 2.8; (192) -0.06+ 1.6; (242)+0.03 - 34 
(251)- 0.05 -0 2; (667>+ 0.03 - 0.7 ; (704) - 0.16 - 0.7; (785) -.0.24 - 3.1 
(766) +0.19 + 0.8. (797) + 0.03 -3.2. IX. (242) -0.02-0.3; (667) +0.02 +0,4 
X. (107) - 0.07 +0.3 ; (187) + 0.28 + U* ; (625) - 0.11 - 1.0 ; (645) - 0.00 - 6 
XL(tlt)+0.10£+3\7); (1 12)-0.25+0.6; (246) -0.03 [+8.1]; (665) +0.1 7- 1.4 
(678) -0.05 +0.4; (703) -0.01 -1.3; (786) + 0.10 + 1.7. XII. (107)+0.20+ 1 9 
(625) -0.1 1-0.2; (645^-0.03-0.3; (665) -0.05 - 1.5. XIII. (705) -0.08 -3.3 
(766) + 0.09 + 3.3. XIV. (646) O.OO-t.4; (106)+0.09-3.5; (108)- 0.07+ 1.2 
(U0)-O.02+3.7. 
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3655 
3656 
3657* 
3658 
3659 
3660 
3661 



9.10 

9 

4.10 

:9. 10 

9 

10 

9t 

10 

10 

9 

9 

9 

- 10 

9 

9 

8..I 

8.9 

10 



h 

.18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.18 
.18 
18 
18 
18 
18 



44 35.72 

44 38.18 

44 40.88 

44 41.14 

44 44.78 

44 51 08 

44 54.63 

45 0.93 
45 6.22 
45 8.12 
45 13 04 
45 22.99 
45 33.15 
45 39.46 
45 45.48 
45 45.99 
45 48.48 
45 50.95 



tt 



+ 2.894' 
2924 
2.946 
2.923 
2 971 
2.941 
2.864 

. 2.937 
2.882 
2.987 
2.982 
2915 
2.937. 

. 2.922 
2.978 
2.894 
2.946 
2 922 



o t tt 
4- 7 40 11.1 

fr 23 59.9 

5 24 22 

6 25 26.2 

4 21 12 1 

5 39 56.2 
8 57 55.6 

5 47 26 2 
8 9 -57.7 
3 40 29.1 

3 52 35.6 

6 43 51.4 

5 48 31.6 

6 28 30.8 

4 2 42.6 

7 39 14.9 

5 25 57.4 

6 29 41.2 



+ 3.878 
3.882 
3:885 
\ 3.886 
3.891 
3.900 
3.905 
3.914 
3.922 
3.924 

. 3.931 
8 #46 

. 3.960 
3;970 
3:978 

' 3.979 
3.982 
3.986 



I. 

(191-0 



BS. 



IL 
III. 
IV. 
V. 

VI. B. S. 
(5690 
WVL 
(105.) 
VIIL B.LI. 

IX. B.LI. 
(252.) 

X. LI. 

XI. B. 

XII. LI. S. 
(666) 
XIII. 



1.(1 19)- 0.23 [+19.7[;(192)-0 13+2D; (261)+0 37-1.9. 11.(1 ll>+0.08-f*).l; 
(112) -0.16 + 0.9; (115)4-0 32+0.5; (252) - 0.02-1.2; (644)- 0.02 + 2; 
(786)-0.11 0.0; (188) - 0.16 + 0.8; (190) + 0.42 - 0.9; (678) - 0.34 + 0.1. 
III. (U5)+0.03+0.5;(644)-012-0.8f(666)+0.08+0.4. IV. (109) -0.03 -0.3; 
(187) + 0.04 — ; (625)+ 0.02 + 0.5; (703) -0.04 -0.2. V. (252) + 0.10 + 0.7; 
(U4)-0.14-2ö; (569)4-0.05+2.1 VI. (194) - 05 -0 .2 ; (251)+0.08-0 2; 
(253) -0.17 +2.0; (662) + 0.03 - 1.7; (667) + 0.05 + 9; (706) + 0.06- 1.5; 
(797)+0.03 + 1.0. VII. (193)-0.17-1.3; (242)+0 17+1.3. VIIL (646)4-0.06 0.0; 
(108)-0.09-0.l; (109) -0.01 -0.3; (110)+ 0.10+ 2,4; (607) - 0.05 - 2.O. 
IX.(191)+0.04..1.4; (666)-0 01- 1.5; (766) -0.03+2.9. X. (U5)+0.22-0 2; 
(644) -0.05 -1.7; (191) - 0.17 + 1.8. XL (109)-0.09 + 0.9 ; (U0)~ 0.01 - 1.3> 
(645)-0.05-22; (646) + 0.08 + l 1 ; (665)+0.08+1.5. XII. (11 9) +0.11 +0.7; 
(192)-0.01+1.6; (24H) + 0.02 + 1.4; (704) - 0.05 + 0.6 ; (705) + 0.01- 1.8; 
(781) + 0.13-0.8; (785) -0.22-1.7; (799) 0.00+0.2. XIII. (115) +0.10+2.3; 
(644) - 0.09 - 2 2. 
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1 



18 45 5094 
18 45 51.63 
\H 45 53.81 
18 45 54.21 
18 40 3.82 
18 46 17.55 
18 46 17 42 
18 46 19.12 
1£ 46 19 35 
18 46 19.94 

18 46 ta.is> 

18 46 27.26 
18 46 37.03 
18 46 38.20 
18 46 4a 07 
1 18 46 49,29 
18 46 51.46 
18 46 57.07 
18 46 57.25 
9. lof 18 46 58 83 



n 






+ 2.874 
2 893 
2.997 
2.997 
2.938 
2.932 
2.872 
2.949 

i .2.997 
2.872 
2.942 
2.901 

. 2.918 
.2.937 
2 902 
2931 
2868 
2.899 
2.899 
2983 



H 



+ 8 32 41.1 

7 42 25 6 
3 12 20.8 
3 12 30.5 

5 47 31.3 

6 1 59.6 

8 36 41.6 
5 17 6.7 
3 12 35.9 
8 37 49 5 

5 35 51 2 

7 23 44.8 

6 40 9.1 

5 49 57.4 

7 22 6.5 

6 5 47 

8 46 42.7 

7 52 19.6 
7 28 6.3 
3 47 41.1 



t* 



+ 3.986 
3987 
3.99a 
3.990 
4.004 
4.024 
4.024 
4.026 
4.026 
4028 
4.032 
4 038 
4 052 

4.054 
4.069 
4069 
4.073 
4.081 
4.081 
4083 



I. 
IL 



Ll.S 



III. 1 Doppelst. 

IV. J *". 

V. 

(644.) 
VL 
VII. 
VIII. B. 

(242.) DoppfcUt. 

IX. 

(119.) 

X. B. 

XL B. 

(119.) 

(644.) 

(246.) S. 

(251.) B. 

(119.) 

(HO.) 



I. (193) -017+0.8; (242) + 0.18- 1.8; (246)-0.08-0 2; (662) -0.06- 1.8; 
(7O7)+0.04 + 1.3; (785)4-0.08+- 1.9. IL (U9)-0 02+2.3 ; (192)-0.14 + 1.7; 
(246) +0.30+ 1.7; (704) - 0.07 + 0.4; (705)0.00-1.0; (781) +0.14 - 4.Ö ; 
(785)+0 11-4.3; (798)- 0.10 + 4.1 ; (799)- 0.19 0.0. III. (105) + 0.11 +1 1 ; 
(568) -0.10 -10. IV. (568)-0.23-0.9; (586) + 0.21+3.2; (608) + 02 -2.4. 
V. (U2)-032 + 2.8; (U4)+0.06+0 2; (181») +0.24 [+6 3]; (190)-0.01 -2 6 ; 
(569) -0.06 -0 4; (786)+0.07+0.7. VI. (193) + 0.02 + 3; (242) -0 01 -0.3. 

VII. (U1J+0.12+30; (625) +002-3.0; (646) +0.04 + 0.7; (678)-0 17-0.8. 

VIII. <l08)-0.13+30; (188)+0.16-1.2; (665)- 0.04-1. 9. IX. (188)+0.42+0.1 J 
(625)-0.13+0.3; (703) - 0.2!* -0 3. X. (191) - 0.08 + 0.8; (666) + 0.08-0.7. 
XL (114)+0 07 + 1.8 ;(U5) + 10-2.6; (252) +0.04 +1.1 ; (190)+0.2 1+1.1; 
(569) -0.10+1.6; (625) -0.13 + 0.9; (678) - 0.10+ 0.5; (703) - 0.10 - 2.7i 
(T86)+0.01-1.4. 
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18 47 15.75 


2.995 


3 17 5.7 


4.107 


V. B. LI. 


3688 


9.10 


18 47 16.24 


2.883 


7 49 11.2 


4.107 
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9. 10 


18 47 29.66 
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7 54 49.4 
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VII. 
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18 47 32.51 
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18 47 36 44 


2.939 


5 45 12.8 
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10 


18 47 40.01 


2.869 


8 45 11.5 


4.t42 


(258.) 


3693 


to 


18 47 43.18 


2.879 


8 19 1.3 
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9.10 


18 47 45.42 


2.9S8 


3 35 9.7 


4.149 
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x. 1 


3695 


10 


18 47 50.92 
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6 55 4.8 


4.157 


(191.) S. 


3696 


9.10 


18 47 55.46 


2.951 


5 13 12.5 
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XI. 
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9.10 


18 48 2.36 


2.879 


8 26 48 
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XII. 
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10 
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8 23 11.1 
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18 48 7.99 


2.973 


4 14 56.4 
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xm. Li. 



I. (189) [-2.32] [+19.3]; (252) [-1 37]+2.8; (569)-0.Öl-0.6; (625)+0.O6-O 5 
(644)+0.01-0.2 ; (678) -0.07 4- 1.0; (703)4-0.02-2.6. II. (114)4-0.01 - 1.1 
(115) 0.004-1.2. III. (194)-0.104-1.0; (251)+0 07-1.0; (662) -0.01 -1.9 
(667)4-0.03 4-0 5; (797)0.004-1.4. IV. (252) -0.25 -0.4; (666)+ 0.17 4- 1.6 
(704) + 0.07+16. V. (106)-0.29-0.3; (607)-0.14 - 0.7 ; (608)+0.10+0.4 
(645)+0.04+0.7; (646) + 0.01 -1.1 ; (665) -0.02+0.1 ; (104) + 0,03 + l 
(106)+0.27-0.2; (107) -0.07+1.0; (186)+0.24+0.8; (588) [+0.57] [-3.9] 
(568) - 0.12 - 1.7. VI. (705) - 0.02 0; (781) +0 07 - 3.1; (785) 0.00 +0.1 
(?97)-0 03+3.2. VII. (78l)+0.08-l.l; (797)-0.07+l.l. VIII. (192)-0.364-0.6 
(705)+0 37-0.5. IX. (194)+0.10+1.3; (242) -0.11 +0.6; (568) - 0.04 0.0 
(253)+0.05-0 2; (662)- 0.02-2.5; (667) ~ 0.02+0.9. X. (110) +0.11 -2.8 
j[66o) -0.07 +2.8. XI. (112) 0.00-0.3; (144) + 0.14 - 11; (569)-0.13 + 1.3 
XII. (194)+0.13+0.7; (242)0.00+1.1; (253)4-0.06+1.3; (662) -0.13 -3.2 
(667) -0.04 0.0. XIII. (107)-0.10 0.0; (108)+0.02+1.6; (109) 0.00-0.4 
(111) + 0.25 -0.7; (188) -0.07 + 1.1; (625)-0.12+i.O; (703)+ 0.01 -2.3. 
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3716 I 7l J3 48 47.33 j 2.679 | 4 40.9 1 4.238 I XIV. J U.&. 

I. (1 15) +0.01 +0.8; (292)0.00 + 1.0; (644)+0.04-0.4; (666)+0.07-i.3; 
(704)-0.96-0.1; (732)-0.03+0.2. II. (187) +0.30 -2.8; (607)-O.I6+«.9; 
(608) -0 05 -0.3; (646) - 0.09 + 2.1. III.(108)+0.04-1.9; (587)-003+1.9. 
IV.(104)+0.10+0.3; (10ö)+0.27 + 0.2; (10Ö) + 0.16-0.2; (186)- 0.09 -0.3; 
(248)- 0.51 [+8.9]. V.(104)-0.I3- 1.0; (105) -0.01 +4.1; (106) +0.13 +3.0. 
VI.(111)+0.1l + 1.7; (625)- 0.03 -2.8; (678)+ 0.03 +1.4; (786) -0.09-0.3. 
VII. (i 10) -0.12 [-8.1]; (568)-0.03-1.5; (6461+0.02 + 1.6; (665)+0.14 -0.2. 
VIII.(ll7)-O.19-i.0;(246)+O.0(+01;(644)+0.07+O8;(19l) 0.00[+33.3]-; 
(704) -0.03+0.9; (705) + 0.07 -2 3; (798J-0.08 + 0.1 ; (79B)+0.17+1.3 

■0.16-1.7; (193) -0.15-0.9; (194J+0.20 0.0; (251)+0.16 0.0; 

13+1.1; (706)-0.20-0.5; (785)+0.05+0.8; (797)+O.Ol+0.9; 

18—. X.(U5) + 0.15 +2.3; (190)-0.04-0.5; (666)-0.10- 1.8. 

t-O.03-1.3; (191) -0.04 + 1.6; (644)-ö.04-0.7; (704)-003+0.3; 

.10-1.9; (798) -0.05 +2.0; (799) +0.02 +0.3. XII.(tl9)-0.O9-0.5; 

09+0.5. XII1.(107)-0.02-1.2; (108)+0.12-0.4; (109)-0.03+2.0; 

18 + 1.7;' (607) - 0.03 - i.4; (608)+O,14-0.6; (646) +0.07+0.8; 

10-O.J; (llO)-0.07-1.2. XIV.(t07)+0.29-0B; (108) - 0.02 + 0.2; 

.10-0.7; (H0)-0.28 + 0.8; (607)-0.08-l.l; (608) +0.04 +0.7 
|(64fl)-0.Ü7 + U; (065)+0.02 0.0. 
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3720 
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3723 
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3726 
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3728 
3729 
3730?* 
3«31* 
3732 
3733 
3734* 
3735 
3730 



7.8 
10i 

8.9 
10 



10 18 49 8.13 



8 
9.10 

10 
9 

10 
8 

10 

10 
9.10 
8 
9 
9 
9 
9 

10 



18 48 56.9t 
18 48 59.68 
18 49 9.69 
18 49 7.06 



99 



18 49 10.55 
18 49 14.09 
18 49 25.20 
18 49 25.35 
18 49 26.34 
18 49 27.94 
18 49 31.53 
18 49 46.01 
18 49 45.09 
18 49 51.99 
18 49 59.19 
18 50 0.32 
18 50 7.09 
18 50 14.66 
18 50 16.44 



-}- 2.893 
2.864 
2.975 
2 «79 
2 050 
2.977 
2.864 
2.947 
2.990 
2.887 
2 968 
2.882 
2938 
2977 
2.937 
2.935 
2.922 
2.915 
2.991 
2951 



'99 



+ 7 44 4345 
8 58 18.3 

4 11 52.0 
8 19 19.5 

5 14 63.4 

4 4 39.3 
8 58 15.7 

5 22 37.2 

3 32 14 6 

7 69 50.4 

4 29 33.4 

8 13 6.7 

5 46 34.2 

4 6 40.4 

5 49 43.9 

5 54 54.7 

6 30 22.5 
6 47 6.6 
3 30 22.8 
5 14 52 2 



4- 4.260 
4.25* 
4.261 
4.266 
4.267 
4.271 
4.276 
4.279 
4.279 
4.294 
4.296 
4.301 
4,321 
4.321 
4.331 
4.341 
4.342 
4.352 
4.363 
4.365 



1 



I. 8. 
(194.) 
II. 
(242.) 

hm. 

IV. B. 

(67t.) 
V. 
VL 
TIL 

vra. 

(193.) 
(188.) 
IX. B. 

X. s. 

(116.) Doppelit 

(117.) B. 
XI. S. 
(105.) 
(187.) 






I. (662) + 0.05 +0.2 ; (667) 0.00+3 6; (781)+ 0.04- 1.4; (785)^0.21-2.4 
(797)+0.10 [- 9.5]. II. (188) + 0.03+1.0; (678) -0.03 +0.5; (703)+0.0l-1.6 
IIL(112)-0.03+0.8; (569) +0.03 -0.8. IV.(l06)+0.12 + 2 7;(107)-0.25+0.2 
(108) -0.05 -0.5; (109) -0 03 0.0; (110) + 0.09 + 0.4; (ö87)+0.12-0.9 
(607) -0.09- 1.1; (608) + 0.11 -1.3; (646) +0.03 +1.1 ; (665)+0.10-0.8 
(703)-0.11 — . V. (252) -0.30 +0.6; (569)+0.31 -0.5. VL (104) +0.05 + 1.9 
(568) -0.05 -1.8. Vn.(U9)-0.04+3.0;(l22)+0.05-3.0. VIII.(i21)+0.23-0.6 
(678) -0.23 +0.6. IX. (107)+0.4O+0.7 ; (HO) -0.03 + 3.8; (587) -0.06 -3.0 
(646) -0.18 -0.3; (665)- 0.06 - 1.2; (703) - 0.09 — . X.( 114) [-0.4 9) + 0.6 
(115) + 0.19 -0.5; (U6) + 0.02-1.8; (625) - 0.06 - 1.8; (644) +0.07 +12 
(666) + 0.05 - 0.3 ; (782) - 0.07 + 0.5 ; (785) - 0.09 + 2.1; (798)-0.U 0.0 
XL (11 7) -0.09 + 1.4; (118)+0.05+0.9; (191)-0.26+1.0; (705)+0.01+0.1 
(781)+0.19-2.2; (785) + 0.08 -1.0." 



16$ 



u 

9 

s 






AR. 1850 



Pr&cesBioa 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



3737 

3738 

3739* 

3740 

3741 

3742 

3743* 

3744* 

3745. 

3746 

3747* 

3748 

3749 

3750 

3751 

3752 

3753 



9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9.10 

IV 

9.10 

.9 

9 

9 

91 

10 

9 



18 50 16.45 
18 50 16.84 
18 50 20.96 
18 50 24.03 
18 50 27.01 
18 50 33.32 
18 50 36.37 
18 50 41.24 
18 50 43.88 
18 50 44.29 
18 50 48 94 
18 50 51.62 
18 99 58.38 
18 51 1.92 
18 51 1.89 
18 51 8.06 
18 5t 8.86 



tt 



99 



+ 2.988 
2.961 
2.877 
2.939 
2.686 
2.936 
2.989 
2.939 
2.988 
2.880 
2.918 
2 988 
2.892 
2.906 
2.967 
2944 
2.932 



+ 3 34 53.3 

4 47 18.3 
8 26 7.8 

5 44 45.8 
8 3 52.9 
5 54 56.4 
5 44 50.3 
5 45 94.9 

5 47 41.8 
8 22 26.2 

6 38 30.2 

3 34 59.1 

7 47 27.1 
7 12 20.7 

4 57 47.4 

5 32 22.0 

6 2 48.9 



+ 4.365 
4.366 
4.371 
4.376 
4.380 
4.389 
4.394 
4.401 
4.405 
4,405 
4.411 
4.415 
4.425 
4.430 
4430 
4 431 
4.432 



B. 



I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

(189.) 

VII. 

VIII. 

DL 

X. S. 

XI. B. 
(119.) 8. 
XII. 
XUL 
XIV. 
XV. B. 



I.(104)+0.07+0.6;(iÖ5)+0.10-O.2;(106)+0.04-0.5;(107)+0.15+0.9 
(10*) -0.06 4- 2.1; (186) -0.46- 0.9 j (568) - 0.02 - 0.8 ; (608) + 0.J8 -1.3 
IL (111)4-0.184-0.55 (56») -0 18 -0.5. \U. (193) -0.49 -1.7; (194) -O.Öl +0.2 
(242)4*0,49+1.4. IVr(252)-0.10-15; (625)-0.04- 1.7; (644)4-0.154-3.2 
V.(U9)+0.01+2 0; (122) 0.00-2.0. VL (11 4) -0.07 -0.6; (666)4-0.07 4-0.6 
VILO 15) -0.1 5 [4-2421; (190) -0.04 [+14.3]; (252)4-0.28[+19 6]; (625)-0.05 0.0 
(644) 4- 0.04 0.0. VIIL (115) - 0.19 - 3.6; (252) - 0.334-3.7; (644)+ 0.51 — 
IX.(*93)-0.19-L1; (194)+0 19+1.5; (662)4-0.05-0.5; (667)-0.04 0.0 
X. (19l)'0l0-0.3; (117)- O.Ol 4-0.1; (U8)+0.12+0.1. XL(104)-0.03+1.2 
(105)-0,26+2.l; (l06) + 0.t7 - 0.1 ; (107)+0.i8+i.5; (l08)-0.13+0.6 
(HO) + 0.13 [-10.2]; (568)- 0.42- 1.7; (607)+0.10-1.2; (608)+ 0.29 +2.5 
XIL(122)-O.ll-O.2;(192)-O09+l,2;(785)4-O.19-l.t. XIII. (188)4-0.05+1.3 
(569)-0.0&-0 4; (665) - O.Ol -0.8. XIV. (625) +0 02+0.7; (703)-0.01 -0.6 
XV. (114) -0.08+ 1.4; (116)+0.10-1.7; (189)-0.13+- 1.0; (644) -0.07 -0.8 
(666) +0.21 -1.1; (782)+0.09-Ü.2; (786) +0.07 +0.5; (798)-0.15+2.2 
(799) -0.08 -1.6. 
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1 



psoas 
u 

9 



O 
OQ 
OD 

I 



AR. 1850 



Pr&seesion 
1850 



Destination 
1860 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



3754 
3755 
3756 
3757 
3758 
3759 
3760 
3761 
3762 
3763 
3764 
3765 
3766 
3767 
3768 
3769 
3770 
3771 



8 
91 



lOl 
10 
9 
9 
9 
ft 
I 



10 



h i n 
18 5t 8.23 



ii 



18 51 16.55 
18 51 25.28 
18 51 26.29 
1 18 5t 27.88 
18 51 27.82 
18 51 29.45 
(8 51 32.27 
18 51 37.97 
10) 18 51 42.51 

8 18 51 47.03 
9. 10 48 51 47.22 

9 18 51 50.24 
9.1*118 51 51.11 

J0 18 51 56.00 

.9 18 52 2 35 

d 18 dft 8.59 



18 52 12.35 



4- 2.879 
2.882 
2 930 
2.893 
2.935 
2.995 
2.995 
2.908 
2.997 
2951 
2.909 

. 2.899 
2.9*9. 
2.876 

* 2.983 ; 
2.95fr 
2.94fr' 
2.943 



o I II 

+ 8 20 26.4 
8 13 46.0 
5 1 20.0 
7 48 46.5 

5 5fr 22.2 
3 18 3.0 
3 18 24.3 
7 6 58.5 

3 13 41.7 
fr 18 42.1 
7 3 .40.1 
7^31 48.7 

4 53 83.5 

6 80 «2.0 
3.50 2.3 
5. 8 0.6 

5 81 14.5 
5 36 4.8 



+ 4.438 
4.450 
4.462 

44ie 

4466 
4.466 
4.469 

. 4.472 
4481 
4.486 
4498 

, 4*498 
449? 
4.490 
4.505 
4.514 
4.510 
4.528 



I. 

IL 

IIL 

(ita) 

IV. B. 
Vi B. 
VL B. 

(lia) 

VII* B. 

(7oa.) 

VIII. B. 

ix> b. 

X. 

XI. 

(587.) 
XIL B. 
(116.) 
(252.) B. 



B. S. R. 
B. 



I 



.f 



I. (193)-0.19-1.8; (194)4lö.09 + 1.9; (242) -0.17- 0.6; (246)4-0.30+1.0 
(251) - Q21 -0.6; (662) + 0.03 - 0.1 ; (677) 0.00 + 1.2; (706) -0.02 + 0.0 
(781)+0.2O-1.3. n. 0&4Ö)+O 18 - Q,2; (251) - 0.3 3+ 0*4 ; (682)+0.09- t.O 
(667)4-0.13 + 1.4; (705)+0.t2 -0.7; (785) -0.25 -1.3; (242) +0.084-2.5 
III. (1 12) -0.05 + 1,6; (569) -0 06+0.4* (665) +0.10-1.9. IV.(114)-0.12+0.6 
(115) + 0.06 + 1.8; (644) -0.09 -1.4; (666)+0.15-O.*. V. (107)+0.034-2.5 
(108) - 0.08 0.0 ; (568) + 0.09-2.5; (645) -0.04 +0.2. VI. (I08)+0.10-0i 
(568) -0.09 -0.8; (645) 0.00 + 1.0. VII. (104) - 0.01-1.1 ; (105) -0.06+3.1 
(106)-Ö.04-1.1; (568) - 0.09 -0 t; (608) +0.2 1-0.7, VIII. (117)- 0.131+ 1.8 
(118) -0.06+2.0;, (067)-Ö.O5 — ; (705)+ 0.07 -1.0; (781) +0.11 [-10.2] 
(785)+0.15-4.2; (798) -0.07 +1.8. K. (II 9) + 0.28 -4.6; (122)+0.14+1.0 
(251)-0.42+3.0. X. (112)- 0.12 +0.2 ;(625)+0.12-Ö.l. XI. (194) -0.16 +1.0 
(797)+0.17-1.0. XII.(110)+0.08-2.4; (til)+0.05-2.9; : (569) -0.08 +0.9 
(625) - 0.05 - 0.8 ; (646) 0.00+1.4; (665)+0.11+0 2; (703) -0.08 -1.4; 
(782) -0.08 + 1.2; (786) +0.09 +3.5. 
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1 & 

11 

1 3 
1 Ä 


9 

00 
OB 

*o 


AR. 1850 


Präcession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


13772 


9.10 


b 9 99 

18 52 12.47 


+ 2.905 


O 9 ' 9t 

+ 7 15 7.3 


+- 4.528 


I. 


13773 


9. 10. 


18 52 13.89 


2,942 


5 39 30.0 


4.531 


II. 


13774 


9.10 


18 52 28.37 


2.876 


8 30 48.7 


4.551 


(797.) 


3775* 


8 


18 52 31.18 


2.935 


5 57 15.3 


4.555 


III. B. S. 


3776 


8 


18 52 33.43 


2.970 


4 24 30 2 


4.558 


tv. 


3777* 


8.9 


18 52 36.18 


3.000 


3 6 57.1 


4.563 


V. B LI. S 


3778 


9.10 


18 52 44.92 


2.984 


3 46 33.5 


4.576 


VI. B. 


3779 


9 


18 52 51.00 


2.890 


7 53 16.8 


4.584 


VII. S. 


i3780 


9 


18 53 1.45 


2.884 


8 10 27.8 


4.599 


vin. 


13781 


40 


18 53 7.41 


2.890 


7 52 30.7 


4 607 


(242.) 


■ 3782 


10 


18 53 9.99 


2.943 


5 35 30.4 


4.611 


(190.) 


13783 


10 


(8 53 17.12 


2.951 


5 15 56.9 


4621 


(116) 


13784 


10 


18 53 20 36 


2.971 


4 23 39.2 


4.626 


IX. 


13785 


J 


18 53 22.30 


2.994 


3 22 21.1 


4.628 


(105.) 


3786 


9.10 


18 59 29 91 


2.880 


8 21 53.5 


4691 


X. S. 


3787 


9 


18 53 28.45 


2.876 


8 90 51.9 


4.637 


(194.) 


3788 


9 


18 53 28.88 


2.984 


3 48 59.0 


4.638 


ia. B 


3789 


9 


18 53 32.85 


2.946 


5 27 34.2 


4.643 


(252.) 



L (Hty 0.0^+^.2; (242)4-O.08'+2.1; (25l)-9 14+0.3; (662)+0 06^2.7 . 
II. (Ul)+0.*6 :— ; (11$) +0.10 4-3.4; (116) -0.15+0.5; (25^+0.18-0.9 
(669) -> 0.24 -1.8; (866)- 0.06-1.0; (786)-0.06-0.2. III. (112) -0.20+0.1 
(114) + 0.15- 0.5} (115) +0.16 + 1.2; (117) -0.02 +0.8; (189) -0.07 +0.5 
(644)+0 07 0.Ö ; (666) + 13 - 0.7 ; (782) - 0.06 - 3.4 ; (798) - 0.04 + 1.6 
(799)- 0.08 + 0.9. IV. (108)-O.19+2.3; (HO) +0.08+0.5; (Ul) + 0.02 + f4 
(!86)+0.35 - 1.7? (187) - 0.23 - 3.6; (646) 0.00 + 0.6 ; (MS) + 0.09 + 0.4 
(703) - 0.08 + 0.5. V. (|04)[-0.57] + 1.0; (105) -0.23 +2.9; (I06)+O.06-0.2 
(10<7)-0.i2[-7.7]; (248) + 0.26 + 1.3; (568) - 0.18 -0 9; (586)+0.13-3.8 
(608)+0.1Q-0.6. VI, (U0)+0.19-0.1; (587) +0.01 -3.3; (645) -0.08+2.1 
(646)-0.1 1+1.4. VII. (122) -0.17 -1.4; (246) -0.04+3.9; (251)-0.03+0 t 
(246)+0.36 0.0; (667) +0.10 +0.3; (705)+ 0.08 -0.4. VIII. (119) -0.10 + 1.5 
(662) +0,04 -2.2; (251) - 0.26 - 1.6. IX. (108) - 0.09 + 2.0; (665) + 0.10-l 4 
(703) -0.02 -0.6. X. (667) -0.03 +0.3; (797)+O.03-0.3. XI. (108) -0.20 + 3.8 
(ÜO)-J-0.20-3.7.: 
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I 



00 



AK. 1850 



Präcession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



3790* 
3791 
3792* 
3793* 
3794 
3795 
3796 
3797* 
3798 
3799 
3800 
3801 
3802 
3803 
3804, 
3805 
380$ 



18 53 33.05 



18 53 33.92 
10 18 53 35.15 
8.9 18 53 43.16 
9 18 53 44.23 
9 18 53 47.90 
< 10 18 53 48.20 
10 18 53 49.64 
9 18 54 2.51 
9 18 54 8 41 
9. 10 18 54 11.98 
. 9 18 54 13.28 
9 18 54 17.35 
10 18 54 22.46 
9 18 54 25.93 
10 18 54 26.72 
9 18 54 26.91 



tt 



+ 2.957 
2 9b 2 
2.951 
2.874 
2.905 
2.932 
2.934 
2.957 
2.979 
2.909. 
2.957 
2.998 
2.866. 
2.930 
2.958 
2.927 
2.965 



t* 



-f. 4 58 37.4 

3 54 1.5 

5 15 48.7 
8 36 20.9 
7 15 11.9 

6 4 50 8 
5 59 48.2 

4 58 1.4 

4 2 57.2 

7 4 18.0 

5 58.3 

3 10 49.4 

8 57 45.9 
6. 9 18.6 

4 57 40.1 

6 17 46.6 
4 37 37.3 



4- 4.644 
4.645 
4.647 
4.658 
4.660 
4.665 
4.665 
4.667 
4.685 
4.694 
4 699 
4.700 
4.707 
4:715 
4.719 
4.720 
4,720 



Bemerkungen 



I. 

IL 

III. 

IV. 

(118.) 

V. 

(252.) 

VI. 

VII. 

VIIL 

IX. 

X. 

XL 

XIL 

xia 

(189.) 
(110.) 



B. 



L (lll)+0.13-1.2; (144)+ 0.04+1.1} (187) +0 04+08; (625)-rQ.07M.l ; 
(703) -0.16+0.5; (786) +0.01 -05. IL (108) -0.09+09 ; : <m)-0.13+2.t; 
(587) +0.08 [-7.3]; (645) + 0.13-l-3; (646) + 0.09-1.1 ;. (flS§) - 006 - 0.4. 
HL (U6) 0.00-0.5; (644) 000+0.5. IV, (122)+0.03+0.4; (24$+°.2 1-1*3; 
(25l)+0.02+0,4; (662) - 0,05 - 1.5; (667) - 0.08 - 0.2; (781) - 0,08 + 1.8; 
(785) 0.00 - 1.1; (797)- 0.06 + 1.5. V. (112) -0.04 -20; (117)-0.0»+2.0; 
(569) + 12 + 0.1. VL(lll)-0.08+0.5; (114) +0.14+0.8; (025) -0.07-1.2. 
VIL (10«)+0.22-2.8; (110)- 0.15-2.6; (248) +0.06+1.*; (646) +0.02 +02; 
(646)-0.1 1+2.2; (66d)-0.0l-0.3. VIIL (118) +0.06 -2.2; (2 46)+ 0.09 + ».9; 
(666)+0.04-0.1; (705)- 0.08- 1.2; (799) -0.09 -0.6, IX. (ltl)+027- 1-4} 
(112)+0.01+a.l; (114) -0.18 + 9; (188) + 0.12-2.0; (569) -0.08+0.2; 
(625)-0 00-l.2; (646) -Q. 13 + 0.8. X. (105) -0.04+3.5; (106) -0.05 + 1.0; 
(586)+ 0.18-4.1; (665) -0.10 -0.4. XL (251)+0.01+03; (253) -0.03 + 1.5*. 
(252)+0 29 + 2.1. XIL(U6)+0.18 + 1Ä; (117)^0.42-10; (191) -0.03 -2.3; 
(679)+0.02-1.9. XIII. (lll) + 0.10-0.1; (112)-0.03+1.7; (114) -0^-0.3; 

1(569) -0.06 -0.5; (625) - 04 - 0.6; (645) + 0.04 - 1.0; (646) - 0.05 - 1.6; 
(678) - 0.03 0.0; (782) +0.08 +2.5 ; (786) +0.07 +0.8. 



tet 



1 



380? 
3880* 
3809 
3810 
3811 
3812 
3813* 
3814* 
3815 
3816* 
3817* 
3818 
3*19* 

J3820 
_382l 
3822 
3823 
3824 
3825 



9 
OB 
00 

S 



AR. 1850 



8.9 

9.10 

8 

9 

10 
8 
9.10 
9 
9 
9 
9 
9.10 
6 

10 

8.91 

10 

9 

8 



h t tt 
18 54 29.12 



18 54 32.94 
1 18 54 32.90 
18 54 35.44 
16 54 39.99 
18 54 40.96 
18 54 56.52 
18 54 58.21 
18 54 58.61 
18 54 58.85 
18 55 0.57 
18 55 2.75 
18 55 8 76 
18 55 11.38 
18 55 23.63 
18 55 23.81 
18 55 29.29 
18 55 30.38 
18 55 32.41 



Prftcession 
1850 



+ 2.865 
1876 
2.897 
2.867 
2.951 
2.910 
2.875 
2.876 
2.919 
2.917 
2.899 
2.952 
2.884 
2.880 
3.002 
2.879 
2.997 
2.954 
2.883 



Declination 
1850 



o t t* 

+ 8 57 49.7 

8 32 12.2 

7 36 17.1 

8 54 38.1 

5 15 45.8 

7 2 17.9 

8 32 62.2 
8 32 30.0 

6 39 45.5 
6 43 50.9 
8 32 28.2 
5 12 45.7 
8 9 39.4 
8 20 40.4 
3 1 34.4 
8 21 54.9 
3 15 46.8 
5 7 46.6 
8 13 3.6 



Präcessiou 
1850 



Bemerkungen 



tt 



+ 4;723 
4728 
4.728 
4.*33 
4.739 
4 749 
4.762 
4.764 
4765 
4.765 
4.767 
477t 
4.779 
4.784 
4.801 
4.801 
4.806 
4.810 
4.813 



I. B.S. 

IL 

III. 

(251.) B. 

(190.) 

IV. 

V. 

VL 

VII. 

VIII. S 
(122.) 

IX. B. 

X. B. LI. 
(194.) 
(105.) 
(194.) 

XI. B 

xii. b. a. 

XIIL B.LI. 






I.(25t)-0.07-15; (707) + 0.08+l 6. II. (122)-0.01 -3.5; (242) -0.07 + 0.7 
(667) -0J)5- 1.7; (785) + 0.02 +0.4; (797)+0.10+4.0 IIL (192) +0.06 -1.4 
(781) + Ü.lO-0.8; (798) -0.16 + 2.2. IV. (H8)-0.14-0.4; (246)+0.l0+3.3 
(644)+0 12-0.7; (666) + 0.1«+ 1.1 ; (781) + 0.U - 1.8; (799) - 0.35 + 1-5 

V. (122)-0.04-1.2; (25l)-0.05-l 0; (667)+0.0l + 1.9; (797)+0.08 + 0.3 

VI. (251) + 0.1i-3.0; (667)- 0.08 -0.9; (679)+0.02 + 2.2; (785)+0.U + 1.0 
(797) -0.15+0.5. VIL(116) 00+1.4; (252) + 0.05 + 0.6 ; (644) -0.03- 1.8 
(666) 0.00-0.3. VIU. (U7)-0.15 + 2.3; (118) -0.03 [+5 6]; (252)+0.l0- 1.0 
(644) 0.00 + 0.4; (666)+ 0.08 - 1.2. IX. (l!2)-0.21+2 9;(645)+ 0.03 + 1.0 
(678)+0.17-3.& X. (H9)+0.08 + l 9; (707) + 02 + 3; (781) + 0.14-2.1 
(7«5)-0.24 0.0. XI. (105)+00t + 1.2; (107)-0.05+l 5; (I08)-0.17 + 1.2 
(ilb)+0.30-2.6; (665)- 0.09 - 1,1. XII. (111) - 0.03-0.8; (U2J+0.08 — 
(187)- 0.29- 1.8 (188) + 0.27 - 0.7 ; (189) + 0.03 - 2.7 ; (569) - 0.07 - 0.7 
(625^1- 0.03-0.4; (645) - 0.08 + 0.2 ; («4Ö)+ 0.08+2.6; (678) r 0.04 -0.9 
(782) +0.03+ 3.2; (786) +0.04 + 15. XIII. (679) -0.08 + 2.1; (781)+0.08-2.Ö 
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Nummer 


© 

OB 
OB 


AR. 1850 


Pr&cesaion 

1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


8826» 


9 


J8 55 35 44 


+ 2.988 


Ott» 

+ 3 37 9,9 


4- 4817 


L B LI 


3827 


9 


18 55 36.66 


2.998 


3 13 11.8 


4.819 


(108.) 


3828» 


9 


18 55 37.73 


2 988 


3 38 30 


4.820 


II. B. 


3829 


9 


18 55 44.70 


2.948 


5 25 46.6 


4.831 


(115) 


3830 


9 


18 55 48.64 


2.917 


6 45 5.7 


4.836 


III. 


3831 


8 


18 56 4.47 


2.939 


5 46 43.9 


4.858 


IV. 


3832 


9 


18 56 7.15 


2.909 


7 5 11 1 


4.862 


V. 


3833 


9 


18 56 7.33 


2.931 


6 7 29.5 


4.862 


VI. 


3834* 


fr 


18 56 14.48 


2.908 


7 8 13.5 


4.873 


VII. 


3835* 


9 


18 56 16.16 


2.883 


8 13 6.6 


4.875 


(246.) 


3836* 


8 


18 56 18.69 


2887 


8 4 41.8 


4.878 


VIII. B.LI. 8. 


3837* 


8 


18 56 21.06 


2.960 


4 51 11.8 


4.8&1 


IX. 


3838 


10 


18 56 27.66 


2.978 


4 6 26.9 


4.890 


(248.) 


3839* 


10 


18 56 29.43 


2.908 


7 8 12.5 


4.894 


(252) 


3840 


9 


18 56 31.39 


2.979 


4 3 3.9 


4 896 


(24«.) 


3841 


8.9 


18 56 32.02 


2876 


8 33 46.5 


4.697 


X. R 


3842 


9 


Iß 56 32.47 


2.891 


7 52 46.6 


4£97 


XL 


:iB43 


9 


18 56 33.17 


2 944 


5 37 42.4 


4.899 


XII. 


3844 


10 


18 56 34.12 


2.930 


6 11 18.9 


4.900 


(116.) 


3845 


8 

.i. 


18 58 40.24 


2.962 


4 46 40.8 


4.909 


(108.) 



I.(106)-0.09 0.0; (109) + 02 + 1.3; (HO)-f-O Ol-f-l.Ö ; (186)-0.02+0.3«. 
(608)4-0.19-0.9; (665)-0.13-2 3. IL (188) + 0.13+0.5; (HO) - 0.12-0.5. 

III. (117)-0 19-0.7; (U8)-008+1.7; (252)+0 21 -0.1 ; (644) + 0.08 -0.7. 

IV. (115) [+0.36] -0.3; (190) [-0.50] -2.0; (625) -0.02 -1.3; (644)+0 06+l.l; 
(666) + 0.07 0.0; (782) + 0.05 -0.9; (798) - 0.13 + 0.9; (799) -0.04+ 2.3. 

V. (118)-0.24 0.0; (252)+0.24+0.1. VI. (116) -0 09 0.0; (117)1-0.09 — . 
VII. (117) +0.16 + 1.0; (U8)+0.07-l.G; (798)-0.24 — . VIII. (192)-0.21+0.5 ; 
(251) -018 -0.9; (667)+0.02 + 1.0 ; (246) +0.09 -0.2; (781)+0.20[-5.6]; 
(785) +0.10 -0.5. IX. (lll)+0.17+0.7; (114) -0.06-0.6; (188) +025+ 0.3; 
(369) -0.19 + 0.3; (645) - 0.03 - 2.1 ; (646) O.00 + 0.2; (678) -0.16 + 1.4 
X. (122) +0.04 -2.0; (667)+0.03 + 1.5; (679) -0.08+0.5. XI. (251)-0.22 0.0; 
(785) + 0.22 + 0.1. XII.(115)-0.07+0.2; (644)-0.04+0.9; (666) +0.08 -0.3; 
(786) +0.02 -0.9. 
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I 



mmtss 



«Mi 



& 

u 



AR. 1850 



Pr&eession 
1850 



9B 



Declination 
1860 



Pr&cession 
1850 



aas 



Bemerkungen 



3846 

3847 

3848* 

3849 

3850 

3851 

3852 

3853 

3854* 

38*5 

385« 

3857 

3858 

3859 

3860 

3861* 

3862 

3863 

3864 

3865 

3866* 

3867 



7 

0. 10 

9.10 

9 

9 

101 

10 

10 



9 

9.10 

9 

8 

9.10 

9 

9 

10 
9 

e 

10 

9.10 

9 



h 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 



56 40.74 
56 42.78 
56 42.74 
56 45.24 
56 46.33 
56 52.97 
56 54.99 
56 56 49 

56 57.28 

57 4.03 
57 14.00 
57 15.37 
57 16 90 
57 17.42 
57 19.54 
57 27.12 
57 28.14 
57 38.79 
57 40.46 
57 41.09 
57 41.90 
57 44.53 



M 



+ 3.000 
2.919 
2.982 
2.957 
2.906 
2.9*3 
2.876 
2.928 
2.965 
2.997 
3.003 
2.991 
2.887 
2.930 
2.984 
2972 
2.911 
2.984 
2.883 
2.934 
2.950 
2.889 



tt 



4-3 6 46.8 

6 37 39.6 

3 52 47.6 

5 1 31.4 

7 14 9.4 

4 45 23 9 

8 32 64.0 

6 16 14.3 
4 39 53.8 

7 11 44.3 
3 16.8 
3 31 22.0 

8 4 38.6 

6 11 32.9 

3 48 32.0 

4 19 25.0 

7 2 12.8 
3 48 55.0 

8 15 18.4 

6 2 25.3 

5 20 8.6 

7 59 47.5 



+ i'910 
4.912 
4912 
4.916 
4.917 
4.927 
4.930 
4.932 
4.933 
4.943 
4.957 
4.959 
4.961 
4.962 
4.965 
4.975 
4.976 
4.884 
4994 
4.995 
4.996 
5.001 



I. B. 

(242.) 

II. 

III. B. 

(118.) 

(114.) 

(242.) 

(116.) 

IV. 

(118.) 

(586.) B. LI. 

(105.) 

V. B. LI. 

VI. 

(107.) 

VII. S 

(252.) 

VIII. 

IX. LI. 
(252.) 

X. S. 
(667.) B. 



I. (186)+0.27+6.1 ; (608) +0.16- 1.8; (645)-0.23 — ; (783) -0.21 + 1.8. 
IL (105)-0.15+0.6; (107) -0.01 +2.2; (110) +0.23 +0.8; (587) -0.03 -4.0 
(665) -0.02+0.6. III. (409)+0.18+3.7; (111)+0.12-1.2; (112)+0.14-0.1 
(187) -0.32 + 3.3; (569) - 0.11 - 4.1; (625) -0.07 - 2.9; (786) + 0.07 + 1.0 
IV. (U4)+0.38-2.2;(248)-0.38+2 3. V. (122)-Ö.i4-1.2; (246) +0.03 +3.5 
(251)+0.!O{+13.0]; (667) + 0.02+0:4; (78 1)-0.0 1-2.6. VI. (U5)+0.15+3.3 
11(116) -0.12 -1.2; (191)-0.04-2.1. VII. (108)-0.14+0.5; (109)-0.16-0.3 
(111) + 0.29 + 0.8; (248)+0.23 + 1.0; (625) -0.16 -1.1 ; (646) - 0.05 - 0.7 
Vin. (105)- (KOI -0.4; (UO)-0.19+1.5; (665) +0.20- 1.0. IX. (122)+0.08-0.3 
(25!) - 0.08 +0.3. X. (11 2) -0.22 +0.1; (188) -0.14+ 1.2; (666) +0.37 -1.3. 



St ennreneichnüi. 



22 



1TO 



s 



o 

CO 
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AR. 1850 



3868 


10 


3869 


8.9 


3870 


9.10 


3871 





3872 


9.10 


3873 


9 


3874* 


9 


3875 


8 


3876 


8 


3877 


7 


3873 


8.9 


3879 


9 


38ft0 


10 


3881 


9 


3882 


. 9 


3883* 


9 


3884 


9 


3885 


10 


3886. 


9 



h 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 



t H 

57 53.48 

57 58.15 

57 58.60 

58 1.84 
58 1.85 
58 364 
58 8.25 
58 16.24 
58 23.97 
58 28 48 
58 28.92 
58 28.94 
58 31.36 
58 35.30 
58 36.35 
58 39.68 
58 42.56 
58 43.30 
58 58.64 



Pr&cession 
1850 



Decünation 
1850 



t» 



+ 2.978 
2.995 
2942 
2,932 
2.936 
2.896 
2876 
2.979 
2.901 
2.9*7 
2.927 
2 980 
2 960 
3.002 
2.991 
3.002 
2.910 
2.956 
2926 



t* 



+ 44 16.9 

3 19 38 

5 40 19.7 

6 . 9 22.1 

5 55 57.3 

7 40 10.6 

8 33 12 3 

4 3 19.6 
7 26 48 4 

6 19 34 9 

6 19 24.3 
4 11.6 

4 53 25.6 
3 2 30.0 
3 30 59.3 
3 2 29 9 

7 5 54.4 

5 3 48.9 

6 25 12.3 



Pr&cession 
1890 



-f 6.013 
5.019 
5.020 
5.025 
5.02* 
5.027 
5.033 
5.045 
5056 
5099 
5.063 
. 5.063 
5.066 
5071 
6J>72 
5.079 
5.082 
5.083 
öl 05 



Bemerkungen 



I. 

U. B 
HL 

(116.) 
IV. B. 
(118;) 
V. 

VI. s. 

VIL B. 

vni.i b. u. 

IX. i DopUt B. 

(105.) 

X. 

XI* B. 

XIL 

(106.) 

XIQ. B. 

(114.) 

XIV. B. 






1.(248) +0.21 -0.1; (665) -0.20 + 2. 11.(645) 0.00-2.5; (783) 000+2.6 
III. (112)+0.04-0.5; (569) -0.09 -0.7; (625) -0.11 -0.3; (666) + 0.09 -0.3 
(786) + 0.17+02; (799)- 0.07+ 1.7. IV. (252) + 015 + 0.3; (569)- 0.12 -0:8 
(666) -0.03 + 5. V. (122)+0 12-0.9; (251) -0 12 + 1.0. VI. (108)-0.04-1.3 
(HO) -0.11 +2.6; (187) -0 11 +2.6; (248) + 0.35 - 0.6; (587) +0.08 [-5.7] 
(646) +0.04 -1.3; (665) -0.05 -2.1; (703)012—. VII. (118) +0.11+0.3 
(251) -0.22 +2.7; (667)-0.10 0.0; (781) + 0.12 - 3.4; (78fr) + 0.09 +0.7 
VIII.(115) 0.00+3.4; (117) +0.10 [-7.6]; (191)-0.09-l 4; (625) +0.01-0.1 
(644) +0.1 6 -0.8; (666) + 0.11 - 1.9; (782) - 0.09 + 1.9; (786) + 0.12 - 1,5 

(798)-0.25 + 1.4; (799) -0.02 -1.2. IX.(116) {-1.2; (117) + 0.47+3.0 

(191) + 0.06 -0.8; (644) - 0.02 - 0.2 ; (666) - 26 - 1.2 ; (786) + O.09 - 1.4 
(799)-0.36-0.6; X. (109)+0.17+0.7; (114)-0.17-0.7. XL (568) -0.17 + 1.2 
(586)+ 0.11-4.4; (783) +0.06 + 3.1. XIL (108) +0.07 +0 9; (645)0.00+0.3 
(646) - 0.Ö7 - 1.2. XIIi: (246) + 0.07 +0.9; (667) 0.00 — ; (705)-Oj06-0.8 
XIV.(ll5)+0.30+0.4; (252) +0.15 -0.5; (644)- 0.14+0.4; (798) -0.29 -0.4 



itt 



3 






3887 
3888 
3889 
3890 
3891 
3892 
3893 
3894 
(3895* 
3896 
3897 
3898 
3899* 
3900 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 



«BfegB 



© 
OB 



»4 



AB. 1850 



9 

9.101 

9 

7.8| 

10 

10 

9 

9 

9.10 

9.10 

8 9 



18 58 



18 59 
18 59 

18 M 
18 59 
18 59 
18 59 
18 69 
18 59 
18 5$ 
18 50 
9f 18 59 
lOf 18 59 
18 59 
18 59 
18 &9 
18 59 
18 5t 
18 59 
18 59 
18 59 



1 91 

9.10 

9.10 



9.10 

9 

7 

9 



58.70 

0.80 

5.34 

5.89 

7.97 

8.98 

11.20 

12.98 

13.00 

15.43 

21.40 

2241 

26.80 

28.75 

29.47 

30.04 

31.23 

32.48 

41.06 

48.60 

49.33 



Prftcession 
1*50 



Declination 
1850 



Pr&cessiou 
1850 



Bemerkungen 



n 



+ 2.942 
2.893 
2.913 
2.913 
2.890 
2.947 
2.968 
21878 
2.933 
2.963 
2.961 
2.001 
2.885 
2.957 
•2.901 
2.926 
2.868 
2.968 
2.876 
2 998 
2.988 



*t 



• 



+ 5 40 19.9 
7 48 35.7 
6 55 44.2 

6 55 39.7 

7 42 32.8 

5 27 43.2 
4 31 35.2 

8 27 48.2 

6 3 24.1 
4 43 59.4 

4 50 13.6 

7 27 51.9 
7 46 37.1 

5 52.8 

7 26 59.3 

6 23 19.6 

8 55 15.4 
4 33 33.9 
8 33 26.0 
3 12 53 2 
3 40 15 



t* 



+ 5,105 
5.108 
5.115 
5.116 
5.118 
6.119 
5.123 
5.126 
5.1*5 
5.128 
5.137 
5138 
5.146 
5.147 
5.148 
5.140 
5.151 
5.153 
5.163 
5.174 
5.175 



(111.) 
(122.) 

L 1 Doppelst. 

IL J *•**- 

III. 

(116.) 

IV. 

(124.) 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. > 

X. B. 
XI. 

XIL B. 
XHI. 
(665.) 
(124.) 
XIV. 
XV. LI. 



I. (669) 0.00 + 1.4; (705)+ 0.01 -1.3. II. (669) -0.12 -0.1; (705) + 0.13 + 0.2. 
IIL (122)+0.03 - 3.0; (192)- 0.02 + 3.0. IV. (107) +0.14+2.3 ; (668)-0. 13 -2.3. 
Y. (112) -0.04 + 2.6; (t!6) -0.08 -2.3; (189) + 0.24+1 5; (569)-0.13-1.7. 

VI. (109) -0.07 -0.3; (111) + 0.12 + 0.1; (188)+0.09-1.4; (678) -0.12+ 1.8. 

VII. <109)- 0.01 -4.2; (ill)+0.O9 + 5.0; (645)0.00-1.3; (678) -0.09 +0.6. 

VIII. (11«) -0.26 -0.5 ; (781>+0.26+0.5. IX. (122)+0.28-1.5; (192)-0.27 + 1.6. 
X, (lll)+0.1t-0.4; (114)+01t+0.9; (187) -0.34 + 2.4; (645) +0.03 -0.1. 
(703) +0.02 -1.6; (782)+0.09-1.0. XL (118) -0.0» -3.6; (246)+0.10 + 3.7. 

[IL (1 15) -0.10+0.9; (U7)+0.22-2.8; (252)+0.15+0.4; (644) -0.30+ 1.3; 
(S66)+0,05+0.3. XIU.(780)+0.15-3.0;(800)-0.14+3.1. XIV.(186)+0.40-0.2 ; 
(6f68)-O.3O[+13.2J;(646)-0.Q9+0.2< XV* (108) +0.03+ 2.4 \ (110)-0.03-2.3. 
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AR. 1860 



Pr&cesuon 
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Dediaatioo 
1650 



wmammwmsam 

Präcession 
1850 



Bemerkungen 



3908 


to 


3909* 


9 


3910 


9 


3911* 


10 


3912 


7.8 


3913 


8.9 


3914 


9 


3915 


9 


3916 


9.10 


3917 


9 


3918 


w 


3919 


.10 


3920* 


7.8 


3921 


9 


3922* 


9 


3923 


9.10 


3924* 


9 


3925 


9.10 


3926 


10 



h 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



59 ,49.70 

59 50 00 

59 51.48 

59 54 20 

59.57.20 

59 57 43 

5* 58.41 

1.81 

184 

«.10 

.0 11.70 

18.68 

,0 21.10 

26.81 

28.02 

36.52 

38.86 

46.24 

48.05 



V 



+ 2 992 
2.903 
2.951 
2 985 
2.958. 

,2.0P& 
2.886. 

.2.891 
2.868 

2.890 
2.872 
2.918 

2.97a 

2.991 
2.884 
2.490 
2 996 
2.960 



tt 



+ 3 28 15.8 

7 25,13.8 
5 18 .36.2 

3 47 36.5 

4 59 26.8 

5 7 27.3 

8 7 29.3 

7 53 45.1 

8 55 ,19.9 

5 55 57.9 

7 57 6.3 
8. 45 32.3 

6 45 .14 3 
4 «0 50.9 
3 32 46.8 

8 13 36.8 
3 34 18.5 

3 17 25.8 

4 53 48.6 



,r 



+ 5.176 



5.176 
5.178 
5.189 
5.18« 
5.188 
5487 

*>m 

5,192 
5483 
5.206 
5.209 
5.220 
£.238 
5.228 
£.242 
5.245 
5.255 
5,258 



I. 

IL 

(116.) 

IIL , 

IV« : 

(Hl.) 

V. B. 

(246.) 
IVL B. 

YU. B. 
IVUU 

IX 

X. LI. 

XL B. 

XU, . 

XIII. 

• 

XIV. 

(568.) 
XV. 



I. (108)+0.10 + 1.0; (646)-0.10- 10. IL (181)+0.19+2.1 ; (677)-0.1B-2.1. 
III. (110) -0.31+0 5 ;(248)+O.30-0.4. IV. (11 4) + 0.1 1-0.4; (l87)+0.11+3.6 
(188) [+1.42] -0.5; (569) - 0.06 - 1.1 ; (645) - 0.09 + 4; (678)0.00-0.7 
(703)- 0.06 + 0.6; (782) -0.02 -1.6 V. (251)+003[+12 1]; (797)- 0.02 0.0 
VI. (124) + 0.16 -1.8; (253)-0.02 + 2.3; (679) -0.02 -0.5; (794)-0.10 — 
VIL (112) -0.07 + 9; (U5)+0.13 + 0.6; (t 8») -0.07-0.2; (252) +0.27 -0.3 
(569)- 0.07- 1.1; (625) -0.08 -1.7; (644) -012 + 1.5. VIII. (122) +0.04+ a.O 
(667)- 03 -3.0. IX.(!24)-0.01-1.5; (253)+0.01 + 1.6. X. (117)-0 11+0.6 
(118) + 0.01 + 2.0; (252) - 0.86 - 3.3 j (666) + 0.03 - 0.7 ; (669) - 0.07 - 1.4 
(781) + 0.26 + 1.5; (786) + 0.16 + 3.4; (798) - 0.15 - 1.3; (799)-004 -0.7 
XI. (248) -0.07 +0.7; (665) +0 07-0.7, XII. (105) +0.02 +0.1 ; (108) -0.2 1+0. 5 
(646)+0.10+1.2; (665)+0.i0-1.8. XIII. (193)-0. II -0.6; (246) +0.26+1.1 
(251) -0.15 -0.6. XlV.(105)+0.07+0.3; (107) -0.06 +3.0; (108) +0.22 -0.4 
(110)-0.27[-11.7]; (646) - 0.04 - l.d; (665) + 0.11 -1.3. XV. (114) -0.12 -0.3 
(569) + 0.13 + 0.3. 
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3927 
3928 
3929* 
3930* 
3931 
3932 
3933 
3934 
3935* 
3936 
3937* 
3938 
3939 
3940 
3941 
3942 
3943* 
3944* 






9 
9 101 19 



19 54 90 



71 

9 

9.10 

9 

9 

8.9 

5.6 

Öl 

9,10 

10 

8.9 

5.6 

9 

9.10 

10 

9 



19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



56.64 

1 2.93 
1 12 05 
1 11.94 
1 13.18 
t 14.86 
1 17.20 
1 1907 
1 32.52 
1 33.11 
1 37.19 
1 37.25 
f 39.18 
1 46.17 
1 48.02 
1 49.05 
1 49.61 



+ 2.953 
2.873 
2.872 
2.960 
2.929 
2.924 
2.869 
2.874 
2.989 
2.895 
2.931 
2.994 
2.995 
2.939 
2.952 
2.955 
2.955 
2.988 



$r 



+ 5 11 59.8 
8 41 21.2 
8 45 9.8 

4 53 9.4 
6 16 29.2 

6 28 1.1 
8 63 59.0 
8 38 10.2 

5 50 29.4 

7 44 14.7 

6 11 48.8 
3 24 23 8 
3 21 13.6 
5 50 28.5 
5 15 48.1 
5 8 33.6 
5 7 26.8 
3 39 0.9 



tt 



+ 5.267 
5.271 
5279 
5292 
5.292 
5.293 
5.296 
5.300 
5.305 
5.321 
5.322 
5.328 
5.328 
5.331 
5.340 
5.343 
5.344 
5.345 



B.LI 



B.g. 



(116.) 

I. 

IL 

IIL 

IV. 

V. 

VI. 

(253.) 

(798.) 

vn. 

VIII. 
IX. 

X. B. 

XI. B. S. 
XII. 

XIII. B. 
XIV. 

XV. B 



11.(124)4-0.11-1.8; (193)+0.11-2.3; (251) -0.25 + 0.8; (253) -0.04 + 2.9 
_(667)+0.06+0.4. IL (124) + 0.16-1.4; (193)+ 0.09-1.4; (25l)-0.22+3.6 
(667) + 0.02 -2.0; (670) - 06 - 0.9; (671) -0.06- 1.5; (781) + 0.l5 + 2.7 
(784) -0.07 +0.9. III. (109) +0.28 + 0.2; (Ui)+0.14 0.0; (U4)-022 + 10 
(488) + 0.02 -0.9; (189) +0.11 - 2.2; (569) - 0.19 + 2.5; (625) - 0.05 
(645) 0.00-0.1; (646) - 0.15 - 0.8. IV. (!18) + 0.18 + 2.4; (703) - 17 - 2.3 
V. (118) -0.18 +0.4; (252) +0.19 -0.4. VI. (123)- 0.13 - 1.3 ; (781) + 0.15 — 
(784)- 0.02 + 1.4 VIL(119)+0.11 + 1.4;(122)-0.11-14 VIIL(118)-0.07+2.4 
(252) + 0.1 4 ~ 2.0; (666) -0.08 -0.5. IX. (106)+ 0.20+ 1.1 ; (568) - 0.18 - 2.2. 
(665) -0.03 +1.1. X.(106) + 0.03+0.4; (108)- 0.02 [-10.6]; (568) - 0.14- 2.6 
(608) + 0.17-1.2; (665) + 0.03 - 1.3; (783) -0.08 +4.8. XL (112) -0 05+0.5 
(115) + 0.17 -0.9; (117) + 0.02 +3.1; (575) -0.04 - 1.0; (644) - 0.02 + 1.9 
(669) - 0.05 00; (782) - 0.04 00; (678) - 0.01-0.5; (786) - 001 + 3.7 
XII. (116)+0 01+0.6; (625) 0.00-0.5. XIIL(114)+0.16+1.3;(U6)+0.09[+9.1] 

1(187) -0.37 +0.2; (625)+ 0.14- 1.4. XIV. (116) 0.00-0.3; (625)+0.01+ 03 
i XV. (105) -0.09 -0.8; (107)+0.15+2.0; (110) -0.12 -0.4; (645) - 0.09 [- 1 1 .3] 
|(783) + 0.13 -0.8 
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h # M 


tt 


O t "tt 


H 


■ 


3945 


9.10 


19 1 51.93 


+- 2.972 


+ 4 21 38.1 


+ 6.349 


I. 1 


3946 


9 


19 1 54.05 


2934 


6 3 14.5 


5.352 


IL B. 1 


3947* 


8.9 


19 2 0.39 


2.938 


5 51 20.5 


5300 


III. B S. 


3948 


10 


19 2 7.68 


2 964 


4 42 28.5 


5.371 


(110.) 


3949* 


9.10 


19 2 9.12 


2.960 


4 64 44 7 


5.373 


IV> S. 


3950 


10 


19 2 9.29 


2.95$ 


5 6 9.9 


5.373 


(114.) 


395t 


10 


19 2 14.29 


2.907 


- 4 35 26.7 


6.330 


(111.) 


3952 


10 


19 2 15.16 


2934 


6 3 1.6 


5.381 


(252.) 


3953 


9 


19 2 1*.31 


2.951 


5 18 59.0 


5.391 


V. 


3954 


8.9 


19 2 23 54 


2.948 


5 26 23.9 


5>393 


VI. 


3955 


40 


19 2 32.18 


2.883 


8 18 6.0 


5.4Q5 


(193.) S. 


3956 


IQ 


'19 2 32.36 


2J959* 


4 57 34.0 


5.4Q5 


VII. I 


3957 


9. 10 


.19 2 35.19 


2 990 


3 35 31.0 


5.409 


VIII. 1 


3956 


. 10 


19 2 37.12 


2.961 


4 48 3.0 


$.412 


(114.) 


3959 


10 


19 2 39.15 


2 99$ 


3 20 17.4 


5.415 


(695.) 


3960 


.10 


19 2 43.57 


2.903 


7 25 29.0 


5.42(1 


(122.) 


3961 


.a 


19 2 43.76 


2.895 


7 44 6.1 


6,421 


(121.) 


3962 


V 


19 3 0.69 


2.879 


8 U 42.2 


5.445 


IX. B. 


3963 


9 


19 3 0.94 


2.934 


6 2 54.3 


5.445 


X. 


3964 


8 


19 3 3.36 


2.999 


3 12 50.5 


5.449 


XI. B. Li. 


I.(lQ9)-0.10+2.8;(Ul)+0.12-2. 


8;(645)-0.03-0.1.II.(2ö2)+O.Ol + 1.9; 


(703) -0.0? -2.3 ; (799)+ 0.06+0,5. 


III. (112) +0.23-0.3;. (115) + 0.19 -1.1; 


(1 17) -0.2t + 1.2 ; (575) -0. 15 + 0.1; 


(644) - 0.07+0.7; (669) + 0.04-1.0; 


(678)-0.01+2.2; (703) -0.13- 1.2; 


; (782) -0.03 -0.5; (786) +0.03 + 0.3; 


(798)+0.l4 +0.1. IV.(189)+0.26[-l 


1.2]; (569) - 0.15 -Ü; (646) -0,12 + Ü. 


V.(tl5)+0 17+0.4; (646) -0.08+ 1.8 


; (786) -0.08-2.3. VI. (666)4-0.05 + 5; 


(678) -0.10 -0.5; (786) + 0.05 0.0. ^ 


WL (109)+0.16+2.8; (114) -0.25-0.6; 


(56Ö)+0.08 -2.1. VIII. ( 105) - 0.07 - 5 


.5; (t0?)-0.0i-3.8; (108) +0.08 +9.3. 


IX.(123) + 0.05-14; (124) U.00+1.C 


>; (246) -0.10 -0.5; (251)-0.20+2.8; 


(667) 


-~ 0.07 -0.7; (193) +0.18 0.0 


; (679) - 0.01 - 0.2; (785) - p.19 - 1.8; 


(797) 


— 0.16+ l 1. X. (112)+0.08H 


r 0.8; (252) -0.08 -0.5; (625)0.00-0.3. 


XL (106)-0 05+0.6; (108)+0 21 -+: 


1.2; (568)-0.15-2.3; (645) -0.01 -0.8; 


(665) 


0.00- 


0.6; (783) +0 


.03+0.9. 
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3965* 

3966 

3967* 

3968 

3969* 

3970 

3971 

3972 
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3974 
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3976 

3977* 

3978 
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3980 

3981 
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AR. 1850 



19 3 

19 3 

19 3 

19 3 



3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 



19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

t9 
19 
19 
19 
19 



tt 

18 78 
24.49 
26.00 
31.60 
32.19 
32.39 
35.80 
38.? 7 
41.43 
42.17 
42.73 
43.65 
48.08 
48 36 
51.44 
55.44 
57.02 



Präcession 
1850. 



Declinatios 
1850 



Präcession 
1850 



it 



+ 2.997 
2.985 
3.003. 
2.958 
. 2.021 
2.93a 
2.955 
2.921. 
2.959 
2.978 
2.958 
2.892 
2 982 
2.872 

. 2 608 
2.991 
3.001 



tt 



+ 317 25.3 
3 47 14.8 

3 59 

5 39.0 

6 37 35.6 
5 50 . 5.8 
5 8 28.1 
ö 37 19.3 

4 56 16.8 

4 6 40 6 

5 1 56 9 

7 52 50.1 
3 56 57.3 

8 47 57.0 
8 67 17.8 
3 33 8.2 
3 6 26.9 



tt 



+ 5.470 
5478 
5,481 
M88 
5.489 

. 5.489 
5.494 
5.498 
5.502 
5 503 
5.504 
5,509 
5.511 
5.512 
5.516 
5.521 
5,524 



Bemerkungen 



I. B. LI. 

(105.) 

II. LI. S. 
III. 

IV. B. 

V. 
(116.). 

VI. 
VIL R. 

(248.) 

vin. r. 

IX. LI. S. 

X. B. 

(124.) 
XL B. S. 

(665.) 
(105.) 



I.(106)-f0.154-0.9; (108)4-0.254-17; (l86)-0.25- 1.1 ; (568) -0.14 -1.5 
(645)4-0.03-0.2; ^665) - 0.02-0.9; (783) -0.05 4- 1.0. IL (104) -001 -1.2 
(105) -0.06 -0.3; (184) -0.06 4- 3.3; (608)4-0.13-1.7. III. (110)- 0.194-2.0 
(111)4-0.2,5-3 2; (188) - 0.034-1 2. IV. (11 8) -0.05 -0.2; (191)- 0.08 -f-0.1 
(666)4-0.09-0.7; (705)4-0.01-10; (799)4-0.01 + 1.7. V. (U7)-0.07+0.6 
(625) - 06 - 0.7 ; (669)4-0.13+0.1. VI. (1 18) -0.03 + 1.8; (l91) + 0.03 -0.9 
(666) + 0.08 -1.4; (705)-0.02 + 1.4; (799) - 0.06 - 1.0. VIL (109)- 0.12-0.6 
(111) — -1.0; (114) +0.09-0.7; (189) + 0.09+0.3; (569^+0.01-1.7 
(575) -0.17 + 0.8; (646) + 0. 04 -0.6; (678) -001+0.5; (703) 0.00-0.9 
(782)+ 0.07+ 3.7. VIII.(109) -0.02 [+5.0] ; (110)+0.08- 0.6; (H4)-0.02+2.3 
(187) + 0.08 + 0.2; (188) + 0.03 + 4; (189) -0 38-1.5; (569) + 0.l7-1.2 
(646)+0.08+1.2; (678J+0.01 + 1.3; (703) -0.05 -0.8; (782)+0.01 - l.l 
IX.(U9) + 0.07-0.6; (122) + Ö.tl - 1.1 ; (667)-0.15+0.8; (670) -0.08+2.4 
(671) -0.13 + 1.0; (781)+0.16-2.2. X„ (107)-+ 0.02 +1.7; (108)+0.02+2.3 
(608) +0.1 1-0.8; (645)-0.l6- 1.6; (783) + 0.02-1.6. XL (123) -0.1 5 -2.0 
(193) + 0.03 -0.5; (797)+0.1 1+2.4. 
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3982 
3983 
3984 
3985 
3986 
3987 
3988 
3989* 
3990 
3991 
3992 
3993 
3994 
3995 
3996 
3997 
3998 
3999 



7.8 

9 

9 

7.8 

9 

8 

9.10 

8.9 

10 

9 

9.10 

9 

9.10 

9.10 

9.10 

10 

9 

9 



h 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



t n 

4 0.81 

4 1.37 

4 11.24 

4 11.58 

4 16.53 

4 26.34 

4 29.88 

4 32.67 

4 38.61 

4 44.38 

4 45.75 

4 48.28 

5 053 
5 0.77 
5 324 
5 8.99 
5 11.25 
5 13.17 



+ 2.884 
2 948 
2.907 
2.896 
2.930 
2.955 
2.931 
2.978 
2.879 
2.997 
2.978 
2.897 
2.978 
2 907 
2.985 
2.869 
2.938 
2.887 



tt 



n 



+ 8 15 19.9 

5 26 54.6 
7 15 52.9 

7 44 6.8 

6 14 42.9 

5 7 56.2 

6 13 36.2 
4 6 36.9 

8 27 45.6 

3 15 45.5 

4 8 53.1 

7 4t 2.0 

4 7 23.9 

7 14 9.2 
3 49 23.7 

8 55 50.9 

5 54 42.0 
8 8 55.3 



+ 5 529 
6.530 
5.544 
5.544 
5.551 
5.565 
5.570 
5.574 
5.582 
5.590 
5.592 
5 596 
5.613 
5.613 
5.616 
5.624 
5.628 
5.630 



I. B. 
IL 

(121.) 
III* LI. 

IV. B. 

V. B. S. 
(180.) 

VI. B. LI. 
VII. 

VIII. 
(106.) B. 
IX. 

X. B. 
(799.) 
(G65.) 
(124.) 

XI. B. 
XII. 



1.(124) -0.05- 0.9; (194) + 0.01 0.0; (246)+0.01 0.0; (667) + 0.10 0.0; 
(670) -0.02 + 1.3; (679)- 0.07+2.3; (706) + 0.04-1.0; (707) -0.12 + 1.7; 
(785)+0.02-1.2; (797)+0.13-2.3. II. (115) +0.04 +4.6; (625) -0.08 -3.1; 
(786)+0.05-1.6. IIL(U9)+O.17+0.5; (122)+0 40-0.5; (192)-0.05+l.7; 
(667) - 0.14 + 1.3; (671) - 0.22-0.5; (781)+0.tt-2.9; (798)-0.25+0.3. 

IV. (H5)-0.38-0.5; (117) + 0.18 + 1.9; (252) + 0.10-0.7; (666)+0.11 -0.6. 

V. (109) -0.06 + 1.7; (110) + 05-0.2; (114)+0.15+0.7; (18?)+0 16+0.7; 
(188) - 0.09 + 0.6; (569)-0.01 -0.9; (625) -0.06+0.1; (669)+0.01 -0.4; 
(678) -0.07 +0.3; (7O3)-0 09 -1.5; (782) -0.02 -0.9. VI. (106) + 0.02 -0.3 ; 
(l07)-0.tl+2.9; (186)+0.17-0.8; (608)+0 03+0.6; (783) -0.10 -2.6. 
VII. (123) -0.04 0.0; (193) + 0.05 — . VIII. (104) +0.09 +1.7; (105) -0.09- 1.6. 
IX. (122) -0.28- 1.9; (192)-0.15+0 4; (246)+0.31+0.4; (667)+0.11 + l.l. 
X.(106)-0.1Ö+0.6; (107) -0 07 + 1.8; (186) +0.36 + 1.6; (608) -0.04 -0.6; 
(783) -0.1 1-3.2. XI.(U2)-0.23 + 1.3;(252)+0.23-12.XII.(ll9)+0.20+1.0; 
(246) -0.25-1.2; (553) + 0.11 + 1.2; (705) -0.07 -0.8; (785) +0.04 +0.1, • 
(797) -0.01 -0.1. 
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4000 
400 1^ 
4002 
4003 
4004* 
4005 
4006* 
4007 
14008* 
' 4009 
4010* 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015* 



8 
9.10 



b 

19 



9 tt 

5 13.96 



19 5 15.73 



I 



8 19 6 16.00 
8.9 19 5 18.04 

9| 19 5 18 24 

9 19 5 20.45 
9.10)19 & 20.76 

9 19 5 23.78 

8. 9 19 5 32.30 

9. 10 19 5 33.56 

8 19 5 42.09 

8. 9 19 5 46 02 

10 19 5 47.30 

10 19 5 51.61 

9.10 19 5 58.21 

8 19 6 6.73 



+ 2.957 
2.920 
2.940 
2.997 
2.962 
2.969 
I 922 
2.982 
2.862 
2.935 
2.965 
2.954 
2.938 
2.927 
2.967 
2.981 



o ' n 
4-5 2 54.1 

6 41 20.1 

5 47 34.8 

3 18 36.4 

4 49 20.3 
4 30 25.2 

6 33 8.2 

3 56 36.5 
8 21 43.8 
6 2 28 3 

4 41 13.9 

5 12 59.3 

5 53 56.1 

6 22 58.0 
4 35 19.5 
4 60.6 



+ 5*632 
5.634 
5.634 
5.637 
5.637 
5.640 
5,641 
6.645 
5.658 
5.659 
5.671 
6.674 
: 6.679 
5.684 
5.693 
5.705 



L 

IL 

HL 

IV. 

V. 

VL 

VIL 



BS. 

S. 
B.S. 



B. 



VIIL B.LLS. 

(252.) 

IX. LI. B. 

(111.) 

X. 

XI. 

XII. 

Xni. B.LI. 



L(U0)-0.0l+2.2; (111)4-0.09-0.8; (114) -0.07 4- 0.6; (187) [-1.80] -5.0 
(569) - 0.01 - 0.8 ; (625) - 0.03 4-1.1; (678) + 0.05 4-07; (703) - 0.05 4- 4.6 
(782) -0.03 -3.1; (786)4-0.084-0 2. 11.(115)4-0.28-2.4; (117)4-0.044-1.0 
(118) -0.08 4-0 5; (191)-0.22+l.l. IIL (112) -0.30 -0.3; (116)+0.22 + l.l 

(252) - 0.02 - 0.9; (666) 4-0.18-0.4; (669) -0.11 -0.8; (786)4-0.094-0.9 
(798)-0.034-0.5. IV. (105)4-0.144- 1.1; (568) -0.14 -1.0. V. (109)4-0.10-0.2 
(110)4-0.024-0.9; (U4)4-0.0r-0.4; (569)-0.t4-2.0; (678)4-0.01 + 1.2 
(703) -0 054-0.5. VI.(108) 0.00-0.5; (645)4-0.01+0.5. VIL (115)4-0.11 -0.2 
(117)4-0.08^-1.5; (118) -0.034-2.6; (191)-0.17-0.9. VIIL (123) -0.21 -0.5 
(193>- 0.09 -(-0.3; (194)4-0.18-0.3; (246)4-0.02-0.9; (251) -0.164-2.3 

(253) - 0.09 4- 2.5 ; (670) -0.02 +1.2; (67l)-0.10-0.4; (679)+0.33- 1.0 
(707)-0.07+0.4; (781)4- 0.12 -2.7; (797)4-0.13-0.9. IX. (109) -0.02-0 a 
(110) -0.0t +2.5; (114)4-0.144-0.1; (189)4-0.034-0 6; (569) -0.08 -2.3 
(625) 4- 0.04 - 0.1 ; (645)-0 10- 1.0; (678) -0 054-1.0; (786)4-0.11 - 1.2 
X.(252)-0.22+1.2; (666)4-0 23-1.2. XL (115)4.0.03-0.5; (118) -0.03 4-0 6 
XII.(108)+0.02 4-2.9; (665) -0.01-2.8. XIIL(t05M>.04+2 1 ; (106)+0. 19+0.7 
(186) -0.01 -3.1; (248)4-0.22-2.8; (261)-0.23 + 1.6 ; (574)- 0.16 4-0.9; 
(608)4-0.15+0.1; (665) +0.01-0.1; (783)-0.13 + 5. 



BtomrendcliniM« 



23 



1 



178 



9 



W 



AR. 1850 



PricessioB 
1850 



Deettnatkm 
1860 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



4016 
114017* 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025* 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030* 
4031* 
4032 
4033 



«.10 

8 

9. 10 

9 

7.8 

9.10 

9.10 

9 10 

10 

7 

8 

10| 

10 

9.10 

* 

9 

10 



h 

19 



t »t- 
6 10.08 



19 6 1158 

19 9 19.74 

19 9 90.65 

19 6 21.14 

19 6 21.72 

19 6 33.32 

19 6 34.48 

19 41.15 

19 6 42.67 

19 6 43.73 

19 6 50.87 

19 6 50.96 

19 6 59.82 

19 6 54.90 

19 7 12 07 

19 7 15.56 



tt 



10 19 7 19.47 



+ 2.946 
2 927 
2.957 
2.96* 
2.953 
2.969 
2 899 
2.966 
2.963 
2.873 
2 907 
2.959 
2.929 
2914 
2.902 
2.981 
2.963 
2.869 



o t t* 
+ 5 32 7.1 

6 24 4.7 
5 3 20.1 
4.44 9.2 

5 16 54 1 
4 3» 56.8 

7 37 49.5 
4 40 12.6 
4 48 9.7 

8 46 52.9 
7 lö 53.4 
4 59 50.9 

6 17 36.2 

6 57 17.2 

7 30 39.7 
4. 9.0 
4 48 59.0 

8 57 47.6 






+ 5.712 
5.7 12 
5.724 
< 5 726 
5.726 
5.727 
5.742 
5.744 
5.754 
5.756 
5.757 
5.767 
5.767 
5.772 
5.773 
5.797 
5.801 
5.807 



L 
II. 

(188.) B. 

UL 

IV. B. 

(108.) 

(122.) 

V. 

(111.) 

VI. B.Li 8 

vn. 

(122.) 

(1150 

VIIL 

IX. 

X. B. 

XL 

(193.) "" 



L(112)-0,07-i.5;(252)+0.08+t.6. II.(U5) + 0.05-0.7; (116) +0.06 + 1.8 
(117)4-0.09-1.4; (118) -0.21 -{-0.6; (191)4-0.08-0.6; (669) 0.00 0.0 
(705) 4J- 0.04 +0.5; (782) -0.09 [-5.8]; (799)-0.06[- 19.5], III, (108) -0.19 +0.7 
(110^+0.21+0^; (11 4) +0.01 +0.7; (l89)+0.14-|-1.3; (569) -0.06 -0.3 
(625) -0.04 + 0.5; (645) -0.19 - 0.3; (665) + 004 -2.3; (678)-004-0.5 
(703) -0.06+2.5; (783) +0.15 -2.2; (786) + 0.08- 1.2. IV. (116) +0.04 + 1.0 
(190) + 0.22 -1.6; (575) -0.15 [-6.5]; (66ö)+0.08-1.8; (782)- 0.18+2.3 
V.(114)+0.04+1.4; (569) -0.03 -1.3; (625)+0.04+0.7; (703) -0.03 -0.6 
VL(193)-0 17-0.5; (194) -0.16 + 2.1; (670)+0.12+0.4; (671)+0.17-2.1 
(707)+0.02 + 3;(784)-0.05+0.1; (797)+0.05-0.3. VII. (U9)+0.04+1.5 
(246)+0.02+0.3; (25l)-0.27 + 1.8; (667)+0.1d+0.4; (669) -0.12+0.5 
(705)-0.1l-2.9; (781)+0.14-2.7; (785)+0.18+1.4. VIIL (118) -0.02 + Ol 
(U9)-0.03 0.0. IX. (118) +0.04+0.3; (12l)-0.10-1.7; (122)'+0.26-1.5 
(192)-0.12 + 2.3; (246)+0.05+0 5; (251)+0.17 + 1 9; (607)+O.O7+O.l 
(785)-0.39-1.6. X. (105) -Q.104-0 8; (106)+0.il-0 8. XL (110)[-0.7l]-0-5 
(114) -0.06 - 1.3; (188) + 0.12+2.8; (569) -0.12 -0.8; (665) +0.08 -0.1 



T# 



WM** 



»4 



d 



JfcfaB 



5 

»4 



AR. 1850 



Pf&eession 
1850 



4034 

4035 

4036 

4037 

4038* 

4039 

4040* 

4041 

4042 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

4048 

4049 

4050 

4051 

4052 

4053* 

4054. 



8 

10 

8 

9 

8 

9.10 

8.9 

10 

10 

10 

101 

10 



19 7 20 Ife 



19 ? 22 52 

19 7 23.65 

19 7 29.34 

19 7 33.94 

19 7 40.91 

19 7 52.72 

19 8 4.36 

19 8 7.07 

19 8 8.10 

19 8 10.59 

19 -8 13.51 

10] 19 8 17.95 

9. 10 19 8 18.08 

9. 104 19 * 21.51 

19 22.45 

19 8 31.99 

19 8 38.82 

19 8 39.46 

19 8 41.27 

19 8 45.62 



n 



9,10 
9 
9 

10 
9 



+ 2.973 
2 991 
2.841 
2.989 
2.895 
2.042 
2.883 
2.938 
2.909 
2.959 
2914 
2.966 
2:880 
2.973 
3.002 
2.965 
2.908 

2.964 
2.951 
2.879 
2.993 



DeelioÄtion 
1850 



MB 



Präcession 
1850 



n 



+ 4 21 50.9 
3 33 22 4 
5 47 37.9 
3 38 4.7 

7 50 23.3 
5 44 29.1 

8 21 45.3 

5 «5 34.3 

7 10 57.8 

3 58 3 

6 «8 24.9 

4 56 29 2 

8 30 34.0 
4 22 24.9 

3 3 25.9 

4 43 39.8 

7 13 49.8 

4 46 2.1 

5 20 12.9 

8 34 16.8 
3 26 23 1 



■B99 



Bemerkungen 



+ 5.808 
5.811 
5.813 
6.821 
6.827 
6.836 
5.863 
5.869 
5.673 
5.874 
5.877 
5.881 
6.868 



I. B. LI. 
(105.) 

II. B. 
(105.) 
IIL B. 
IV. 

V. 
VI* 
(118.) 
(111.) 

vil b. 

(114.) 
(193.) 



61868 (665.) 



5.893 
5.894 
6.907 
5.917 
5.918 
5.921 
5.927 



(104.) 
VIII. 

(118.) 

(112.) 

(116.) 

IX. B. S. 

(107.) 



L (107)+Ö.l 1 +2.3; (108)4-0.15+1 .7 ; (109)+0.08-1.0 ; (186)[+0.65[ [+6.3] 
(187) [-0.34] + 3.0; (2*8) 0.00-3.6; (625) -0.12-0.3; (645) -0.12- 1.2 
(703)-0.U-l,2. IL (U5)-0.13 — ; (U6)-0.01 + 2.3; (li7)+0.21 0.0 
(189) 0.00-0.5; (190) -0.40 -0.3; (252) + 0.27+0.1; (66ö)+0.09+0 7 
(678) -0.08 +0.3; (7&2)-0.03-2.2; (799) +0.03 [+8.3]. III. (119)+ 0.16 + 1.8 
(121) -0.32- 1.6; (123) - 0.25 - 1.1; (192)-0.11 0.0; (246)+0.1 1-0.2 
(25l)-0J23+3.2; (263)+0.2 1-3.5; (667J+0.29+0.8; (670) +0.09 + 2.0 
(671)+0.14-0.1; (78ö)-0;19-3.i; (797)+0.t3 + 1.6. IV. (11 6) +0.27 -0.3 
(U7)+0.13+2.3; (189) — +0.3; (190) [-0.70] + 0.9; (252)^0.17-1.0 
(666) -0.03-0.3.; (*69)-0.22-1.6. V. (121) -0.31 +2.0; (123) + 0.32-1.9 
VI.(416)-0.16 + U;(252) + 0.17-1.0. VII. #63) +0.1 1+0 9; (66Ö)-O.10-QÄ 
VIII.(110)-0.06+0.6;(ll2)+0 10 + 0.2; (569) -0.04 -0.7. IX. (122) -0.1 1-0.5 
(193)-0.11+0.6; (194) +0.03 +0.9; (667)+0.16-0.8; (781J+0.09-2.3 
(797) -0.07 +2.3. 
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. 



4055 

4056 

4057 

4058 

4059 

14060 

4061 

4062 

40*3 

4064 

4065 

4066 

4067* 

4068* 

4069* 

4070* 

4071 



9.10 

9 

9.10 

10 

9. IQ 

6.71 
8.9 

7i 

9 

9.10 

9. IM 

10 

9. 10 

9 

10 



9 



h 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



ft!9 



19 



t H 

8 48.52 
8 52.49 

8 6662 

9 0.38 
9 2.26 
9 5.70 
9 5.63 
9 15.38 
9 20 82 
9 21.07 
9 37.48 
9 38.62 
9 42.96 
9 44.00 
9 55 23 
9 59.38 

10 0.95 



tt 



4- 2.896 
2.383 
2.912 
2.949 
2.929 
2 MS 
2.944 
2.929 
2.921 
2.880 
2.960 
2.971 
2.948 
2922 
2.921 
2.683 
2.961 



o t tt 
+ 7 46 46.2 

8 21 47.1 

7 5 26.8 

5 27 2.7 

6 20 35.0 

4 34 29.0 

5 38 28.5 

6 20 9.2 
6 39 42.9 

8 31 11.2 
4 67 55 3 

4 26 58.5 

5 30 32.8 

6 38 15.5 
6 40 16.2 
8 20 53.2 
3 59 35.0 



4- 5.931 
5.937 
5.943 
5,947 
5.950 
5,955 
5.9*5 

5.969 
5.976 
5.976 
5.999 
6,001 
6,007 
6.009 
6.024 
6,030 
6.032 



(119.) 
I. B. 
(118.) 
(569.) 
IL B. 



I1L 
IV, 
V. 
VL 
(253.) 
VIL 
(111.) 
JVUL B. 
IX. 
X. 
KL 
(110.) 



B. & 

B. 

B.U.S 



fl 



L(194)-0.15 + 1.7; (251)-0.21 4-0.9; (667)4-0.23-1.4; (797)4-0.13-1.3. 
11.(252)4-0.07-1.4; (7 05) -0.05 -0.1; (786)4-0.03-0.6; (7 99) -0.06 4-2.0. 
111.(107)4-0.274-1.8; (108) -0.08 4- 1.3; (109)4-0.08-3.9; (110)4-0.05-0.15 
(111)4-0.034-1.0; (186)-0.084-0.7; (187)-0.044-3.0; (188) -f 0.02 4- 1.4; 
(248) [-0.70] -1.6; (575) -0.13 4- 1.3; (645) -0.09 -1.5; (665)4-0.07-1.9; 
(678)4-0.014-0.6; (703) -0.12 -2.2; (782)-0.12 — ; (783)4-0.09-0.6. 
IV.(ll5)4-0.044-1.8;(189)4-0.l6-0.4;(190)4-0.074-1.7; (252)[4~0 39]4-O.l; 
(625) -0.07 -1.7; (669)-0.0S4-l 8; (782) -0.09 -3.3. V. (252)4-0.09-0.5; 
(263)4-0.05 0.0; (705) -0.07 4- 0.4; (786)4-0.044-0.9; (799) -0.12 -0.6. 
VI. (117)4-0.014- 1.8; (U9)-0.16~l.l; (263) -0.02-2 0; (666)4-0.084-0.3; 
(786)4-0.094-1.1. VIL (112) 4- O.O44- 0.9; (1 14)- 0.03-0.9 ; (678)[-0.76[ [-26.9]. 
VIII. (115)4-0.084- 1.8; (U 6) -0.144-2.7; (189)4-0.01 0.0; (190)4-0.154-0.2; 
(252)4-0.164-0.9; (569)4-0.024-0 1; (625)-0.0t-1.3; (669) -0.05 4- 1.0; 
(703)- 0.14- 3.7; (786) -0.04 -1.2. IX. (118)4-0.02-0.3; (119) -0.12 4-2.1 ; 
(191)4-0.294-0.1; (251) -0.204-0.7; (671) -0.04 -1.8; (785)4-0.08-0.7. 
X. (115)4-0.03-1.0; (117)-0.02+1.9; (252) -0.01 -0.8. XI. (122) 0.00 - 3.0 ; 
(194) [-0.95] 4- 3.1. 
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4072 

4073 

4074 

4075 

4076 

4077 

4078 

4079 

4080* 

4081 

4082 

4083 

4084 

4085 

4086 

4087* 

4088 



9 

9.10 

9. IQ 

8.9 

8.9 

9 

9 

8.91 

9 

8.9 

• 

10 

9 10 

9 

9 

8 

9.1o| 



AH. 1850 



h 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



10 3.16 
10 8.34 
10 858 
10 4.35 
10 6.42 
10 11.25 
tO 15.44 
10 19.36 
tO 30.22 
10 31.19 
10 32.46 
10 40.51 
10 43.58 
10 52.89 
10 55.97 

10 50.37 

11 2.82 



Präcession 
1850 



Dedination 
1850 



Präcession 
1850 



+ 2.902 
2934 
2924 
2.898 
2.996 
2.902 
3.003 
2.966 
2912 
2.965 
2.880 
2.926 
2.982 
2.905 
2.968 
2.962 
2.975 



rr 



+ 7 32 37.0 
6 7 51 6 

6 32 54.1 

7 41 55.0 
3 19 43 1 
7 33 23.2 

3 1 41.4 

4 42 18.1 

7 6 17.9 
4 45 18 1 

8 90 54.3 

6 28 36.5 

3 58 28.8 

7 24 7.7 

4 "37 9.6 
4 5! 47.8 
4 18 55.4 



#f 



+ 6.035 
8.036 
6.036 
4 6.037 
6.039 
0.047 
8.052 
6.054 
6073 
6.074 
6.076 
6.087 
6.095 
6.104 
6.108 
6.118 
6.1 18 



Bemerkungen 



(251.) 

(696) 

I. 

IL 

III. 

IV. 

V. B. 

■VI* 
VIL B. 

(111.) 

(123.) 

(115.) 

VI». 

IX. 

X. 

XI. LI. & 

XU. 



I. (U5)-0.07-3.2;(U6)+0.13 + 1.0; (117)-0 27+2.5; (263)+0.10 + 1.6 
(666) +0.09 -2.1. IL (121)+0.01-3.3; (192) -0.10+2.3; (Ö71)-0.08-0.2 
(781)+0.18-0.2; (797) -0.01+ 1.2. III. (107)-0.10+05; (108)+0.08+0.7 
(665) +0.0 1-1.2. IV. (25l)-0.11 0.0; (797)+0.12 — . V. (104) -0.11 - 1.7 
(105) -0.03 +2.7; (106) - 0.16 -0.5; (586) + 03 [- 7.2] ; (608) +0.27 -0.6 
VI. (189)-0.08+0.3; (569) -0.01 -0.1 ; (625) - 05-0.3; (646) + 0.05 + 0.1 
(665)+0.07-1.8; (678) -0.03 +0.7; (783)+0.02 + 1.2. VIL (U7)+0.09 + 2.0 
(119) + 0.26+2.0; (191) -0.23-0.2; (252)+0.12+0 5; (263) + 0.07 - 1.1 
(705) - 07 - 0.8; (781) - 07 - 1.6; (785) - 0.05 - 0.6; (799) - 0.13 - 0.5 
VIII. (l05)-0.04-1.2;(llö)+0.04+12. IX. (U8)-0.04-0.2; (119)+0.06+0.8 
(121) -0.26-1.9; (192) + 0.02+0.2; (251) + 0.31 + 3.5; (263) + 0.12 - 1.1 
(705) -0.24 -1.1. X. (111) + 0.01 + 1.9; (188)+0.14+0.6; (569) - 0.14 - 0.5 
(625) + 0.01 -2.0; (646) - 0.01- 0.8; (665) +0.03 -1.7; (678)+0.02+i 6 
(783) -0.08+0.8. XL (109) -0.22- 1.6; (114) +0.09 + 0.3; (189) - 0.02 + 1.1 
(575) -0.12 + 1.4; (645) + 0.13- 0.1 ; (703)+ 0.05- 0.1 ; (782) + 0.10 - 1.1. 
XII. (108)-015+1 4; (186)+0.16-1.4. 
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4089 
4090 
4091 
4092 
4093 
4094 
4095 
4096 
4097 
4098* 
4099* 
4100 
4101 
4102 
4103* 
4104 
4105 
4106 



9 

9 

9.10 

10 

9 

10 

10 

9.10 

10 

9 10 

8 

8 

10 

9.10 

9.10 

8 

9.10 

10 



19 11 8.33 
19 11 17.59 
19 II 22 89 
19 11 24 00 
19 11 31.35 
19 11 35.65 
19 11 37.04 
19 11 48.22 
19 11 53.37 
19 11 66.20 
19 12 1 97 
19 12 4.58 
19 12 624 
19 12 23.91 
19 12 24 51 
19 12 25 72 
19 12 26.54 
19 12 28.75 



tt 



+ 2.935 
2.979 
2.968 
2.872 
2.982 
2.879 
2.967 
2.949 
2.917 
2.980 
2.917 
2.874 
2.932 
2.896 
2.927 
2.903 
2.983 
2.939 



Ott* 

+ 6 4 8.9 
4 7 52.7 
4 34 48.3 
8 51 55.7 
4 38 
8 33 0.8 

4 38 56.8 

5 27 46.2 

6 53 19.0 

4 5 28.6 
6 52 20.2 
8 48 36.7 

6 12 26.6 

7 49 24.7 

6 26 16 5 

7 31 23.6 
3 57 3.2 

5 53 46.6 



w 



+ 6.125 
6.138 
6.146 
6.148 
6.1*7 
6:164 
6.165 
6.181 
6.188 
6.192 
6.198 
6.203 
6.205 
6.230 
6.231 
6.232 
234 
6.236 



I. B. 

(107.) 

IL 

(125.) 

HL 

(123.) 

IV* 

V. 

Ol») 

VI. 

VTI. B.LI. 8. 

VIII. 

IX. 

X. s. 

XL 

XII. B. LL 

XIII. 

(116.) 



I. (114)-0.03+0.5; (HÖ)-O.Ol-f 2.1 ; (U7)+0.27-l 5; (190)-0. 19+0.9 
(252)[-0.49] + 2.5; (666) + 0.05 - 0.7 ; (669)-0 10 - 1.3; ( 786) + 04-2.2 
IL (569)-0 12-0.9; (625)+0.öl + 0.7; (646) 0.00-0.1; (665)+0.17-1.0 
(678) -0.06 + 1.3. III. (105) -0 08+0.1; (107)+0.14- 0.6; (108) -0.15+0.3 
(110)+0.07-2.1; (587)+0.01+2.5. IV. (ltl)-0.07+l.8; (188) [+2.49] [+10.1} 
(569) - 0.02 - 0.8; (665)+ 12 - 2.0; (678)-0.0l+1.2. V. (115) -0.10-2.4 
(U6) + 0.10+2 5. VI. (105)-0 25+1.3; (107)+0 07-l 0; (l08)+0.10 + i:2 
(186) + 0.10 [-6.1]; (587)-0 04-i.fr VII. (1 1 7) - 0.03 - 0.2 ; (U8) + 0.04-0 1 
(119) -0 11 [+30.0]; (191) 0.00 0.0; (2d3) - 0.02 + 1 4; (666) 00-0.2 
(705)+0.03-2.1; (785J+0.14+1.2; (799) -0 08 + 0.2. VIII. ( 125) +0.09 -2 8 
(194) -0 12 -1.0; (251)-0.12 + 3 6; (6t>7) + 0.07+0.4; (6 70) +009 + 1.4 
(672)+0.10+0.1; (707) -0.12 -1.6. IX. (252) -0.32 + 2.6; (625)+0.17-1.7 
(703) + 0.16-0 9. X. (121)-0.06-3.6; (192) +0.20 + 2 4; (251) -0.08 +5.0 
(785)-0.05-3 6. XL (U8)+0.06-1.8; (252) -0.05 + 1.9. XII. (U9)+007+1.7 
(192) [-0.66] — ; (242) + 0.12 0.0; (251)-0.28— ; (263) + 0.32 - «.9 
(671) +0 05 + 1.0; (672) - 0.09 + 2.1 ; (781)+0.02-2.7; (785) -0.02 -0.8 
1(799)-0.18+1.3. XIIL (105) 0.00+1.5; (586)+0.01-1.4. 
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4107 
4108 
4109 
MilO* 
4111 
4112 
4113 
4114 
4115 
4116 
4117 
4118 
4119 
4120 
4121 
4122 



10 

9 

9 

8 

9 

8 

10 

9. 10 

8 

9 

8 

10 

9.16 

7.8 

9.10 

9.10 



19 12 29.38 
19 12 32.32 
19 12 38 23 
19 12 38:28 
19 12 39.76 
19 12 42.51 
19 12 43.34 
19 12 51 55 
19 12 5429 
19 13 11.48 
19 13 17.34 
19 13 28.63 
19 13 37.76 
19 13 39.10 
19 13 49.39 
19 13 4987 



M 



+ 2.882 
2.996 
2.952 
2.963 
2.977 
2.986 
2 986 
2.993 
2.970 
2.988 
2.929 
2.913 
2.913 
2963 
2.887 
2.986 



tt 



+ 8 26 146 

3 20 37.4 
5 19 22.7 

5 18 62.5 

4 12 26.3 
3 46 24.7 
3 46 27.7 

3 31 46.6 

4 30 30.6 

3 42 24.9 

6 22 20 

7 5 46.0 

7 4 40.8 

4 50 15 3 

8 14 21.3 
3 47 44.5 



?t 



+ 6.238 
6.242 
6 250 
6.250 
6.252 
6.256 
6 257 
6268 
6.272 
6296 
6.304 
6.319 
6 332 
6.334 
6.348 
6.349 



I. 

IL B. 

III. B. 

IV. B. 
V. 

VI. | Doppelst. 

VII. / B. 

VIII. 

IX. Ll.S. 
(105.) 

X. LI. 
XL 

XII. 

XIII. LI. B. 

(193.) 

XIV. 



I. (194)-0.06+1.3; (667)+0.07-l 2. IL (261)-0.07-0.9; (57 4)- 0.02 -0.9 
(64*)+<M0+17. III. (112)-0.13 + 0.1; (U4)+0,U 0.0; (115)+0.29-0.2 
(lS9)[-0.45] + 2.3; (569) -0.11 - 1.6; (575) - 0.17 - 0.1 ; (625) - 0.05-1.9 
(669)+0.13 + 0.S; (678) -0.04+0.1; (786) -0.01 +0.8. IV. (Hl)-0.19+0.5 
(112) -0.12+ L5; (114) + 0.1t - 15; (115) + 0.08 - 0.3; (189) - 0.19-0.7 
(19O)+0.17 + l.l ; (569)-0.01 - 1.4; (575) - 0.06 + 0.1; (625) - 0.Q8 + 0.2 
(669)+ 0.07 + 9; (678) -004 -0.8; (703)- 0.03-1.8; (782) + 0.03 -0.2 
( 7 86)+0.18+2.0. V. (107) -0.19+0 9; (108)+0.01 + 1.7; (110) -0.20 + 1.1 
(|86)+0.43-l.3; (187)-0.06-2.5; (587) +0 02 [+6.8]. Vf. (608) +0.10 - 1.9 
(783)-0.09+2 0. VII.(608)+0.06-0.9; (783)-0.06+1.0. VIII. (261)-0,03+1.3 
(574) - 0.06 - 1 4 ; (646)+0.09 0.0. IX. (109)+0.21 -2.5; (188)+ 0.16 + 3.4 
(248) -0.28 -0.6; (646) - 0.08-0.2. X. (1 16)+0.20 + 0.4 ; (117) - 0.10+4.0 
(118) -0.15 + 0.5; (252) -0.05+ 1.9; (666)+<U8-1.7 ; (669) - 08 - 1.5 
(705) +0.02 -1.2; (782) - 003 - 2.4; (786) + 0.1.1 - 0.8; (799) -0.09+0.4 
XI. (U9) + 0.53 -1.7; (263) -0.32+ 3.7; (264)-0.20-2.0. XII. (117) 0.00-0.1 
(119)-0 09-2.0; (252)+0.O9+2.2. XIII. (Ul) + 0.18+1 4; (187) - 0.28 + 1.0 
(188) -0.05 +4.2; (248) +0.14 -2.2; (569) + 0.10 -2 2; (575) - 0.07 - 0.4 

|(046)+Ö.15-2,5; (678) -0.04 +1.7; (703) -0.09 -06. £IV. (105) -0.10 -0.3 

|(110)+0.11+0.4. 
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184 



B 

& 



9 
0» 
00 



o 



AR. 1850 



Pr&ceseion 
1850 



Declinatioii 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4128 

4129 

4130 

4131 

4132* 

4133 

4134 

4135 

4136* 

4137 

4138 

4139 



8.9 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 10 

9 

9.10 

9.10 

10 

9. 10 

8.9 

10 

9.10 

9 



h 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



13 53.52 
13 54.81 
13 54.90 

13 67.24 

14 2.38 
14 6.93 
14 11.81 
14 13.34 
14 22.89 
14 29.69 
14 30.66 
14 31.30 
14 31.65 
14 34.77 
14 34.92 
14 3a 64 
14 42.69 



tt 



+ 2.915 
2919 
2.957 
2903 
2.996 
2.925 
2 892 
2927 
2.879 
2.983 
2.963 
2.951 
2.872 
2.919 
2.890 
2.888 
2.935 



tt 



t* 



+ 70 38.7 
6 48 35.4 

5 8 42 
4 50 43 5 
3 21 29.8 

6 34 1.4 
8 1 44.9 
6 27 44.1 
8 35 37.8 

3 56 41 5 

4 49 59.0 

5 22 50.1 
8 54 69 4 

6 49 21.1 
8 32 8.2 
8 12 32.7 
6 5 55.2 



+ 6.355 
6956 
6.356 

6.359 
6366 

6.372 
6.379 
6.381 
6.395 
6.404 
6.405 
6.406 
6.407 
6.411 
6.411 
6,416 
6.42 t 



I. 

(190.) 
II. 
III. 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. L1.B. 

IX. 

X. 

(115;) 

(125.) 

XI. LI 

(194,) 

XII. 

XIII. BS. 



I. (H7)+0.29 0.0; (H9)+0.1ß+2.9; (120)-026 + 1.3; (252) -0.07 -1.7 
(263) - 0.32 - 3.3; (705) - 0.09 -12; (708) - 0.14 - 0.8; (781)4-0.41 +2.6 
(785) +0.06 0.0. IL (112) -0.07 +3.5; (1 14) -0.14+-2 2; (U5)+0.06-4.9 
(116)+ 0.02 -3.7; (625)-0.10+ t 3; (646) -0.06 + 1.4; (666) +0.17 + 1.0 
(786)+0 11-0.4. III. (tll)-0.17-0.3; (189) [-05t] +1.5; (569) - 0.06 - 0.5 
(575) - 0.03 + 1.3 ; (625) 0.00 + 2; (646) + 017 - 0.9; (678) +0.04 +0.4 
(703)+0 03-2.0. IV. (104) -007+0.3; (106)-J>.19+ 1 5; (10?) + 0.21 + 1.4 
(186) [-0.63] + 14; (568) - 09-2.3; (574)-0.04 0.0; (608) + 0.19 - 2.4 
(783) -0.01 +0.1. V. (UÖ)+0.16-0.6; (118)- 0.14-0.2; (669) -0.02 + 0.7 

VI. (121)+0.08-0.2; (122) -0.10- 1.6 ; (251) + 0.04 + 3.6; (264) + 0.03 - 4.6 
(671)+ 0.05 + 0.4; (705)+ O.Ol -1.2; (785) - 0.16 - 0.8; (797) + 0.07+4.8 

VII. (116>+0.08-0.4; (669)-0 08+0.4. Vm. (123) -0.02-3.2; (t94) + 0.0i+1.9 
(670) +0.06 +1.5; (67j)-0.06-0.1. IX. (110) + 0.23- 1.0; (586) + 0.05-1.7 
(587) -0.05 -0.3; (646) - 0.22 + 2.9. X. (111) +0.18 - 1.5; (11 4) -0.03 -0.4 
(569) -0.16 + 1.8. XI. (U7)+0.18 + 0.1; (252)+0.1t +0.2 ; (263) 0.00-0.8 
(781) -0.10 -0.3; (799) -0.20 +0.4 XII. (121)- 0.02- 1.1 ; (193)-0.06-2.O 
(797) +0.08 +3.1. XIII. (U6)+0.U+0.l; (678)- 0.05+1.4; (703) -0.06 -1.4 



m 




Declination 
1850 



4140 
4141 

4142* 

4143 

4144 

4145* 
4146 

4147* 
4148 
4149 
4150 
4151 
4152 
4153 
4154 

4155* 

4156 

4157 

4158* 



Prftcession 
1850 



8.9 
. 9 

. 10 
9. H 

10 

9. IQ 
J 

*. .16 

. a 

9 

8 
101 

9 

W 
.6 

9 
10 

8 



t n 

14 54.214 



[ |9 14 54.97 
19 15 1.97 
19 15 4.68 
49 15 14.23 
19 15 20.81 
19 15 21 34 
19 15 28.73 
19 15 31.72 
19 15 36 52 
19 15 37.10 

119 15 4011 
19 15 42.66 
19 15 46.43 
19 (5 48.93 
19 15 50.31 

1 19 15 50.64 
19 15 58.17 
19 15 58.73 



+ 3.003 
2.966 

: 2.935 
2.975 
2.906 
2.909 
2.975 
2.901 
.2.908 
2.996 
.2975 
. 2.886 
2.964 
2.fe?3. 

* * * 

2.932 

2.885 

2.978. 

2.870 

2.910 



Bemerkungen 



n 



+ 33 27.9 
4 42 20.6 

6 6 54.9 
4 19 11 

7 23 3.5 
7 15 44.5 
4 18 1.6 
7 38 31.5 

7 18 32.9 

3 22 3.0 

4 19 52.5 

8 19 24.6 
4 49 11.3 
8 51 47.5 

6 14 15 7 
•8 19 26.6 
4 9 48.5 
8 59 49.9 

7 14 30.8 



+ Ö.43& 
6.439 

6.449. 
6.452 
6.466 
6.474 
6.475 
6.486 
6.489 
6.496 
6.497 
6.501 
6.505 
6.509 
6513 
6.545 
, 6.516 
6.526 
6.527 



I. B 

(186.) 

IL 

IIL 



(705.) 



B. 



B, 



IV. 

(111.) 

V. 

(119.) 

VL 

VII. 

vm. b. s. 

X. 

(H5.) 
(672). 
XL B. 
1(193.) 
XII. 



I. (104)-0.07-l.3; (106)+0O9+2 6j(261)-0.32+<L3;(568)+0.11-O.7 
(574) -0.05t- 1.0; (608) 4-. 0.27 +0.3. IL (ll5)+0.27 + 1.6; (116)+0.11 + 1JB 
(190)-0.38-3.4. IIL (107)-0.14+1.7; (110) +0.06 -2.9; (188)+ 0.20 +0.7 
(569) -0.1 0+0.5. IV* (U9)+0.08+0.7; (263) + 0.25 +0.2; (669) «0.03 +0.2 
(670) - 0.02 + 0.1 ; (705) - 0.08 -26; (708) - 0.16 - 0.3 ; (799) - 0.07 + 2;0 
V. (120)+0.03-2.2; (122J-0.21+0.5; (785)+0.17+l,7. VL (104)- 0.21-0.« 
(105)+0.13+2.1; (108)4-0.10-0.2; (646) -0.03- 1.0. ,VIL (107)+0.14 + 2.7 
(110) +Ö.17- 0.6; (188) - 0.22 ^ 2.2 ; .. (569) -0.10- 0.8; (625) -<004 - 04 
(678)4-0.11+1.7; (703)-0.0ß-0.2. VI1L (t21)+0.13+2 2; (123) -0,33-2.6 
(104)+O.O8 + 1.8; (264J+Ü.01-4.2; (674) +0.02 -0 1; (797) + 0.02+2.7 
DL (lf2)-0.12+2.ö; (114)+0 12-1.9. X. (t&3)+0.01-0.7; (667)4-0.06+1.9 
(671) -0.09 -0.7; (67 9)+ 0.0 1 -0,3. XL (109)+0.01 -3.Ö; (587)+0.134-U 
(625)+0.09 0.0; (783)-0.02 + l.7. XII. (119)+6.il-l.i; (263)+O.16 + 1j0 
(669). - 6.01 - 0.1 ; ; (670) 000 + 3.7 ; (705> + 0.01 -r 2.1 ) (708) - 0.09 - 0.8 ; 
(785) -0.20 -2.3; (799) + 006 + 1.4. • • ' ... 
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AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



Decllnation 
1850 
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Prftcessiofl 
1850 



Bemerkungen 



4159 
4160 
4161* 
4162 
4163* 
4164 
4165 
4166 
4167 
4168 
4169* 
4170 
4171 
4172 
4173 
4174 
4175 
4176 



10 

9.10 

9.10 

9 

10 

9.10 

10 

8 

7 



10 19 16 35.37 



9.10 

8 

10 

81 

8.9 

10 

8.9f 

9.10 



19 16 0.6? 
19 16 5 30 
19 10 9.76 
19 16 11.36 
19 16 11.54 
19 16 18.25 
19 16 19.31 
19 16 20.03 
19 16 26.18 



tt 



19 16 44.44 

19 1 6 44.95 

19 16 58.05 

19 16 59.80 

19 17 1.62 

19 17 2.63 

19 17 5.45 

19 17 5.89 



+ 2.878 
2 984 
2.958 
2.993 
2905 
2.966 
2.932 
2.893 
2.884 
2 893 
2.979 
2.890 
2.967 
2.954 
2 994 
2.882 
2.906 
2.909 



w 



+ 8 40 28 5 
3 55 29 5 

5 6 7.4 

3 31 38.4 

7 28 5.7 

4 44 5 

6 13 625 

7 59 44.1 

8 22 25.8 

8 1 21.1 
4 7 43.6 
8 7 27.7 

4 40 22 

5 16 31.7 
3 27 35.2 
8 28 53 1 
7 25 36.4 
7 17 48.9 



+ 6.529 
6536 
6542 
6.545 
6545 
6.554 
6.656 
6.557 
6.565 
578 
6.590 
6 591 
6409 
6.6181 
6.614 
6.616 
6.619 
6.620 



B 
BS. 



I. 

IL 

HL 

IV. 

V, 

(112.) 

VI. 

VII. B. 

VIIL B. 

(120.) B. 

IX. 

X. B. 

(114.) 

XI. 

XII. 

(264.) 

XIII. 

XIV. 



B. 
B. 



i 



I. (194) -0.03 0.0; («67) +0.03 +0.1. II. (106)-0 23+1.8; (586) 0.00-1.7 
(608)+0.23-0.2. III. (189)+0.47[-7.8]; (569) -0.33 +0 2; (678) -0.1 5-0.1 
IV. (104) -0.06 -0.3; (I05)-O.03 + 1.5; (108) +0.1 4 [+5.5]; (261)+0.18 0.0 
(568) -0.07 -1.2; (574)-0.16 - 0.5; («46) - 0.02 + 0.6. V. (119) - 0.07+0.5 
(263)[+0.4fc][-8.5}; (785) +0.07 -0.5. VL (115) -0.08-3.1; (11 7) +0.08+3.2 
VII. (120)- 0.24 -0.2; (122)+0.02-1.4; (263) +034-0.7; (667) -0.12+2.2 
VIIL (121)+0.05+2.7; (194)+0.17 + 1.3; (264>+0.02[-6.6}j (66 7)- 0.16+0.1 
(671) -0.05-2.3; (672)+0.02-2 7; (797) -0.08 +1.0. IX. (107) +0.05 +0.6 
(l!0)-0.05-0.9; (587)000 + 0.3. X. (120)+0.01-1 7; (121)+00Ö-1.5 
(667)-0.03-0.7; (670) -0.08 +2.8; (671)-0.01 + 1.3. XI. (116) +0.10 + 1.7 
(188) + 0.1 1+0.7; (189) 0.00-0.3; (190) - 0.28 0.0; (252) + 0.08 + 3 
(5<H>) - 0.12 - 1.7; (575) - 0.10 + 1.8; (625)+ 0.01 - 0.2} (703) - 0.03 - 1.0 
(731)+0.19-0.I. XII.(l05)+4).02+l.9; (107) +0.08 + 1.6; (108) -0,1 5+2.2 
(261) + 0.10 -1.3; (568) -0.09 -2.9; (574) - ü.13 - 1.2; (608) + 0.45 - 0.6 
(646)+0.01+0.Ö. XIII. (119)+0 11-0 3; (7Öd)+O.04+0. 1 ; (785) -0.16 +0,1. 
XIV.(669)+0.10+0.7; (705) -0.02 +1.7; (799) -0.07 -2.5, 



1«7 



1 



4177 

4178 

4179 

4180 

4181 

4182 

4183 

4184 

4185 

4166 

4W 

4188 

41891 

4190 

4191 

4192 

4193 

4194 

4195 

4196 

4197 

4198 






AB. 1850 



Pf&ftession 
1850 



DeclinatioB 
1850 



9.10 
10 



9. 10 19 



h 

19 
19 



9.10 
9 
9 

10 

9 

9.1« 

9 

10 

8 

10] 

10 

9 

9.10 

8.9 

10 

9 

9.10 

8.9 

10 



19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



• n 
17 10 00 

17 10 71 

17 12.10 

17 12 49 

17 15.72 

17 2».58 

17 28.68 

17 28.85 

17 29 52 

17 29.95 

17 30.66 

17 31.88 

17 35 16 

17 38 16 

17 38.61 

17 41 60 

17 44.89 

17 51 64 

17 58.78 

18 016 
18 0.89 
18 2.09 



+ 2.920 
2993 
2.923 
2.958 
3001 
2.910 
2.878 
2.960 
2985 
2.893 
2.994 
2.909 
2 990 
2.893 
2.976 
2.969 
2.990 
2J85 
2910 
3002 
2.907 
2 902 



tt 



+ 6 47 3.5 
3 31 55 1 

6 39 0.8 
5 6 36.3 
3 8 42 6 

7 15 44.6 

8 38 40.3 

5 1 29.3 
3 53 25.9 
8 1 11.9 

6 11 34 6 

7 18 44 7 

3 38 13.9 

8 1 14.0 

4 18 15.2 
4 34 48.7 
3 39 16.4 
3 62 21.2 
7 14 21.0 
3 7 52.1 
7 22 5 
7 35 47.3 



Pr&cession 
1860 



V 



+ 6.626 
6.627 
6,629 
6.629 
6.634 
6.640 
6.652 
6.652 
6,653 
6.653 
6.654 
6.655 
6.66^ 
6.666 
0,667 
6.670 
6.674 
6J683 
6.694 
6.695 
6.696 
6.698 



ma 



Bemerkungen 



I. 

IL 

(«I.) 
(569.) B. 

(783.) 
(«*> 

m. 

(H2L) 

IV. 

V, 

(!«•> 

(iia) 

VL 

(120.) 

vil b. 
vni. 

(105.) 
DL 

(118) 

X. 

XI. B. 

(667.) 



I. (117)-0.12- 1.2; (263)4-0.13-fl.3. II. (108) -0.44 + 3.1; (261)4-0 23-1 3; 
(568)4-0.21-1.9. IIL (264) -0.08 [-6.7]; (265) -0.06 0.0; (797)4-0.14 0.0. 
IV. (110)4-0.034-0.5; (575) -0.12 -1.0; (586)4-0.06 [-4.1]; (646) + 0.02 4-0.7. 
V.(U9)(+0.46]+0.8; (120)-0.09-0 li; (121)-0.04-1.9; (122)4-0.114-0.3; 
(667)4-0.034-1.6. Vi. (106)4-0.264-4)6; (261) -0.04 -0.7; (568)- 0.23 4-0.1. 
VIL(lll)+0.24-0,7; (24ö)+0.09 ü.ü; (646) -0.20 -0.1; (678)- 0.14 + 0.9. 
VIIL(Ul)+0.06-0.2;(625)-0.08+0.3. IX. (110)4-0. 18 -0.4; (261) -0.17-H>.5. 
(121)4-0.01+0.2; X. (107) -0.33 -2.3; (186)+0.40+0.7; (783) -0.07 + 1.5. 
XL(119)+0.02 + 1.3; (67l)+0.01 + U; (705) + 0.02 -0.9; (708) -0.04 -0.7; 
(785) + 0.08 -1. 8; (799) -0.07 + 1.0. 



188 



IS 18 37.17 


2.SS4 


19 18 37.38 


2 918 


19 IS 37.94 


" 2.946 


19 t-S 41.11 


2.982 


1» 18 46.62 


2.892 


19 18 47.19 


2.918 


19 16 51.14 


2.980 


19 18 5t.57 


2.690- 


19 18 5480 


3.000 



3 2» 6.5 


- 6.745 1 


6 84 119 


6.745 


5 40 40.6 


«.746 


4 22 3 


l 6.752 


8 3 26.0 


6.7GB 


6 S4 12.8 


6.760 


4 6 - 4.11 


■ Ö.78Ü 


8 8 44.1 


6.767 


3 13 26.4 


6.770 



(625.) Li 

(115.) 

XL 

XII. B. 

XIII. LI. 
(2*1.) 
(IM.) 

XIV. B LI. 



L(lll)+0.02-2.(f; (!87)+0 ,17[+8 .4]; (248) +0.26-0.4; (625)-0.1B+3.2; 
(678) -0.09 -f-0 8; (703)- 0.15-1.2. IL (114)4-0.03-1-1.4; (569)-0.0t-1.4. 
IU.(253)+O.Ol+Q.7;(264)-0.09(-8,0];(265)+0,07-0.6.IV.(119)+0.22-0.1; 
(697)-0.11-0.6; {»971-0.10 + 08. V. (284;-0.06-4.3; (2«5)+0 06+4.4. 
VI. (264) -0.02 -5.8; (265)+0.O3+5.9 VK.(121)-0.01+1.0;(705)-H».10-j-O 1 J 
(785)-0.09-1.0. VIIL(114)-0.02 + 1.5; (I88) + 0.03-0.9; (189) + 0;08[-28.2]; 
(569J-O.05 + 0.4; (646J-0.01-0.6; (678)-0.04-0.3 ,IX. (107) - 0.06 + t .4; 
(186)-0.03-4.0; (568J-0.17- 1.5; (609) +0.1 9 +1.4; (783)+0 06+2.5. 
X.(108)+0.04+t.3;(568)-0.17-0.7; (60B)+0.14-0.6. XL (261)-0.0?+0.1 ; 
(58«) + 0.0B+2.4; (587)0.00-2.4.' XII. (120)+U.06+0.3; (122) -0.13 -2.8; 
(671)4-0.084-26. JUII. (11 7)- 0.01+0.2 ;(191)+0 03-2.0; (252)-0.03+1.7; 
(263)- 0.07 +3.1 ; (669) +0,19 -0.1 ; (705)-0.01-1 8; (708)-006+0.4; 
(799)-O02-t,6. XIV.(568)-0.19-1.2; (609)+0.18+1 6; (783)+0.02-0.5. 
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rigUM 



%4 



4219 

4220 

4221 

4222* 

4229* 

4224 

4225 

42*6* 

4227 

4228* 

4229* 

4230 

4231 

4232 

14233* 

4234 

4235 

4236 

4237 



00 



u 



AR, 1850 



^ flMa 



0MW 



Prftcession 
1850 



9 
9 

10 

9.10 

9 

9.10 

9 

9 

10 

10 

9. 10 

9 

10 



9. UM 19 
19 



9 

10 

9.10 

10 

9 



h 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



19 

19 
19 
19 



18 55.57 
18 55.90 
18 56 07 

18 57.65 

19 4 87 
19 19.56 
19 22 46 
19 25.57 
19 29.97 
19 31 95 
19 36 42 
19 46.45 
19 48 57 
19 55.31 

19 57.27 

20 419 
20 4.27 
20 8.37 
20 8.47 



H 



+ 2.989 
2.969 
2 887 
2963 
2.999 
2.938 
2.900 
2.983 
2964 
2 965 
2.877 
2.927 
2.872 
2 924 
2.968 
2.907 
3.000 
2.981 
2 920 



mm 



Declinatioii 
1850 



n 



+ 3 43 27.1 
4 35 25.9 
8 18 20.8 
4 54 8.6 

3 14 11.0 

6 1 20.7 

7 42 59.4 

4 30.3 
4 51 16.1 

3 57 41.4 

8 43 49.4 
6 30 10.8 
8 68 38.8 

6 40 8.0 

4 38 27.3 

7 24 4.8 

3 12 36.7 

4 5 29.3 
6 50 16.8 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



+ 6.7T1 
6.772 
6,772 
6.773 
6.784 
6804 
6.807 
6.811 
6.818 
6.820 
6.827 
6899 
6,843 
6.853 
6.855 
6.865 
6.865 
6.870 
6.870 



I. 

II. 

(120.) 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VHI. 

IX. 

X. 

XI. 

(265.) 

XIL 

XIII. 

(119.) 

(568.) 

(261.) 

(118.) 



LI. 
B.R* 
B. 
BS. 



B. 



L(105)-0.08+1.4;(11Ö)+0.06-2.2;(574)+ 0.03+0 9. II.(1U)+021 — 
(248) -0 05 -f- 1.4; (625) -0.07 +03; (703) -0.08 -1.7. III. (114) -0.22 -1.0 
(248) +0,42 +0.2; (569)-0.19 + 0.i; (646) 0.00+0.8. IV. (186) [+0.60] -2.0 
(568)-0.15-l.ö; (574)-0.14-2.0; (608)+0.13+0 4; (609)+0.16+O 9 
(731)+0,06+l.7; (783) -0.05 + 2.8. V. (115)+0 09-2 1 ; (116)+0.05-2 3 
(117)+0.25 + 1.9; (189)-0.l6 + 4.7; (190) + 0.02+3 7; (252) + 0.03 +0.tf 
(575) -0.16- 0.3; (625) - 0.1 1[+ 18.0]; (669) + 0.05-2.4; (678) -0.08- 1.1 
(703)0.00-2.6. VI.(119)-0.lo-3.1; (121)-0.03+0.5; (122)+0.31+2O 
(263) -0.02 + 1.0; (667) - 0.06 - 0.2 ; (797) -0.04 -0.3. VII. (105) [+1.79] + 3 .9 
(187) + 0.07 - 3 6 ; (261)-0.04+1.7j (586) - 0.03 - 1.0; (587) 0.00-1.9 
(609)£-0.60] + 1.2. VIIL(lll)+0.15 + 0.6;(646)-0.15-0 5.IX.(105)-0.11-0.9 
(261)+0.U+1.0. X. (123) -0.11 +2.7; (124)000 + 19; (264)-0.08-5 2 
(265)+0.17-0.8; (671)+0.03+0.1 ; (7 97)- 0.02 + 1.2 XI. (115) -0.04-0 9 
(lld)+0.05+0.9. XIL(115)+0.13-1.0; (M8)-0.0l+0 7; (252)-0.13 + 6.4 
XIII. (11 0-0.11 +0.2; (112) -0.23 [-6.6]; (248)+0.17+0 6; (646)+0.18-0.9 



196 




4238 
4239 
4240 
4241* 
4242 
4243* 
4244 
4245 
4246* 
4247 
4248 
4249 
4250 
4251 
4252 
4253 
4254 
4255 



10 19 20 12.59 
7, 19 20 14.97 
8 19 20 15.76 

8 19 20 18.26 

9 19 20 18.87 
9. 10 19 20 21.56 

8 19 20 21.83 
9. 10 19 20 37.20 

8 19 20 38.96 

9 19 20 39.38 
10 19 20 41.54 

9 19 20 44 19 

9 19 20 49.96 

9. 10 19 20 56.06 

9. 10 19 20 58.90 

10 19 21 3.91 

7.8 19 21 11.01 

8 19 2t 11.18 



Pr&cessioa 
18&0 



n 



+ 2.990 
2.974 
2.990 
2444 
2.994 
2.941 
2.874 
2 892 
2.879 
2.960 
2.933 
2.932 
2.917 
2.910 
2.985 
2.926 
2.89J 
2.996 



Declination 
1850 



Prftcession 
1850 



SS 



58S89 



Bemerkungen 



O t 9t 

+ 3 40 0.7 

4 24 37.3 
3 40 30.9 

5 43 44.9 
3 28 0.7 
5 53 33.6 
8 52 32.7 
8 5 46.7 
8 39 58.1 

5 2 45.9 

6 14 42.0 

6 18 48.6 
51 26.5 

7 18 27.5 
3 53 119 
6 34 21.2 

8 3 26.0 
3 23 32.5 



tt 



+ 6.876 
6.879 
6.880 
6.884 
6.885 
6.888 
£888 
0.909 
«912 
6.913 
6.916 
6.919 
6.927 
6.935 
6-940 
6.946 
6.957 
6.957 



(HO.) 
I. 

IL 
III. 
IV. 
V. 



B.R. 

R 

B. 

B.LI. 

B. 



(667.) B. 

VI. 

VII. B. 

(Hl.) B.S. 

(115.) 

VIII. 

(118.) S. 

IX. 

X. 

0W-) 
XL S. 

XU. B. LI. 



L(183)+0.25 0.0; (248) +0 17+0.3; (569) -0.09 -1.8; (575) -0.14 + 0.2 
(646) -0.08 + 0.8; (732) -0.13 4-0.4. 11.(110)4-0 124-0.3; (574)4-0.16-1.1 
(731) -0 42 4- 1.6; (783)4-0.13-0 8. III. (lt 6) 4-0.22 +4.9; (!17) + 0.02-0.1 
(190)-0.31 0.0; (625) - 0.02 - 1.8; (669)4-0.13-2.2; (678) -0.04 -0.1 
(799)+0.01 -0.9. IV.(107)+0.10 + 1.4; (108)+0.01-1.4; (574) -0.10- 1.3 
(783) -0 01 + 1.7. V. (117)+0 03- 1.2; (189) [+0 77] + 3.5; (190)+0 17-2.3 
(252) -0.06 + 0.9; (669)-0.05-1.3; (678)- 0.01 +0 8; (703) -0.1 1-2.1 
; (786) -0.0 1+2.0. VI. (tl9) + 0.02+l .6 ; (120) -0.08+0.2; (124) + 0.06-1.9 
VII. (123) -0.30 -2 1; (124) + 14 — ; (l93)-0 06-2.1; (667)-0.07-0 5 
(670) -0.09-0.5; (671) -0.03 -2.0; (707)+0.01+0.8; (785)+026 + 4.2 
(797) + 13+2.1. VIII. (1I5)-0.15+ 1.2 ;(252) + 0.16-l 1. IX. (119)-0.28-3.8 
(122)+0.28 + 3.9. X. (105) + 0.05 + 2.1; (110)+0.04+0.5; (248)+0.03-4.7 
(261)-0.04-0.3; (586) - 0.01 + 2.2; (587)+O.10-2.5; (646) -0.14+ 1.9 
(783) -0.03 +0.6. XL(119) + O.124-O.l; (263) + 008-1.5; (708) -0.20 + 1.5 
XII. (107) -0.24 + 2.8; (108) -0.30 -1.2; (186)+0.04-0 6; (248) +0.2 7 +0.9 
(261)+0.1p+l.4; (574) -0.1 7 -2.8; (608) +0.03 +0.1; (609)+0.14+0.6 
(73l)+0.04-14, 
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AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



—■fc 



Bemerkungen 



4256* 


8.9 


4257 


to 


4258 


9. 10 


4259 


9.10 


4260 


? 


4261 * 


7.8 


4262 


9.10 


4263 


9 


4264 


9 


[4265 


8.9 


4266 


9 


4267 


9 


4268 


to 


U269 


to 


[4270* 


9 10 


4271 


9.10 


4272* 


9 


4273 


10 


4274 


10 


4275 


10 



b I 9t 

19 21 11.59 

19 21 13.74 

19 21 16.87 

19 2t 17.79 

19 21 22.28 

19 21 23.56 

19 21 27.34 

19 21 29 00 

19 21 40.24 

19 21 42.18 

19 2t 42 32 

19 2 t 50.67 

19 21 51.62 

19 22 3.81 

19 22 7.41 

19 22 11.01 

19 22 13.03 

19 22 15.54 

19 22 1(5.45 

19 22 25.37 



t* 



+ 2.939 
2.880 
2.955 
2.95» 
2.902 
2.882 
2.996 
2.919 
2.950 
2.900 
2918 
2916 
2994 
2 878 
2.911 
2.939 
2.907 
2.918 
2.976 
2 915 



tt 



tt 



+ 6 3.2 
8 37 49.0 
5 15 8.4 
5 8 14.0 

7 39 40.1 

8 33 40.0 
3 25 40.3 
7 14 37.9 

5 31 53.8 
7 44 10.7 

6 57 58.3 

7 3 2.6 

3 30 142 

8 43 40 1 

7 14 59 
6 1 3.2 

8 26 42.3 

6 56 46 

4 20 54.3 

7 4 410 



+ 6.957 
6.959 
6.964 
6.965 
6.971 
6973 
6 978 
6.981 
6.996 
6.999 
7000 
7010 
7.011 
7.028 
7.033 
7.039 
7.040 
7.044 
7.048 
7.057 



I. LI. S. 
(193.) B. 
II. 

III. B. S. 
(123.) 

IV. B. 



(105.) 

V. 

(112.) 

VI. 

VII. 

VIIL 

(261.) 

IX. 

X. 

(118) 

XI. 

(1180 
(110) 

(118) 



S. 



I 



I.(114)-f.0.13-2.5; (116) -0.23 + 1.0; (tl7)+0.1t + 1.2;(l&9)+0.32- 1.0; 
(252) -0 37+ 1.2; (62ö)-O.Ö7 -0.8; (669) + 0.07 -0.7; (703)-0.0l -0.1 ; 
(78l)+0.03+0 7; (799) -0.02+ 1.5. IL (188) -0.11 + 1 5; (*52)+0.12- 1.4. 
III.(ttl)-0.O3+1.5;(tl6) + 0.t2-2.6; (678)-0 10+ U. IV. (124) -0.07+1.0; 
(193)- 0.23+0.2; (264) -0 03 -3.5; (670) -0.09 + 1.1; (671) +0.05- 1.5; 
(707)+ 0.06 +0.8; (785) +0.20 +0.3; (797)+0.il+2.0. V. (t22)-0.l6+0.5; 
(246)+0.15-i.ö; (799)+0.01+0.5. VI. (1 19)+0.12 + 1.5; (123) -0.22 + 1.4, 
(251)+0.04[+6.7]; (263)+0.U-U; (671)-0.03 + 1.9; (708)-0.1 1-1.1; 
(785) +0.04 -1.2; (797) +0.01 -1.4. VII. (118) -0.03 +0.4; (705)+0.03-O3. 
VUL(117)+ö.09+3.8;(tl8)-0.08-3.8. IX.(l21)+0.0l + t.O;(193)-0.01-0.9. 
X.(119)-0.10+2.7j (122)-0.06+2.tf; (251)+O.I8+0.6; (253) +0.04 -2.2; 
(705) -0.06 -3.6. XL (122) 0.00+0.2; (2 64) +0.01- 0.2. 
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00 
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AR. 1850 



Pr&session 
1850 






Declin&tkra 
1850 



I 



4278* 
4*77 
4278 
4279 
4280 
4281 
4282 
4283 
4284 
4285 
4286 
4287* 
4288 
4289* 
4290 
4291 
4292 
4293 



9 

10 

9 

10 

9.10 

8.9 

8 

10 

9.10 

6 

9. 10 

8.9 

9 



9 19 23 



6.7 

8.9 

9.10 

9 



h r 
19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 22 

19 23 

19 23 

19 23 



.19 23 
19 23 
19 23 
19 23 



26.05 

27.86 

31.02 

3402 

35.08 

36.01 

38.85 

48.98 

52.19 

53.00 

1.11 

2.09 

?.37 

2.*0 

2.88 

1564 

16.59 

16.62 



it 



+ 2.985 
2.936 
2975 
2.987 
2.929 
2.931 
3.001 
2.955 
2.983 
3.002 
2.976 

. 2873 
2.866 

2.937 
3.002 
2.998 
2.904 
2.903 



Pr&cession 
1850 



tt 



+ 3 55 44.0 
6 9 4.5 

4 22 5.6 
3 47 38.7 
6 26 3.1 

6 22 6.8 

3 13 6.9 

5 17 51.9 

4 48 1 

3 8 7.6 

4 20 20.7 
8 58 35.1 
8 23 41.5 

6 5 17.1 
3 8 7.7 
3 20 33.9 

7 36 29.4 

7 33 0.2 



4- f.059 
7.061 
7 065 
7.069 
7.070 
7.072 
7.076 
7.089 
7.094 
7.095 
7.106 
7.108 
7.108 
7.109 
7.109 
7.126 
7.127 
7.131. 



Bemerkungen 



I. B. S. 

(HO.) 
IL 

IIL Doppelten. 

IV. B. S. 

V. B.LL 
(111.) 
(248.) 
(731.) 
VL S. 
VII. 
(194.) 
VIIL B.L1.S. 

IX. B.LLS. 

X. B. 

XI. B. 
XU. B. 






I.(l07)+0 06+2.2; (186) [+ 1.67] [- 10.9]; (187)-0.13-1.7; (246)+0. 10+01 
(586) + 0.06 +1.6; (783) -0.07-2.1- IL (107) +0.01 Ö.0; (586)-0.01 — 
III.(lyl)+0.1Ö -2.2; (252) -0.15+2.3. IV.(llö)+004+3.6;(ll/)+0.02+0.9 
(19l)+0.14-0.9; (252) + 006+0.7 ; (263)+0.24+0.2; (660)-O.U-2.0 
(782)-0.12-3.9; (786)- 0.12 + 1.6; (799) -0.19+0.1. V. (104)-0,19-i.a 
(106)+0.07 + 2.2; (261)+0.ü? -0.7j (608)+0J4-2.l ; («46) -0.09 +1.6 
(731) -0.01 +0.1. >VL(li0)+0.32-0.2; (569) -Ol 7 -0.8; (575) -0.22 +0,1 
(678) +0.09 +0 8. VII. (123)+0 19-1.5; (»24)-0.05+0 6; (193*+ö.08+6.2 
(251) -0.09 + 2.9; (253)-0 12-0 I; (679) -0.06- 1.4; (707) + 0.05 -0.R 
(797)+0.04 0.0 VIIL(lt2)+0.02-12; (U4)+004-23; (M5)+0.17+i<3 
(U6)-0.10+0.2; (U7)+0.20+0.2; (189)-0 0l+0.5; (262)-0.01 + l.O 
(669)- 0.12 +0.4; (703)-0.17-1.7; (786) -0.03 + 1.2. DL (104)+ 004 -0.« 
(10ö)-0.<)4+2.4; (108)-0.05-2.6; (261)-006+03; (608)+0.21+0Lt 
(646)+0.02 + 1.3; (732)-0.1t -0.6. X. (10<)+0.08 + 2.4 ) (646)-«0Oa- 1 7 
(783; -0.02 -0.6. XL (119) -0.07 -0.5; (122) -0.08 +2.2; (lT2)+0.0«[+7.7] 
(246J+0.09-2.0; (264)0.00+0.4. XII. (122)+0.0» + l.4; (246) -0.12 -0.8 
(264) -0.02 -0.4; (705) -0.01- 1.1 ; (708) +0.04 +1.0. 
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AR. 1850 
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1850 


1850 


Bemerkungen 






h » it 


* n 


O t tt 


t» 




4294 


9 


19 23 19.74 


+ 2.918 


+ 6 57 15.2 


+ 7.132 


(118.) 


4295 


9 


19 23 21.50 


2.994 


3 29 16.2 


7.134 


L B. LI. 


4296 


9.10 


1.9 23 27.88 


2.901 


7 42 44.3 


7.143 


II. 


4297 


10 

i 


19 23 28.85 


2.919 


6 53 7.2 


7.144 


(«••) 


4298» 


10 


19 23 3Q.96 


2.933 


6 17 54 


7.147 


HL 


4299* 


9 


19 23 34.41 


2.980 


4 10 12.2 


7.152 


IV. s. 


4300 


8 

■ 


19 23 38.06 


2.938 


6 4 29.9 


7.158 


V. B.L1.B. 


4301 


9. Iß 


19 23 42.48 


2.877 


8 47 52.4 


7.163 


VI. 


4302 


» 


19 23 46.39 


2.953 


5 22 23.1 


7,168 


(678.) 


14303 


9.10 


19 23 48.99 


2.997 


3 23 12.2 


7.172 


(106,) 


14304 


8 


19 23 49.49 


2.893 


8 5 9.3 


7J73 


VIL B. B. ft • 


«4305 


9.10 


19 23 51.70 


2.911 


7 18 45.2 


7.175 


vni. s 


R4306 


9.10 


19 23 56.07 


2.958 


5 8 19.1 


7.182 


(569.) . 


«4307 


9 


19 24 0.02 


2.948 


5 3* 29.6 


. 7.187 


(112.) 


|4308 


10 


19 24 0.54 


2.986 


3 .52 50.9 


7.188 


(261.) 


4309 


9.10 


19 U 11.13 


2.873 


8 58 20.6 


7.203 


IX. 


4310 


9 


19 24 13.07 


2.954 


5 21 26.9 


7.204 


X. B. 


4311 


8 


19 24 13.47 


2.966 


4 42 91.9 


7.205 


XI. 


4312 


.9 


19 24 14.86 


2.8Q4 


8 3 7.9 


7.207 


(123.) 


4313* 


8 


19 24 19.47 


2.951 


5 27 18.7 


7.214 


XII. B. 


I.(107)-0.01+14; (186)-f-0.10-5 


►2; (248) + 0.08 + 2.3; (646)-0.15 + 1.2. 


(783)-0.03-2.6. IL (119)+ 0.12+2.< 


>; (122)-0.12-2.0. III. (191) -0.20 -2.1 ; 


(263) +0.20+2.1. IV. (110) +0.06 [+ 


5.9]; (188) -0.02+0.6; (575) -0.1 4+0.9; 


(731)+0.10-1.4. V.(112)+O.O6+0 


.7; (It4)-0.t8-1.4; (115)H 


-0.28 + 0:1; 


(U6)+0.02+1.3; (117)+0.02 + 3.0 


; (189)-0.38+l.l; (252)- 


-0.33+0.6; 


(669) -0.03 +0.3; (703) -0.08 -2.4; 


(709) [- 0.57] [- 8.2] ; (733) +0.05 - 0.4 ; 


(782) - 0.09 - 3.2 ; (786) - 0.04 + 0.2. 


VI. (125) 0.00-0.8; (251)-0.04 + 4.4; 


(253)+0.03 -3.5. VII. (263) 


-0.64] -1 


0.1; (67f)+0.02+0.2; (785) -0.02 -0.1. 


VIII. (192) -0.17 0.0; (246)- 


-0.05+ 


3.0; (263)+0.36-0.4; (264) -0.23 -2.5. 


IX.(123)+0.02-3.7; (125)-0.08-0. 


8; (193)+0.10-t.l; (251)-0.13+4.8; 


|(797)+0.08+0 6.X.(114)-0.05-1.6; 


(678) + 0.06 + 1 .7. XI. (187)+0. 1 6 [- 5.4] ; 


1(57$) -0.23 +1.8; (646) - 0.01 -0.9; 


(731)+0.11-1.4; (732) -0.03+0.6. 


JXILI 


[189)- 


0.20+1.0; (18 


10) [ 


-1.61J-C 


U; (703)+O.S 


^1 -0.5. 







Sternveraichnifls. 



25 



1 



194 



mm 



s 



* 



AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



MM 



Dedinatiofi 
1850 



Pr&cession 
1850 



9B9 



Bemerkungen 



4314 
4315 
4316 
4317 
4318 
4319 
4820 
4321 
4322* 
4323 
4824 
4325 
4326* 
4327 
4328 
4329 
4330 
4331 
4332 



9 

9 

9 

8.9 

9 
9 
8 

9.10 
9 

10 
9 
9 
9 
9 
7 
10 

9.10 

9 

8.9 



h t tt 

19 24 21.03 
19 24 22.14 
19 24 22.19 
19 24 24.61 
19 24 24.70 
19 24 24 83 
19 24 25.86 
19 24 27.78 
19 24 28.26 
19 24 34.21 
19 24 35.47 
19 24 36.34 
19 24 40.17 
19 24 40.70 
19 24 43.86 
19 24 46.90 
19 3,4 52.53 
19 24 52.53 
19 24 52.98 



9* 



+ 2 919 
2.886 
2995 
2.983 
2.926 
2.932 
2.928 
2.917 
2 926 
2.908 
2.887 
2.960 
2.877 
2.957 
2.914 
2 935 
2.895 
2 985 
2.935 



o t fl 

+ 6 54 24.9 

8 25 23.0 

3 26 19.9 

4 2 5.6 
6 36 25.1 
6 21 59.3 

6 32 45.1 

7 1 21.9 

6 41 398 

7 26 6.3 

8 23 36 8 

5 5 20.8 
8 50 19.5 

5 11 3.9 

7 10 80.3 

6 11 17.9 

8 37.1 
3 55 0.5 
6 11 16.1 



+ 7.215 
7.217 
7.217 
7.220 
7.220 
7.220 
7.221 
7.225 
7.226 
7.233 
7.235 
7.237 
7.242 
7.243 
7.247 
7.251 
7.259 
7.259 
7.259 



I. S. 

II. B. 
IU. 

IV. B. 

V. 

(191.) 

VI. 

VII. 

VIII. 

(264.) 

(122.) B. 

IX. 

X. 

XI. s. 

XII. LI. 

XIIL 
XIV. 
XV. 
XVI. LI. 



L (118)-0.04- 1.0; (705) +0.04 +1.0. IL (122) -0.04+3.0; (67l)+0.05-3.0. 
III.(106)-0.11-1.7;(105)+0.09+2.8;(248)+0.02-l.l. IV.(108) -0.11 +3.3 
(110)+0.01 + 1.6; (186)+0.10-4.l; (609)+0.02-0.8. V. (115) -0.08 -1.2 
(11 6) -0.03 [-10.9]; (U7)+0.08+0.9; (252)+0.1 1-0.6; (799) -0.08 + 0.9 
VI.(115)+0.04+0.t; (116) -0.06 +2.4; (117)+ü.07-2.4; (252) -0.04-0.7 
(799) - 0.01+0.8. VII. (118) - 0.25 -0.7 ; (263)+0.26+0.7. VIII. (1 15}+0.08+O.6 
(252)- 0.07 -0.4. IX. (569) -0.08 -0.5; (575) -0.14+0.1; (646) +0,03 + 1.2 
(678)+0.14+0.8; (703) +0.05 -1.8. X. (125)- 0.13 -1.2; (194)+0.09+2.3 
(797)+0.04-1.2. XL(U2)+0.U+0.6;(ö69)-0.10-0.6. XU.(U8H-0.12+1.8 
(119) + 0.03 + 1.3; (263) + 0.04 -2.1; (264) -0.07 + 1.9; (6?2) + 10 + 0.3 
(706) -0.09 -1.9; (708) -0.12+0.3; (785) -0.03 -1.7. XIIL (114) -0.18 +2.4 
(191)+0.19-2.3. XlV.(120)+0.04+0.3; (246) -0.03-0.2. XV.(110)+0.01+1.7 
(248) -0.01 -1.7. XVL(li4)+0.31+0.2; (l91)-0.02+0.3; (669) -0.04+ 11 
(782) - 0.09 - 1 .4 ; (786) - 0.14 0.0. 
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AR. 1850 



ms 



Pfieession 
1850 



Deelination 
1850 



Fr&cession 
1850 



Bemerkangen 



4333» 
4334 
4335 
4336* 
4337 
4338 
4339 
4340 
4341* 
4342 
4343 
4344 
4345 
4346 
4347 
4348 
4340 
4350 
4351 



9 
9 
9 



8 

9 

9 

91 

9 

9 

9.10 
8.9 

9.10 

9 

7.8 

10 

8 

9 

9.10 



b 
19 

19 

119 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



24 55.03 

25 5.61 
25 15.08 
25 20.48 
25 22.25 
25 27.23 
25 28.08 
25 28.19 
2* 32.08 
25 35.83 
25 36 42 
25 37.66 
25 38.61 
25 39.97 
25 42.73 
25 45.69 
25 47.58 
25 48.35 
25 51.78 



9t 



+ 2.979 
2.917 
2.927 
2.983 
2.904 
3.002 
2.940 
2.946 
3.000 
2.952 
2.915 
2.945 
2.891 
2.981 
2.968 
2.929 
2.953 
2.889 
3.000 



tt 



+ 4 11 5.7 
7 2 35.4 

6 34 44.8 

4 2 14.1 

7 35 38.8 
3 10 20.1 

5 57 44.4 
5 42 20.6 

3 15 20.9 
5 26 41.7 

7 6 6.6 

5 45 21.5 

8 11 52.8 

4 8 23.8 

4 42 42.2 

6 28 52.0 

5 25 30.0 
8 17 41.6 
3 16 34.8 



•* 



+ 7.262 
7.276 
7.290 
7.297 
7.299 
7.906 
7.307 
7.307 
7.313 
7.319 
7.319 
7.321 
7.322 
7.324 
7.327 
7.331 
7.334 
7.335 
7.339 



I. B. 

(118.) 

IL 

III. B. S. 

IV. 

V. 

VI. 

VIL 

vra. 

IX- B. 
X. 

XL 
XII. B. 

(110:) B. 
XIIL S.R. 

(UM 

XIV. B. 

XV. B. 
XVL 



1.(108)- 0.05 [+12.6]; (188) 0.00+ 1.3; (783) +0.06- 1.3. IL (115) -0.22 -2.5 
(116) +0.05 -0.2; (117)+<M>5+3.6; (252) +0.14 -0.9. III. ( 108) -0.0 1-1.2 
(U0)+0.04-0.1; (186)- 0.27 -0.8; (248) +0.26 +2.0. IV. (119) -0.04 -0.7 
(263)+0.08+0.1 ; (67i)+0.03 +2.9; (785) - 0.07 - 2.3. V. (104) -0.15 +0.4 
(106)-O.03+2.7; (107) -0.01 -5.1; (586) + 0.1 9 +1.9; (587)+0.02 0.0 
VI. (116)-0.01 +0.6; (252) +0.1 9 -0.4; (786) '0.17-01. VIL (114) -0.15+0.5 
(782)+0.15-0.5. VUI.(104)-0.14-3.8; (106)-0.17 + 0.1 ; (107)+0.04+3.7 
(586)+0.09 + 1.7; (58?)-0.02-l.l ; (6ü9)+0.18-0.5. IX. (189) +0.09 [+8.6] 
(575) -0.02 +0.4; (709) -0.08 -0.3. X. (118) -0.03 -2.0; (U9)+0.17 + 1.3 
(264)-0.13+0.7. XI. (117) 0.00 + 1.2; (786) 0.00-1.1. XII. (246) 0.00-2.1 
(151)+ 0.01+2.1. XIIL (187) +0.10 -2.4; (188) -0.15 + 1.3; (646)+ 0.04+0.6 
(678)+0.03 + 1.3; (703) -0.06 -1.0; (731)+0.17-0.3; (732) -0.13 + 0.7 
XIV.(tll)-0.08-l.O; (189)+0.27+0.1; (575)-0.18+1.6; (709)-0.01 -0.2 ; 
(733) 0.00-0.4. XV.(122)+0.12+0.3; (246)+0.1 1-0.8; (261) -0.23 +0.5. 
XVI.(106)-0.09+0.3; (261)+0.15+0.2; (609) -0.07 -0.5. 
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00 

oo 
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4352' 
4353 
4354 
4355 
4356* 
4357 
4358 
4359 
4300* 
4361 
4362 
4363* 
4364 
4365 
436« 
4367 
4368 
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h 

8 19 
HM 19 



9 

7 

9 

8 

10 

.7 

.3 

8.10 

9 

8 

* .9 

8.9 

9 

.4 



19 
19 
19 

119 
t9 
19 
19 
19 

119 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



25 66.00 

25 58.09 

26 3.36 
26 7.88 
26 8.24 
26 13.38 
28 13.46 
26 22.49 
26 23.24 
26 27.09 
26 28.77 
26 28.83 
26 29.65 
26 30.74 
26 30.87 
26 45.67 
26 45.77 



PrAcession 
1850 



+ 2.908 
2.881 
2 942 
2.996 
2885 
2.898 
2.926 
2.959 
2 978 

3.000 
2.934 
2 907 
2.952 
2.943 
2.905 
2.936 
2.917 



Decllnatioa 
1860 



Pr&cession 
1850 



99 



+ 7 27 13.6 
8 40 0.7 

5 52 46.5 

3 26 32.3 
8 29 52.3 
7 54 39.0 

6 37 50.3 

5 8 49.2 

4 14 £5.5 
3 15 16.4 

6 16 36.6 

7 30 32.2 

5 26 41.3 

5 49 22.2 
7 35 52.5 

6 9 52.7 

7 8 62.7 



Bemerkungen 



99 



+ 7.346 
7.349 
7.855 
7.861 
7.362 
7.369 
7.369 
«7.382 
7.383 
7.387 
7.390 
7.390 
7.391 
7.393 
7.393 
7.412 
7.412 



L LL 

(125.) 

IL 

III. B. 

IV. 

V. 

(115.) 

VL B. 

VIL B. 

VIII. 

IX. 

X. B.LI 
(262.) 

XI. B. 
XU. B.LL 
(1160 
XIII. LLÄ. 



L(119)+0.16 + 2.4;(192)+0.16+0.9;(263)-0.OT-3.6;(67i) + 0.07+1.2 
(672) [-29.67] +4.4; (705) - 014 - 3.8; (708) -0.06 -2.7; (785) + 0.04-0.6 
(799) -0.13 + 1.4. XL (116) -0.04-0.5; (252) +0.05 +0.6. III. (107) +0.20 +2.9 
(574) -Ol 9 0.0; (608)+0.09-1.0; (783)- 0.08 -2.0. IV. (122) -0.02 +1.1 
(125)-0.08-0.4; (194) + 0.08+0.9; (2 46) +0.21 -0.8; (667) -0.18 -0.8 
V.(12Ö)+0.01-1.6; (251) 0.00+16. VI. (112)-0.14-0.1; (187)+0.50+0.7 
(262)-0.14-1.2; (678) -0.04 + 1.3 ; (703) -0.10- 1.1; (709) -0.12 + 1.3 
(731)+0.06-1.2. VIL (106) -0.08+0.5; (110)+0.14+1.2; (646) -O.Ol -0.6 
(70?) -0.05 -1.0. VHL(104)+0.25+0.5;(261)-0.25-0.4. IX. (119)- 0.16 -0.1 
(120) +0.02* 0.4; (192) -0.13 - 0.1; (251)+0.10+4.1; (263) +0.20 -2.7 
(671) + 04+0.6; (672)+0.2.S + 1.7; (705) -0.15 -2.2; (785)+0.06-1.7 
(799)-0.21 + 1.3.X. (192) -0.04+0.1; (669)+0.05 0.0. XI.(114)-0.08-l.l 
(116)-0.0t + 1.0; (tl7) + 0.29-2.8; (189)+0.04+3.9; (252) +0.08 +1.1 
(575) -0.13 + 17; (782) -0.11 -3.0; (786) -0 08-0.6. XII. (119) +0.26 +1.2 
(120) -0.46 + 0.1; (263)+0.13- 1.7; (671)0.00 + 1.0; (672)+0.31+2.2 
(708) 0.00+0.7; (785) -0.1 7 -2.8; (799) -0.07-0.8. XIII. (118) -0.12 o-0 
(671)+0.12 — . 
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■tart 



1 



■e 



-tO 



AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



4369 

4370 

4371 

4372 

4373* 

4374 

4375 

4370 

4377 

4378 

4379 

438Q 

4381 

4382* 

4383 

4384 

4385 

4386 

4387 

4368 



8 

10 

7 

9.10 

9.10 

10 

10 

9 

9 

9 

10 



19 26 48.14 



9 

8 



9.10 

9.10 

.8.9 

10 

8.9 

9 



19 28 51.98 
19 26 55.03 
19 26 59.73 
49 27 0.21 
19 27 6.17 
49 27 6.22 
19 27 7.77 
19 27 19.56 
19 27 11.93 
19 27 14.13 
19 27 18.40 
19 27 21.70 
19 27 24.43 
19 27 25.56 
19 27 25.67 
19 27 £9.26 
19 27 29.48 
19 27 31.57 
19 27 34.29 



+ 2.877 
2.969 
2.908 
2.990 
2.993 
2.929 
2.975 
2.978 
2.894 
2.937 
2.887 
2.915 
2 879 
2.942 
2.922 
2.929 
2.965 
2 905 
2.922 
2.914 



tt 



4- 8 62 7.7 
4 39 45.4 

7 27 51.7 
3 41 33.8 

3 24 2.4 
6 29 51.8 

4 24 14.9 

4 14 49.0 

8 4 43.9 

6 7 37.b 
8 25 45.7 

7 7 59.7 

8 46 54.5 

5 53 50.7 

6 49 23.4 

6 31 11.3 
4 51 12.9 

7 35 8.3 

6 51 19.3 

7 11 17:5 



+ 7.416 
7.422 
7.426 
7.432 
7.432 
7.440 
7.440 
7.442 
7.446 
7.448 
7.451 
7.456 
7.4Ö1 
7.465 
7.466 
7.466 
7.472 
7.472 
7.474 
7.478 



I. B. S. 

(112.) 

IL B. LI. 8. 

IIL 

IV. 

(115.) 

(108.) 

(110.) 

V. R. 

VL 

(125.) 

(118.) 

VII. 

VIII. B. 

IX. 

X. 

(111.) s. 

(122.) 

XI. B 

XII. B. 



1.(123)4-0.02 + 1.1; (246H-0.03-1.2 ; (264) [+ 0.57J-2.1 ; (679)-0.084-0.6 
(707) 0.00+0.6; (784)-0.05-0 6; (797)+0.08 + 1.6- IL (119) + 0.13+0.8 
(192) + 0.07 -0.4; (263) - 0.07-0.0; (667) + 0.06 + 1.0; (671)+0.07+2.4 
(672) + 0. 18 + 1.5 ; (705) + 0,03 - 0.7 ; (708) - 0.06 - 7 ; (785) - 32 - 2.7 
(799)- 0.01 -0.9. III. (106)-0.12~l.l;(26i)+0.13 + l.l. IV. (106) + 0.03 -2.0 
(261) -0.03 + 2.1. V. (122) + 0.04 -0.3; (246) -0 05 -0.5; (667)+0.01-1.0 
(797) +0.01 +1.8. VI. (H6)-0.05-3.6; (117)+0.06+3.8. VII. (246)+0.13-0.6 
(253)-0 Ol + 0.5 ; (264) + 0.12 - 0.7 ; (679) - 0.10 - 1.2 ; (784) - 0.12 + 2.1 
(797)+0.01+0.2. VIII. (114)+0.2O-2.2; (189) -0.10+0.9; (252) -0.11 + 1.2 
(262) + 0.02 -0.2; (575) - 0.20 + 1.1 ; (678)+0.05 + 1.2; (703) -0.11 -1.4 
(709)+O25-l.O; (733) +0.09 -0.5; (782) -0.15+0.9; (786) +0.02 [+8.4] 
DL (263)+0.10+1.5; (799)-0.09-1.5. X. (11 5) -0.01-0.6; (117)-0.08+4.6 
(191)+0.12-0.8;. (669) -0.04 -3,3. XL (263)+0.34-0.4; (70&)- 0.03 + 0.9 
(799) -0.30 -Od. X1L (118) -0.02 -0 2; (667) +0.02+0.3. 
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4389 
4390 
4391 
4392 
4393* 
4394* 
4395 
4396 
4397 
4398 
4399 
4400 
4401 
4402 
4403 
4404 
4405* 



00 
OB 
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AR. 1850 



9 
8 
9 

10 

8.9 

9 

10 

9.10 

9 

11 

10 
8 

10 
8 
9 

10 
8.9 



h 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



27 34.62 
27 34.66 
27 42.67 
27 44.84 
27 47.80 
27 48.43 
27 48.58 

27 57.78 

28 5.84 
28 6.04 
28 7.09 
28 20.92 
28 21.78 
28 25.45 
28 39.67 
28 40.04 
28 43.69 



Pr&cession 
1850 



tt 



+ 2.942 
2984 
2.928 
2.887 
3.004 
2.952 
2.879 
2.923 
3.001 
2.962 
2.898 
2.877 
2.905 
2874 
2.930 
2.936 
2.988 



Declination 
1850 



4- 5 54 36.4 
3 59 18.5 
6 32 46.0 
8 24 8.7 
3 2 50.5 

5 27 9.5 
8 47 22.1 

6 48 29.5 

3 12 15.7 

4 59 28.8 

7 54 14.2 

8 52 50.1 

7 35 54.6 

8 59 38.2 
6 27 25.0 
6 11 23.8 
3 47 29.9 



Präcession 
1850 



SBBB 



Bemerkungen 



+ 7.478 
7.478 
7.489 
7.493 
7.497 
7.497 
7.497 
7.510 
7.521 
7.521 
7.522 
7.541 
7.542 
7.547 
7.567 
7.567 
7.570 



L B. 
IL B.L1.S 
(115.) 
(125) 
I III B. 
IV. 
V. 
VI. 
(107.) 
(111.) S. 
VII. B. 

vm. b.s. 

(118.) 

EL B.S. 

X. B. 

(115.) 

XL B. LL 



I. (114)4-0.24-1.3; (116)+ 0.21 + 1.7; (189)4-0.04 [-5.5] ; (252)-0.02-f0.9 
(262) -0.17 -0.3; (575) - 0.14 + 0.1; (678) + 0.05 + 0.8; (703) -0.16-0.6 
(782)-0.02 [-6.4]; (786) -0.03 -1.9. IL (107) + 0.03 + 1.8; (110) - 0.03 + 1.2 
(186) + 0.08 [-17.0]; (248) - 0.12-2.0; (261)+0.17-0.6; (586) + 0.02 - 0.3 
(646) 0.00+0.5; (731) + 0.03-2.3; (732) - 0.12 + 0.6; (783) - 0.03 + 0.7 
III. (103) +0.43 + 1.2; (104)-003-2.8; (105) -0.28+3.1; (261)-0.04+l 
(587) -010-2.0; (608) +0.1 9 +0.4; (783) -0.17-0.5. IV. (246) + 0.25+ 1.8 
(251)-0.35[+l6.0]; (264)+0.24-0.4; (67 9) -0.13-1.4. V. (188)+0.15+0 6 
(190) - 0.20 -13; (252) [+064] + 1.1 ; (669) - 0.04+0.6 ; (678) + 0.09 - 1.2 
VI. (120)+0.12-1.5; (263) -0.12 + 1.5. VII. (H9)+0.05-0.4; (264)-0.05+0.4 

VIII. (123)+0.12-0.3; (124)-0.15+3.3; (125) +0.02 -2.0; (2 46)+0. 19+0.2 
(251) -Oll) -1.6; (264) + 0.21 -0.7; (671) - 0.04 - 2.7; (672) + 0.12 - 1.2 
(679) - 0.15 0; (707) - 0.01 + 18; (784) - 0.14 + 3.3; (797) - 0.01 +0.4 

IX. (l23)+0 02-1.7; (124)+ 0.08 + 4.3 ; (251) -0.23 +2 4; (264) +0.42-1. 6 
(Ö71)-0.02 -2.9; (672) +0.11+0.6; (679) - 0.17-2.1; (707) -0.07 +2.2 
(784) -0.14 + 0.6; (797) + 0.04 - 1.3. X. (115)+0 04-0.4; (116) -0.174-0.2 
(191)+0.06-2.4; (263)+0.06+2.8. XI. (106)+0.13-0.3; (108) -0.27+ 2.0 
(U0)+0.06-4.1; (186) [-0.52] [-13.6]; (586)+0.l3 + 3.7; (783) - 0.05 - 1.2. 




199 




4406 

4407* 

4408 

14409 * 

4410* 

4411 

4412 

4413 

4414 

4415 

[4416* 

4417 

4418 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

4424 



9.10 

9 

9.10 

10 

7.8 

9 

8 

9 10 

10 

9 

9.10 

9.10 

9 

10 

7.8 

9 

10 

10 

8.9 



h t tf 
19 28 43.97 

19 28 48.12 

19 28 48.39 

19 28 49.62 

19 28 50 61 

19 28 52.56 

19 28 54.88 

19 28 57.53 

19 28 59.04 

19 29 9.87 

19 29 13 63 

19 29 16.17 

19 29 25 58 

19 29 26.61 

19 29 27.55 

19 29 31.90 

19 29 36.99 

19 29 39 69 

19 29 42.18 



Präcession 
1850 



+ 2.966 
3000 
2.901 
2.974 
2.948 
2.989 
2987 
2.894 
2911 
2.987 
2.882 
2.889 
2.939 
2.887 
2914 
2.925 
2.952 
2.885 
2.921 



Declination 
1850 



ii 



+ 4 47 59.8 

3 15 66.9 

7 48 27.9 

4 27 4.3 

5 40 48.0 
3 44 23.4 
3 51 33 1 

8 6 27.7 

7 22 18.2 
3 51 18.4 

8 40 25.2 
8 21 57.9 

6 5 28.7 
8 26 43.1 

7 13 17.4 
6 43 50.8 

5 30 9 9 

8 31 54.9 

6 52 29.2 



Pr&cession 
1850 




H 



+ 7.572 
7.578 
7578 
7.580 
7.581 
7.584 
7.587 
7.590 
7593 
7.607 
7.612 
7.616 
7.628 
7.629 
7.630 
7.636 
7.643 
7.648 
7.651 



(111.) S. 
(107.) 



L 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

(667.) 

(186.) 

VII. 

(264) 

VIII. 

(264.) 

IX. 

X. 

(115.) 

(124.) 

XI. 



B. 

R. 

B.LI. 
B. 



B.S. 



K. 



I.(122)+0 07-0.7 ; (192)-0.06+0.7. IL (188}+0.09+0.2; (646)-0 09-0.2 
III. (114)+0.23-3.1; (U7)+0.20+2.1 ; (189) - 0.13-0.2; (252) -0.16+0.5 
(262) + 0.05 +1.1; (575) -0.10+0.6; (669) - 0.05 + 1.4; (190)+0.13-0.1 
(678)+0.09[-15.9]; (703) -0.05 [+16 4]; (709)-0 01+0.4; (733) - 0.13-0.7 
(782) -0.02 -4.2; (786)+0.05 + 2.1. IV. (108)-0 11 -0 2; (HO) + 0.11 +0.2 

V. (106)+0.10+0.9; (108) -0.39 + 1.2; (110) + 14+0.5; (248) +0.06+2. 9 
(646)-0 08-0.4; (731)+0.21 [+8.1]; (732) -0 03 [+12.1 ; (783) 0.00+4.9 

VI. (119)+0.11 + 2.1; (705)-().10-2 .1. VII. (124)-0.2^-1.3; (193)-0 03+1.3 
(246)+0.08-2.1; (251) -0.04 + 3 1 ; (797)+0.19-0 9. VIII. (114) + 0.22-1.0 
(U5)-0 24+0.7. (116)0.00+0.3; (U7)-0.13+ 3.2; (189) + O.Ol - 3.8 
(190) + 0.24- 1.5; (252) + 0.01 [-8.6]; (262) +0 21+0.1 ; (669) -0.06 -0.3 
(799) -0.29+2.7. IX. (667)+ 0.04-1.9; (671)-0.04+0.6; (708) -0 10-0.7 
(785)+0.09 + 2.1. X. (120)-0.16+0.3; (263) + 0.16-0.2. XL (U6)+0.10-1.4; 
(252)+0.09-1.6; (263)-0.14+1.7; (799) -0.03 + 1.2 



»00 



1-1 

a 

a 



9 

00 

8 
o 



SB 



AR. 1850 



BBSBeBBI 



EESBH9B 



Pr&cession 
1H60 



Dectination 
1850 



Präcessiön 
1850 



Bemerkungen 



4425 
4426 
4427 
4428 
4429 
4430 
4431 
4432 
4433 
4434 
4435 
4436 
4437 
4438 
114439* 
4440 
4441 
4442 
4443 
4444 
4445 
4446 



9 
9 
10 
9 
9 
9.10 
9 
9 

10 

10 

9.10 

9.10 

10 

10 

9 

9 

9.10 

9 

10 

9.10 

9 

9 



h t tt 

19 29 43.61 
19 29 48 49 
19 29 50.92 
19 29 51.67 
19 29 53.44 
19 30 0.09 
19 30 1 26 
19 30 9.92 
19 30 10 71 
19 30 13.60 
19 30 16.66 
19 30 17.54 
19 30 18.60 
19 30 21.52 
19 30 29.13 
19 30 31.98 
19 30 38.22 
19 30 44.12 
19 30 45.87 
19 30 49.75 
19 30 50.92 
19 30 51.00 



n 



+ 2.905 
2.917 
2.882 
2.897 
2.977 
2.915 
2.960 
2.934 
2.963 
2.904 
2 963 
2.913 
2.953 
2.984 
2.941 
2.886 
2.904 
2.933 
2.876 
2.935 
2.970 
2.953 



+ 7 38 19.5 

7 5 12.2 

8 41 24.8 
7 58 58.6 

4 19 35.0 
7 12 2.6 

5 7 22.5 

6 18 51.9 
4 59 30 3 

7 41 22 9 

4 57 59.4 

7 16 16 3 

5 27 30 5 

3 59 16.4 

6 34 8 

8 31 54.4 

7 41 42.0 
6 22 31 

8 57 59.9 
6 15 28.5 

4 40 20.4 

5 27 3.7 



tt 



+ 7.657 
7,659 
7.663 
7.664 
7.667 
7.675 
7.677 
7.688 
7.669 
7.693 
7.697 
7.699 
7.700 
7.704 
7.714 
7.718 
7.727 
7.735 
7.737 
7.742 
7.744 
7.744 



B. 



B R 



L 

(118.) 

II. . 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

(262.) 

(HS.) 
VIII. 
(667.) 

(115) 
(110.) 

IX. B. 

X. B. 

(119.) 

XI. 

(193.) 

XII. 

XIII. R 

(115.) 



I. (U8)-0.14-l.l; (119)+0.10+1.9; (192) [-4.47] +0.9; (705)4-0.03-1.7. 
II. ( 1 24)- 0.24 -f- 0.3; (264)4-0.24-0.2. III. (122) -0.02 -0.5; (246) -0.04 -0.1 
(671)-0.12 + 0.2; (672)+0.20+05. IV. (107) + 0.1 1+0.3; (108) 0.00 + 1.0 
(Ul)+0.22-0.5; (188)-0.29[+6.l]; (646)- 0.06- Ö.8. V. (252) + 0.09-1.6 
(667)-0.12+0 9; (785)+0.02+0.8. VI. (Ul) + 05-1.6; (112)-0.20+0.8 
(114) - 0.15 - 0.8; (262) + 0.08 - 1.0; (703) - 0.08 - 1.0 5 (709) 0.00 + 0.5 
(731)4-0.19-1.1 ; (786) +0.1 1 + 3.9. VII.(116)+0.12+0.3; (tl7)+0.08+2.3 
(669)-0.2l-2.7. VIII. (lll)-0.06-2.9; (262)4-0.06+2.9. IX. (114)4-0.20-1.4 
(189)+0.11-2.4; (190) -0.22 + 2.9; (786) +0.02 [- 8.1]; (799) - 0.11 + 1.1 
X. (124) - 0.24 +1.0;(24«f)+ 0.25 -0.9. XI. (116)4-0.014-0.5; (117>+0.20+4>,7 
(252)-0.20-0.8; (263) 0.00-0.3. XII. (117)-0.10 + 1.0; (191) -0.11 [-7.5] 
|(263)+0.21-1.0. XIII. (248)+0.11-3.2;(703)-0.08-0.4; (783) -0.03 +3.5. 



8Qi 




4447 

4448* 
4449* 
4450 
4451 
4452 
4453 
4454 

14455 
4456 
4457* 
4458* 
4459* 
4460 
4461 
4462 
4463 
4464 



9.10 

8.9 

7.8 

9.10 

10 

9 

9.10 

7 

10 

8.9 

8.9 

9 

10 

9.10 

9.101 

10 

9 

9.10 



AR. 1850 



1850 



b 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



30 55 13 

30 57 52 

30 58.46 

30 58.92 

31 1.05 
3 t 4.60 
31 6.45 
31 18.46 
31 19.84 
31 20.03 
31 20.20 
31 26.09 
31 26.54 
31 34.03 
31 35.13 
31 44.18 
31 44.97 
31 45.47 



ti 



+ 2.965 
2.884 
2.888 
2.97» 
2.916 
2.892 
2995 
3.005 
2.971 
2939 
2.913 
2.999 
2.995 
2.895 
2.880 
2.917 
2.900 
2.996 



Declination 
1850 



tt 



+ 4 53 54.5 
8 35 5.7 
8 24 46.9 
4 14 24.3 

7 9 5.2 

8 15 4.4 
3 31 58.7 

3 2 43.3 

4 35 11.6 

6 5 36.6 

7 16 43.5 
3 21 9.0 
3 28 15.3 

8 6 21.1 
8 48 59.7 
7 5 54.5 
7 54 23.1 
3 27 23.2 



Pr&cession 
1850 



+ 7.750 
7.752 
7.755 
7.755 
7.757 
7.762 
7.764 
7.780 
7.782 
7.783 
7.783 
7.791 
7.791 
7.801 
7.803 
7.815 
7.816 
7.816 



aaamm 



Bemerkungen 



f 



II. B. U S 

IIL B. LI. 

IV. 

(118.) 

V. LI. 

VL B. 

VIL LL 8. 

VIII. 

IX. B. S. 

X. s. 

XI. B. 

XII. B 

(251.) 

xm. s. 

(191.) 

XIV. 
(107.) 



I. (Ul)+|0.22+0 5; (U2)-0.13-i.8; (262) -O.Ol + 1.0; (703) - 0.07 + 0.3. 
II. (124)+0.U+1.7; (246) -0.05 +0.4; (264)+ 0.22 -1.5; (679) -0.26 -1.7 
(797) -0.02 +0.9. III. (123)+0.45 + 3.1; (246)+ 0.42 +2.6; (264) -0.25 -3.2 
(671) -0.20 -1.2; (672) + 0.07 - 0.9; (707) -0.13 - 0.9; (785) + 0.03+0.6 
(797)-Ö.38-0.3. IV. (108) +0.05 -0.3; (110) -0.04+0.3. V. (251) -0.09 +0.3 
(708) -0.01 -0.2; (785) +0.09 [-6.6]. VI. (107) -0.07-2 1 ; (586) +0.07 +2.1 

VII. (261) + 0.09 + 1.7; (731) + 0.08 — ; (732) - 0.14 — ; (783) - 0.03-1.7 

VIII. (108) -0.18 -3.3; (111)+0.13+1.6; (262)+0.04+1.6. IX. (11 4)-0. 14-4.3 
(116) -0.14-0.4; (117) + 0.16 + 2.6; [(189) -0.01 - 1.6; (190) -0.03- 1.6 
(252) + 0.34+3.4; (575) -0.18 -0.1; (709) [+1.60] [-8.1]; (733)+0.05-0.6 
(786) +0.02 +3.0; (799) -0.09 -0.8. X. (118) - 0.03 + 1.1 ; (119)- 0.63 + 3.4 
(192)+0.06 -0.2; (667)+0.13+0.1 ; (705)+0.09 - 1.0; (785) - 0.19 - 3.1 
XI. (261) -0.18+0.7; (646) +0.1 8-0.6. XII. (107)-0.40-0.2; (586)+0.19+1.3 
(783)+0.21-1.0. XM. (123)-0.06+0.1 ; (264)+0.06-0.1. XIV. (119)+0.39-1.4 
(251) -0.33 +2.5; (667)-0.05-1.2. 



SternTenwictaUf, 



26 



10* 



ttfifibSK 



»4 



00 

s 
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AB. 1850 



Prftcession 
1860 



Dedinattan 
1850 



Pracession 
1850 



Bemerkungen 



4465 

4466 

4407» 

4468 

4469 

4470 

4471* 

4472* 

4473* 

4474 

4475 

4476* 

4477 

4478 

4479 

4480 

4481 

4482 

4483 

4484 



5.6 

7.8 

101 

8.9 

9.10 

10 

9 

9 10 

9.10 

10 

8 

9 

1* 

10 

16 

9 

9.101 

7.8 

9.10 

9 



h , 

19 31 
19 31 
19 31 
19 31 
19 32 
19 32 
19 32 

i 

10 32 
19 32 
lSf 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 
19 32 



47.49 

47.52 

48.92 

51.80 

3.03 

4.33 

7.53 

8.14 

17.55 

20.58 

23.12 

2468 

25.69 

30.68 

37.24 

37.90 

41.41 

42.14 

44.99 

49.18 



n 



+ 2.962 
2.963 
2.919 
2.984 
2915 
2.886 
2.955 
2915 
2.954 
2993 
2.909 
2.905 
2.947 
2.939 
2.995 
2.896 
2.884 
2.915' 
3 001 
2.985 



o t tt 

+ 53 36.4 
4 58 35.3 
7 2 14.9 

4 2 37.7 

7 11 19.8 

8 31 51.0 

5 21 38.8 
7 13 41.4 

5 25 22 9 
3 35 41.4 
7 30 11.5 

7 40 16.6 
5' 42 55.7 

6 6 35.3 
3 32 2.4 

8 6 45.9 
8 37 58.4 

7 13 33.9 
3 15 34.4 
3 59 53 2 



+ 7.820 
7.820 
7 821 
7.825 
7.840 
7.842 
7.846 
7.847 
7,800 
7.863 
7.867 
7.868 
7.S70 
7.877 
7.886 
7.887 
7.892 
7.89^ 
7.897 
7.903 



I. B. R. 

(188.) 

IL 

(HO.) 

(118.) 

(124.) 

III. B. 

IV. 

V. B. 

VI. 

VII. 

VIII. 

(189.) 

IX. 

(261.) 

X. 

(124.) 
KI. 

(646.) B. 
ÜI. Bf. LI. 8. 



L (112)- 0.03 -0.1; (1 14) -0.05- 0.9 ; (248)- 0.07 -0.1; (575)-0li+06; 
(703) -0.05 -0.3; (731)4*0.16-0.7- (782) +0.13 -0.3; (786)+ 0.04 +1.8. 
IL (191) -0.03 -1.2; (262)+0.03 + 1.3. III. (111)+ 0.08 -1.6; (114) -0.23 -0.3; 
(U5)+0.05+0.6; (U6)+0.08+0.9; (190) +0.09 [-12.8]; (252) -0.04 +0.4; 
(262)[+1.41] 0.0, IV. (118) 0.00 + 2.4; (120) +0.0 1-2.3. V.(U4)-0 11-2.6; 
(Uä)+0.22-0.4; (U6)+0.05-0.6; (252)+0.12+3.6; (262) -0.26 [+11.2]. 
VL(106)-0.05-0.9;(261)+0.06+0.9. VIL (119)+0 03+0.1 ;(121)+0,04+2.6; 
(263) + 0X>8- 1.1; (672)+0.15+2.6; (705) -0.02 -2.2; (708) +0.04 -0.2 5 
(785)-0.31 - 1.9. VIIL.(ll9)+0.02+0.3; (263)-0.01 -0.2. IX. (189) -0.10 -2.4; 
(«52)+0.10+2.4, X.(246)-0.09-2,0;(251) + 0.02[+12.2];(667)+0.07 + 2.0. 
XI.(118)+0.04+0,2} (12O)-0.08 + l.l; (121H+Ö.55J + 1.3-, ( 1 92)- 0.06+O J); 
(672)+0.1Ö+0.6; (705) -0.02 -3.4; (785) + 0.03 +0.9; (799) -0,02 -1.6. 
XIL(U0)-0.06+0.4; (186) -0.03 +4.0; (783) + 0.08 - 4.4. 



aos 



a 



o 

a 



m 



4485 

4486 

4487 

4488 

4489 

4490 

4491 

4492 

4493 * 

4494 

4495 

4496 

4497* 

.4498 

14499* 

14500 

14501 

4502 

4503 

4504 

4505 



* 



AR. 1850 



10 

9 

9.10 

10 

10 

9.10 

10 

9 

9 

10 

9.10 

9 

9 

10 

.9 

10 

9 

9.10 

10 

9 

9.10 



h 
19 



19 
19 
19 
19 
19 
119 
1» 
19 
19 
19 
19 
19 

l f 9 

19 
19 
19 
19 
19 
19 



32 49.77 
32 50.97 
32 51.20 
32 55.71 

32 55.81 

33 4.99 
33 8.23 
33 10.20 
33 13.13 
33 16.95 
33 18.39 
33 22 92 
38 27.38 
33 35.61 
33 48 88 
33 £0.84 
33 52.32 
33 57.12 

33 57.90 
38 58.47 

34 009 



Pr&cession 
1850 



Declination 
1850 



n 



+ 2.890 
2.979 
2.995 
2.917 
2 950 
2.978 
2.948 
2.961 
2.882 
2 917 
2.995 
2.900 
2.947 
2.983 
2.952 
2 994 
2.944 
2.993 
2.963 
2.978 
2 878 



tt 



+ 8 22 50.1 

4 16 51.9 

3 32 2.5 

7 8 45.S 

5 37 29.5 

4 18 50.0 

5 41 57.0 
5 6 29.0 

8 45 0.1 
7 8 19.5 

3 31 43.2 

7 54 31.0 
5 45 57.6 

4 5 49.6 

5 30 3.9 
3 33 25.7 
5 54 26.7 

3 36 36.3 

4 59 56.2 
4 17 44.4 

8 55 28.5 



Präcession 
1850 



7.904 
7905 
7.905 
7.911 
7.911 
7.923 
7.928 
7.931 
7.934 
7.940 
7.941 
7.948 
7.953 
7.965 
7.982 
7.985 
7.987 
7.993 

7.994 
7.99$ 
7.99-7 



Bemerkungen 



l 



(667.) 

(HO.) 

I. 

(120.) 

(189.) 

II. 

IIL 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

(186.) 

X. 

(261.) 

XI. 

XIL 

(26«.) 

xm. 



B. 



L (lOÖ)-f 0.03-2.2; (107)-0.02-|-2.3. II. (108) -0.14-0.6; (110)4-0.14+0.6 
Iff« OH)+O,21-0 5; (U5)-0.20+ 0.6. IV. (U4)-J-0.05-0.6; (188)-0.27r2.7 
(262) + 0.33 0.0; (575)- 0.17 + Mi (732) + 0.06 + 1.6; (782) + 0.03 -1.4 
(786)- 0.01 + 1.7. V. (123) -0.03 + 0.4; (124)+0.07 + 1.7; (246) + 0.14 -1.7 
(251) -0.03 + 2.5; (264) + 0.17 - 1.6; (667) - 0.13 - 1.0; (679) - 0.17 - 0.5 
VI. (U8)-p.l6-0.2;(l20)+0.1,7 + Ü.2. VII. (106)-0.16-1.0; (107)4-0.17+3.7 
(261) -0.26 -2.3; (574) + 0.02-1.9; (586) + 0.20 + 1.2 ; (646) + 0.04 + 0.3 

VIII. (11 9) -0.03 +2.4; (i21)+0.17-2.4; (246) -0.41 + 1.9; (264) +0.29- 1.8 

IX. (115)-0.27+Q.S; (U6)+0.04+1.3; (11 7) -0.09 -0.5; (189) +0.31 - 1.4 
(190)[-0.71] + 0.2. X. (111) -0.49 -0.7; (U4)+0.24+0.7; (190) + 0.26 - 
XL (U5)-0.05 + 0,9; (U6)4-0.10-f t. c ; (U7)-Ö.04-2.8. XII. (106)+0. 17-0.7 
(107) + 0.20 + 3.2; (261) - 16 - 0.5; (574) - 0.14 - 2.4; (646) - 0.09 + 0.5 
XIIL (125) +0.04 -0.6; (264)+ 0.^2 + 1.4; (265)- 0.26 -0.9. . 
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Präcession 
1850 



Declination 
1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



4506* 
4507 
4508 
4509 
4510 
4511 
4512 
4513 
4514* 
4515 
4516 
4517 
4518 
4519 
4520 
4521 
4522* 
4523 
4524 
4525 
4526* 
4527 



9 

9. 10 

9.10 

9. 10 

10 

9.10 

9 

9 

9 

9.10 

9 

9 

9.10 

10 

9.10 

10 

9.10 

10 

10 

9.10] 

9.10 

8 



h t tt 
19 34 2.12 

19 34 2.93 
19 34 3.64 
19 34 3.86 
19 34 6.90 
19 34 10.90 
19 34 17.34 
19 34 20.19 
19 34 21.71 
19 34 26.53 
19 34 36.87 
19 34 37.76 
19 34 40.43 
19 34 40.88 
19 34 41.07 
19 34 44 24 
49 34 44.34 
19 34 48.37 
19 35 0.01 
19 35 2.42 
19 35 7.86 
19 35 9.10 



tt 



4- 2.881 
2.915 
2.924 
2.961 
2.943 
" 2 988 
2.977 
2.922 
2.923 
2.951 
2.929 
3.001 
2 918 
2.996 
2.955 
2 941 
2.952 
2.946 
2.960 
2.904 
2.983 
2.972 



tt 



+ 8 4« 55.8 

7 15 11.9 

6 50 12.2 

5 6 5.5 

5 56 6.8 

3 49 49 6 

4 22 56.0 

6 52 34.3 
6 50 27.9 

5 39 52.6 

6 35 50.7 
3 15 23.4 

7 8 8.1 

3 30 0.9 

5 23 55.4 

6 9 9.9 
5 32 39.0 
5 49 — 
5 10 14.9 

7 45 6 5 

4 5 56.1 
4 36 16.4 



4- 8.001 
8.001 
8.002 
8.002 
8.006 
8.011 
8.021 
8.025 
8.026 
8.033 
8.046 
8.047 
8.050 
8.051 
8.052 
8.056 
8.056 
8.061 
8:077 
8.080 
8.087 
8.089 



I. 
II. 
III. 
IV. 

(11&) 

(261.) 

V. 

(119.) 

VI. 

(114.) 

(11*0 S. 

(104.) 

VII. 

(107.) 

vin. 

(115:) 

IX. 

(190.) 

(1890 

X. 

XI. 

XII. s. 



B. 

B. 
B. 

B.8. 



B. S. 



B. 



I. (123)4-0.034-3.2; (124)4-0.0*4-0 8; (126) -0.08 -3.9; (667)-0.01 0.0. 
II. (118)4-0.044-0.3; (120) -0.03 -0.3. 111.(117)4-0.024-5.9; (119)4-0.18-4.0 
(191) -0.23 4-3.0; (263)4-0.22-2.3; (785) -0.08 -1.6; (799) - 0.10 -1.2 
IV. (112)-0.054-0.2; (114)4-0 12-0.5; (188)-0.02-1.3; (262)4-0.174-0.8 
(646)-0.10 4-l.l; (782) -0.05 -0.7; (786) -0.074-0.3. V. (108) -0.204-0.4 
(110)4-0.21-0.3. VI. (117)4-0.464-3 7; (119)4-0.17-1.7; (191)-0.10-0.6 
(263)4-0.204-3.3; (785) -0.31 -3.7; (799)-0.39-l.l. VIL (118)4-0.31-0.7 
(120) -0.304-0.7. VHI.(U2)-0.154-1.4; (189)4-0.15-1.4. IX. (111)4-0.24-0.5 
(114)4-0.27+0,6; (l90)-0.50-. X. (119)4-0.26 [4-8.1]; (120) -0.144-0.4 
(121)4-0.124-1.1; (123)-0.25-1.5. XI. (106) -0.034-3.5; (261)4-0.19-2.8, 
(574) -0.15 - 0.8. XII. (262) 4-0.094-0.9; (646) 0.00-0.4; (731) + O.li - 2.2. 
(732) -0.13 -0.3; (782)- 0.07 -2.9; (783) -O.Ol 4-5.1. 
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OD 



AR. 1850 






4528 
4529 
4530 
4531 
4532 
4533* 
4534 
4535 
4536 
4537* 
4538 
4539 
4540 
4541* 
|4542 
4543 
4544 
4545 
4546 
4547 
4548 



9 
9 

10 

10 

10 

8.9 

9 

10 

9 

9.10 

7.8 

10 
7 

10 
9 
9 

10 
9 
9 
9 
9 



h t tt 
19 35 9.99 

19 35 10.43 

19 35 20 62 

19 35 24.89 

19 35 25.37 

19 35 26.16 

19 35 27.74 

19 35 28.15 

19 35 29.39 

19 35 30.11 

19 35 31.07 

19 35 31.28 

19 35 31.95 

19 35 35 02 

19 35 35.68 

19 35 41.91 

19 35 44.47 

19 35 48.91 

19 35 50.89 

19 35 51.96 

19 35 52.84 



Präcession 

1850 






Declination 
1850 



Pr&cession 
1850 



tt 



+ 2.979 
2.903 
2.960 
2.979 
2.971 
2.879 
2.976 
2.906 
2 898 
2.946 
2.899 
2.971 
2.972 
2.946 
2.985 
2.947 
2921 
'2.881 
2.974 
2.951 
2.916 



tt 



+ 4 17 22.6 

7 47 57.7 
5 9 38.7 
4 17 6.2 
4 40 56.4 

8 52 39.0 
4 24 23.4 

7 38 43.2 

8 1 39 4 
ö 50 7.8 
8 1 48.1 
4 40 30 4 

4 36 28.3 

5 47 34.7 

4 46.9 

5 45 25.2 

6 57 23.1 
8 49 43.6 

4 32 3.1 

5 95 44.9 

7 13 45.3 



I 



tt 



+ 8 090 
8.091 
8.105 
8.110 
8.111 
8.112 
8.114 
8.114 
8.117 
8117 
8.118 
8119 
8120 
8.124 
8125 
8.133 
8.137 
8.142 
8.145 
8.146 
8.147 



Bemerkungen 



I. 

IL B. 

(189.) B. 
(186.) 
(262.) 
III. 

IV. B. 
(192.) 
(264) 

V. S. 

VI. LI. 
(262 ) 
(786.) 
VII. 

VIII. B. LI. S. 

IX. 

(118.) 

X. S. 

XI. B. 
XII. 
(121.) B. 



I. (108)-0.66+0.4; (110) +0.06 -0.4. IL(U9)+0 11-1.9; (120)- 0.16 -Ü.3 
(121)0.00 + 1.7; (123)+0.04+0.4. IIL (125)-0.16 + 1.5; (t2C)- 0.07 + 0.2 
(246) [+0.68] -1.3; (667)+0.06 + 0.4; (672)+0.18-0.7; IV. (ii>8)- 0.1 1-0 4 
(U0)+0.11+ü.5. V. (112)-0.16-0.1; (U5)+0.15+0.1 ; (116)0.00+1.6, 
(U7)+0.02-1.7. VI. (192) + 0.09+0.5; (>64)-0.Ö6 0.0.; (671) - 0.14- 1.4 
(672)+0.10+l.t. VII.(115)-0.22-20.1; (19O)+O.23+20.2. VIII.(l06)-0.0i+1.4 
(261) + 0.20 -1.3; (574) -0.09 + 1.5; (587) -0.08- 1.4. IX. (1 12) -0.06 -1.3 
(U6)+0.14+4 0; (252) -0.08 -2.6. X. (123)+0 10 + 0.4; (l25)+0.05+ 1.0 
(126)-0.28+0.4; (667)+0.14-1.9. XL (108)+0.03+0.6; (Hü) + ü.04- 1.3 
(lll)-O.Ol + 0.1 ; (188) + 0.04 -0.4; (248) - 40 - 2.6 ; (262) - Ü.ll + 2.4 

1(646) +0.05 +0.8; (731) + 0.18 -2.7; (732)+ 0.10 + 1.1; (783) + 0.09+ 2 5 
(786)+0.03— . XII.(lll)-0.26-1.6; (252)+ 0.27+ 1.6. 
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1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 1 


4549 


8 


19 35 53.09 


+ 2.989 


O * tr 

+ 3 49 24.9 


+ BAU 


I. B. LL S. 1 


4550 


9 


19 35 54.53 


2903 


7 47 37.5 


8.149 


(19*) 1 


4551 


10 


19 36 2.08 


2.864 


8 40 29.6 


8.160 


(125.) 1 


4552 


10 


19 36 4.04 


2.923 


6 54 15.4 


8.162 


(118) 


4553 


9 


19 36 9.13 


2.985 


4 42.2 


8.169 


(105) 


4554* 


8 


19 36 9.35 


2.939 


6 7 44.8 


8.169 


II. B. 


4555 


10 


19 36 23.62 


2 962 


5 6 10.1 


8.189 


(188.) 


4556* 


8.9 


19 36 26.00 


2.977 


4 23 59.4 


8.192 


III. B. 


4557 


9.10 


19 36 26.87 


2.907 


7 35 37.9 


8.193 


(121.) 


4558 


10 


19 36 28.33 


2.885 


8 36 40 7 


8.194 


(125.) 


4559 


8 9 


19 36 33.72 


3.003 


3 9 30.7 


8.202 


IV. B. 


4560 


9 


19 36 34.66 


2.944 


5 55 38.5 


8.203 


(116) I 


4561 


9.10 


19 36 38.42 


2.922 


6 58 2.1 


8.?08 


(118) 1 


4562 


10 


19 36 39.41 


2.908 


7 35 37.4 


8.209 


(263.) 


4563 


9.10 


19 36 45.84 


2.995 


3 33 24.0 


8.218 


V. 


4564 


9.10 


19 36 48.38 


2.923 


6 54 52.3 


8.221 


(118.) 


4565* 


9 


19 36 50.96 


2.946 


5 49 10.5 


8.225 


VI. 


4566* 


9.10 


19 36 58.66 


2.916 


7 14 0.7 


8.235 


vn. LL 


4567 


10 


19 37 0.82 


2.903 


7 48 7.3 


9.238 


(19t) 


4568 


9 


19 37 1.27 


2 940 


6 $ 13.0 


8.239 


(252.) 


4569 


10 


19 37 (.42 


2.964 . 


4 5$ 13.3 


8.S3.9 


yni. 


4570 


9 


19 37 3.91 


2.937 


6 15 3.7 


8.242 


IX. B. 


4571 


9 


19 37 4.82 


2.996 : 


3 28 29.2 

■ 


8.243 


X. 


I. 

(252)- 
III. (1 
(188) 
(732) 
(107)1 
VII. ( 
IX. (1 
(106)- 


(106)4 
+ 0.23 
08) -0 
+ 0.16 
-0.03- 
0.00 + 
U9)-0 
116) + 
f0.12 


-0 09-0.8; ( 10 "t 

-0.1; (66«) 

.17+1.5; (110 

1-6.1; (262) 

l.l. IV. (646) 

1.9. VI. (112) 

.02-0.2; (264)- 

0.02 + 1.8; (11 

0.0; (107) -0. 


>0.084-0.9. 
-0.03 - 1.4; 
) 4-0.01+0 
0.00 + 1.1 ; 
+ 0.01 + 1 
- 0.09 + 0.3 
(-O.03+-O.3. 
?)-02ö-22 
13+2.1; (2 


n.(ii6)[+i.<i 

, (782) -0.05 
(9; (ill)-+-0.1 
(646) - 010 - 
2; (731)0.00- 
; (U4)+0.0< 
Vni.(H4)-0. 
; (252)+0.26. 
!61) + 0.12-0. 


12]-1.3; (11 ; 
-1.9; (79 
14-1.2; (181 
-0.1; (731 
■1.2 V.(10C 
1- J.8; (llo 
07-1.2; (18 
+ 0.4. X.(t 
9. 


Ot+i 1*1+4.4; 
9) -0.13 +0.3. 
S) -0.02 [-13.4]; 
) + 0.03~1.2; 
+ 0.01 -1.8; 
)4-0.06 + 1.6; 
(9)+O.08+1.2. 
05) -0.09 -1.3; 

1 
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1.(111)4-0.15-1.2; (186) -0.05 [-15.2]; (262)+ 0.14- 0.6; (732) -0.22 + 1.7. 
IL(125)+0.01+1.4; (246) [-0.48] -0.5; (253)+0.05-0 3; (264)+0 18-0.4 
(671)-0.12-28; (800) - 0.10+2.3. III. (Il9)+0.0t +0.^; (120)- 0.08 - 0.6 
(121) + 03+2.2; (263) [-0.63] + 1 4; (264)+0.05-3.7. IV. (123)+0.16 — 
(125) - 0.04 - 0.8; (253) - 0.08 + 0.5 ; (264) -0.02+0.3. V. (U7)+0.26-2.8 
(118)-Ö.Ö2 + 0.6; (119) + 0.01 -0.5; (252)- 0.18 0.0; (263) -0.02 + 2.3 
(669) + 0.03 +0.4; (799)-0.09 + 0.1. VI. (tll)-0.01 + 1.5; (189)- 0.16-3.3 
(262)+0. 17+1.7. VII.(120)-0.03-2.l; (121J+0.04+2.1. VIII. (l07)+0.02+1.6 
(lll) + 0.11 -0.8; (186) -0.11 —; (262)0.00-0.8. IX. (118) + 0.07 - 1.3 
(263) -0.06 + 1.3. X. (120)-0.12+0.9; (121)+0.12-0.9. XI.(12i)-0.29 + 0.3 
(125)+0.19+ 1.3; (246) [+10.67] [+8.7]; (671)0.00-2.6; (797) + 0.13-1.8 
(800) - 0.04+2.7. XII. (1Q5). 0.14-0.9; (J 06) -0.04 -0,2; (108)+ 0.09 +2.0 
(261)+0.08-0.7. 
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4592 
4593 
4594 
4595 
4596 
4597 
4598 
4599 
4600 
4601 
4602* 
4603 
4604* 
4065* 
4606 
4607 
4608 
4609 
4610 
4611 
4612 
4613 



9 

10 

10 

9 

9 

6.7 

7.8 

9 

10 

9 

9.10 

9 

9 10 

9 

10 

9.10 

9 

9 

9 

9.10 

8 9 

10 



19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 38 
19 39 
19 39 
19 39 
19 39 
19 39 
19 39 
19 39 
19 39 



11 00 
12.39 
1768 
18.24 
18 67 
2226 
28.74 
3180 
35 34 
40.82 
50.03 
51.06 
52.34 
58.07 
2 64 
8.00 
11.95 
16.54 
19.18 
1925 
21.80 
2333 



Pr&cession 
1850 



tt 



+ 2 975 
2.922 
2.921 
2.949 
3.004 
2 916 
2.988 
2.954 
2.971 
2.882 
2 973 
2.951 
2 950 
3.000 
2.945 
2 922 
2.905 
2.928 
2.968 
2.915 
2.918 
2.882 



Declination 
1850 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



O t 

+ 4 28 

6 58 

7 
5 42 
3 9 

7 15 

3 53 
5 29 

4 40 

8 48 

4 36 

5 37 
5 40 

3 18 

5 53 

6 59 

7 43 

6 41 

4 48 

7 18 

7 8 

8 47 



tf 

3.3 
30.1 
12.3 
20.2 
41.5 
12.9 
19.6 
8.0 
7.8 
29.9 
190 
38.3 
54.3 
26.8 
14.5 
38.0 
54.2 
38.6 
13.6 
22.3 
58.0 
339 



n 



+ 8.332 
8.333 
8.340 
8.341 
8.341 
8.345 
8.355 
8.359 
8.364 
8.370 
8.383 
8.384 
8.386 
8.393 
8.399 
8.406 
8.412 
8.418 
8.421 
8.421 
6.424 
8.427 



I. 8. 
(263). 
(263.) 
(114.) S. 

II. B. 
III. 
IV. 
(112) 
(189.) 

V. S 
VL 

VII. S 
VIII. 

IX. B. 
(252.) 

X. B. 
(123.) 

XI. B. 
XII. 

XIIL 
XIV. B. 
(265.) 



B.LI. 



I.(107)-0.08+2.6; (111)- 0.08-0.6; (186) -0.1 5 [-11.1]; (262)+0 31[-17.4] 
(731)0.00-2.1. IL (104) -0.01- 2.5; (105) -0.26 + 1.9; (108)4-0.27 + 1.9 
(261) +0.01-1.1. III. (264)+0.!6-2.0; (669)+0.05+l 0; (799) -0.20 +0.9 
IV. (73t)+0.12-1.0; (732) -0.12 + 10. V. (125)+0.07+1.7; (253) -0.06 -1.6 
VI. (107)-0 17+7.3; (186)+0.17-7.2. VII. (114)- 0.20 -1.6; (115)-0.04-0.4 
(U6)+0.25+l.9. VIII. (11 4) +0.1 7- 0.1; (H6)-0.16+0.2. IX. (t04)-0.34-0.5 
(105) -0.01 +0.3; (106) + 0.01 +1.3; (108) + 0.06 - 0.2; (261)+0 28-0.8 

X. (117) + 0.13 +2.3; (118) + 0.06 - 2.8; (119) -0.18 -; (263) - 0.02 + 0.5 

XI. (11 9) -0.06 + 2.7; (669) +0 06-2.7. XII. (188) +0.08+4.6; (189)-0.07-4 6. 
XIII.(ll8)+Ö.01+0.i; (120)0.00-0.1. XIV. (117)+0.06+4.2; (118)-0.03-0.6; 
(120) +0.02 -1.3; (121)+0.10-3.7; (671)-0.17+1.3. 
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4614 
4615 
4616 
4617 
4618 
4619 
4620 
4621 
4622* 
4623 
4624 
4625 
4626 
4627 

([4626 
4629* 
4630* 
4631 
4632 
4633 
4634 
4635 



00 



Ak 1850 



Pr&cession 
1860 



Declination 
1650 



h 

9.10 19 
9. 101 19 



38 23 37 

39 27.85 
9 19 39 32 44 
9] 19 39 33 00 

8 9 19 39 34.71 

9.10 19 39 35 67 

9.10 19 39 38.24 

9 19 40 0.58 

10 19 40 9.47 

10 19 40 1152 

9. 10 19 40 15.53 

9. 10 19 40 17.66 

10 19 40 17.87 

10 19 411 19 69 

9 19 40 22.29 

8 19 40 22.70 

9 19 40 26.02 
i 19 40 31.20 
9 19 40 31.81 
9 19 40 35 82 

16 19 40 40.33 
6. 9 19 40 45.50 



n 



+ 3.002 
2.926 
2,892 
2.959 
2.947 
2.982 
2.971 
2.962 
2.889 
2.990 
3.004 
2.688 
2 888 
2.955 
2.916 
2.956 
2.998 
2.936 
2.930 
2904 
2.965 
3001 



tt 



+ 3 14 42.2 
6 45 Ö.3 
8 23 10.2 
5 16 26.3 
5 47 59 9 
4 9 59.6 

4 41 39.4 

5 6 47.6 
8 31 45.1 
3 47 50.8 
3 8 41 
8 33 36 4 
8 32 3.1 
5 26 32 5 
7 17 7.0 

5 24 55.8 

3 25 51.6 

6 21 6.1 

6 34 26.2 

7 50 5.7 

4 58 2 
3 17 28.5 



Präce88ion 
1850 



+ 8.427 
8.433 
8.439 
8.439 
8.442 
8.443 
8.447 

8.476 

8.487 

8.490 

8.495 

8.498 

8.498 

8,501 

8.505 

8.505 

8.509 

8.517 

8.518 

8.522 

8,528 

8.534 



Bemerkungen 



I. 

(669.) 
(122.) 
II. 

ni. s. 

IV, b. s 

V. s. 

(188.) B. 

(265.) 

(186.) 

VL 

VII. 

(266.) 

(252.) Dpplti. 4. 

VIII. B. 

IX. B. 
X. 
XL 



XIL 

(121,) 
(111.) 
(732.) 



B. 






I. (104)+0.17^0.8; (106)+0.02+0.9; (108) -0.05+2.1 ; (261)-0.12-2 2 
II. (112) -0.07 +0.7; (252)4-0.08-0.6. III. (114)~Ö.G8 - 20; (116) 0.004-2.8 
(252)4-0.07-0.7. IV. (107) -0.29 4» 1.2; (186) 4« 0.35 [-12.5]; (262)4-0.05+1.3 
(731) - 0.09 - 2.4. V. (111)4-0.15-1.1; (188)-0.154-1.0; (189) 0.00 00 
VI. (106)4-0.094-4.6; (108) -0.08 -4.5. VII. (122) -0.05-0.5.; (26Ö)+O.064-0. 6 
VIII. (118)-0.27-2.4; (119)4-0.14 0.0; (121)-0.2ü + 5.0; (263) + 0.33-1.3 
(264) -0.04 +J0.6; (671)+0.09- 1.6. IX. (114) - 0.124-0.4; (11 6) -0.02+1.7 
(189)+0.16-1.4; (190) - 05 — ; (252) + 0.01 - 0.5. X* (104) -0.15 - 0.5 
(105)+0.05-l.i; (107)+0.11 + 1.7. XL (116)+0.U+0.4; (117)-0.10-0.3 
XII. (117)+0.26-1.7; (118)-0.10 + 1.8j (669)-0.15 — . 
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19 40 48.77 
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O t 1t 

+ 6 33 26.2 


+ 8.539 


I. B. 1 


4637 


8.9 


19 40 49.32 


3.001 


3 17 56.1 


8.540 


IL B. 


4638 


10 


19 40 49.72 


2.890 


8 28 23.2 


8541 


(265.) 


4639* 


9 


19 40 52.45 


2 930 


6 35 12.5 


8 545 


III. s. 


4640 


Ü.10 


19 40 54.87 


2.888 


8 32 49.9 


8.547 


IV. 


4641 


8.9 


19 40 59.69 


3.04)6 


3 3 56.5 


6 554 


V. B. LL 


4642 


10 


19 40 59.63 


2.961 


5 11 26.2 


8.554 


(111.) 


4643 


9 


19 40 59.98 


2.880 


8 56 28.7 


8.554 


VI. s. 


4644 


9 


19 41 0.89 


2.934 


6 27 2.3 


8.555 


(U6.) 


4645 


10 


19 41 12.41 


2.977 


4 26 13.7 


8,570 


(262.) 


4646 


10 


19 41 14.63 


2.918 


7 23 8.2 


8573 


(263.) 


4647 


10 


19 41 14.70 


2.914 


7 11-3.9 


8.573 


VIL 1 

(116.) B. 8, ' 


4648 


9 


19 41 28.34 


2.949 


5 45 15.3 


8.592 


4649* 


9 


19 41 32.75 


2.957 


5 22 42 2 


8.597 


VIII. 


4650 


8 


19 41 45.61 


3.001 


3 17 9 7 


8.614 


IX. B.LI 


4651 


8 


19 41 54.18 


2.903 


7 54 22.8 


8.125 


X. LI. . 


4652* 


9.10 


19 41 54.76 


2.886 


8 99 65.4 


8d626 


XI. B. 


4653 


9.10 


19 41 57.21 


2.896 


8 14 2.3 


8.629 


XIL 


4654 


10 


19 42 0.48 


2.960 


5 14 39.2 


8.633 


(112.) 


4655 


10 


19 42 5.34 


2.939 


6. 13 31 6 


8.640 


(2».) 


4656 


10 


19 42 11.91 


2.882 


8 51 31.6 


8.649 


XIII. s. 


465? 


9 


19 42 20 50 


2.924 


6 55 39.7 


8.660 


(669.) B. 


I. 


(li7)-0.19-2.9; (U8)+0.15+l .8; (669)+0.03+l.l. IL (104)+O.0M 9; 


(107)- 


-0.11+0.1; (108)+0.i 1+1.7. IIL (117)+0.12 + 7.4; (118) -0.03 -6.4; 


(669)- 


-0.09-0.9. IV. (122) -0.11 -2.3; (264) 0.00+0.9; (265) + ü.lO-( 


-1.0. 

a A 


V. (1( 


36)-0.06 0.0; (731)+0.O8 — . VI. (123)+0.20-l 0; (125)-0.03H 


-0.4; 


(126). 


-0 18+0.5. VIL (120)+0.06-0.5; (263)-0.06+0.5. VIIL(lH)+0.05+<u; 


(112)- 


-0.23+0.6; (114) -0.10 -3.2; (188) + 0.01 +2.4; (189) + 0.27 - 0.2; 


(252). 


.-O.Ot+0.6. IX. (104)-0.10-0.3; (lü7)+0.27 + 2.1; (108) -0.22 -Ol; 


(731). 


-0.05-1.7. X. (119)+0.ll-1.9; (121)-0.11+3.1 } (246) +0- 14 ~ 2 ' 5 ' 


(264)- 


-0.16-1.3; (671)-0.02-0.3; (7 97) +0.02 + 2.9. XI. (12t)- 0.07 - 18; 


(122) 


-0.02-1.1; (126)-0.03+0.5; (26ö)+0.13 + 2.6. XII. (264) +0.03+0-5; 


(265)- 


-0.11- 


0.9; (797) + ( 


0.O7+O.5. 3 


ÜII. (264) - 0. 


07-0.7; (71 


>7)+0.08- 


J-0.8. 
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Präcession 
1850 



Bemerkungen 






4658* 
4659 
4660 
4661 
4662* 
4668 
4664 
4665 
4666* 
4667 
4668 
4669 
4670 
4671 
14672 
4673 
4674 
4675 
4676 
4677 
4678 
4679 
4680 
4681 



10 

9.10 

9 

«9 

8.9 

10 

Ö.^f 

10 

7 

10 

10 

10) 

10 

10 

8.9 

9 

21 

9.10 

9 

9 

7 

9 

10 
10 



19 42 21.9? 
19 42 23.49 
19 42 36.53 
19 4? 37.63 
19 42 38.40 
19 42 45.14 
19 42 45.82 
19 42 52.50 
19 43 0.88 
(9 43 1 23 
19 4S 4.58 
19 43 10.35 
19 43 17.64 
19 43 17.70 
19 43 24.03 
19 43 26.51 
19 43 27.66 
19 43 32.68 
19 43 34.95 
19 43 35 22 
19 43 44.24 
19 43 47.00 
19 43 48.00 
19 43 48.43 



n 



+ 2.917 
. 2.965 
2.906 
3005 
2.908. 
2.916 
2.912 
. 2.923 
2.912 
2.912 
2.984 
2.961 
2.913 
2.880 
2.985 
2.969 
2.891 
2.925 
2.971 
2.985 
2.992 
2.990 
! 2.890 
3.002 



o t n 
+ 7 15 17.7 

5 50.3 
7 46 8.0 

3 7 58.0 
7 39 20.4 
7 17 51.6 
7 28 45.8 

6 57 53.2 

7 31 40.8 
7 29 45.6 

4 6 28.0 

5 12 39.2 

7 23 8.0 

8 58 47.2 
4 4 11.0 
4 48 43.1 
8.28 28.6 

6 52 56.9 
4 43 9.1 
6 26 .50.8 
3 42 38.0 
3 50 34.7 
8 32 54.7 
3 16 9.2 



n 



+ 8.661 
8,664 
8.681 
8.682 
8.684 
8.692 
: 8.693 
8.703 
8,713 
8.714 
8.717 
8.725 
8.735 
8.735 

8.744 
8.747 
8.748 
8.755 

8.758 
8,759 
. 8.771 
8.774 
8.775 
8.775 



I. 

II. S. 
(121.) 
(107.) B. 

III. LI. 
(120.) 

IV. LI. 
(252.) 

V. LL 
(llft.) 

(107.) 
(189.) 
(119.) 
(265.) 

VI. LI. S. 
VIL S. 
VIII. B.LL 
IX. 

X. 

XL 

(731.) 

(108.) B. 

(265.) 

(261.) 



L (120) +0.03 + 0.1; (263)^0.02-0.1. IL (U4)+0.15 + l 2; (188)-0.04-l.l 
(189)-0.11-OJ. III. (119)4-0.10-1.2; (121) -0.274-0 9; (246J+0.26+1.8 
(671)-0.10- iV. (119)+ail + 1.0; (671)+0.09-l 5; (799) - 0.19 + 0.4 

V, (119)->.03-1.4; (l21)+0.07+3.5; (246) [+10.58] [+10 4]; (671) 0.00-1.3 
(799) -0.04 -0.8. VI. (107)+0.23+0.3; (731) -0.05 -1.1; (732) - 0.18 + 0.8 
VII. (111)^0.05-5.0; (188)+0.06 + 5.1. VIII. (122)-0. 14-0.2; (123) 0.00-2.2 
(253) -0:05+0.3; (264)+0.19+2.3; (797)[+0.H8]{+8.4]; (800) [+0.66] — 
IX. (118)+0.05+0.^ (252)+0.04-4.2; (263) -0.08 +4.0. X. (lil)+0 09-1.4 
(188) -0.09+ 1.4. XI. (116)-0 07+2.6; (11 7) -0.03 -2.5; (U8)+0.10 0.0, 
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4682* 
4683 
4684* 
4685 
4686 
4687* 
4688 
4689 
4690 
4691 
4692 
4693 
4694 
4695* 
4696 
4697 
4698 
4669 
4700 
4701 
4702 



so 

OB 

•8 





AR. 1850 



9 

10 

9 

6 

9 

8.9 

10 
9 

10 
9.10 

10 
9 
8 

10 

9 

9 

8 

8.9 

10 
9 
9 



h t n 

19 43 50.08 
19 43 53.42 
19 43 57.01 
19 43 58.46 
19 44 2 21 
19 44 4.84 
19 44 7.81 
19 44 9.29 
19 44 11.19 
19 44 18.88 
19 44 22.33 
19 44 23.87 
19 44 31.04 
19 44 34.28 
19 44 48.04 
19 44 49.18 
(9 44 49.92 
19 44 50.93 
19 44 60.98 
19 44 52.32 
19 45 0.59 



Pr&cession 
1850 



ti 



+ 2.947 
2.884 
2.958 
2.993 
2.976 
2.923 
2.948 
2 914 
2.926 
2.921 
2948 
2.970 
2 908 
2.989 
2.939 
2999 
2.922 
2.989 
2.887 
3.9U9 
2.966 



Declinatien 
1850 



n 



+ 5 52 17,6 
8 47 41 2 
5 21 8.2 

3 42 36.1 

4 90 11.4 
7 1 6.8 

5 50 38.3 
7 24 17.9 

6 52 15.1 

7 7 20.0 

5 50 38.2 
4 47 45.8 
7 41 33.0 

6 14 24.8 

6 U 22.9 
3 23 5.3 

7 4 35.4 

3 54 17.5 

8 41 41.4 
7 40 30.8 

4 59 49.8 



Pr&cession 
1850 



tt 



+ 8.778 
8.783 
8.7S7 
8.788 
8.794 
8.797 
8.801 
8.803 
8.808 
8.816 
8.820 
8.822 
8.832 
8.835 
8.854 
8.855 
8:857 
8.858 
8.858 
8.860 
8.870 



Bemerkungen 



1. 

(265.) 

IL 

(261.) B. LI. 

(107.) 

HL B. S. 

(116.) 

IV. 

(263.) 

V. B. 
(190). 

VI. s. 

V1L B.LL 

VIII. 

(252.) 

(106.) 

IX* B. LI. 

X. B. 

(265.) 

XI. 

XII. 



I. (U4)-0.28-1.7;(116)+0 19-1.0; (190)4-0.10+2.7. U. (112) 0.00+4 6 
(114)4-0.02-3.2; (189) + 0.U +1.1 ; (190)-0 14-2.5. III. (11 7) -0.01 [4-9.3] 
(118) -0.13 -1.1; (119)4-0.304-2.1; (120) - 0.08 4- 1.3 ; (252) -0.06 -1.8 
(263)4-0.044-1.1; (669) -0.03 -1.8. IV. (119) -0.06 [+5.1]; (121)4-0.18 0.0 
(264) + 0. 18 + J .9 ; (671) -0.08-0.3; (799) - 0.21 - 1.5. V. (U7) -0.06 4- 4. 9 
(252)4-0.10-4.7; 669) -0.04 -0.3. VI. (111 )+ 0.09- 1.3: (188) -0.08+ 1.3 
VII. (123)4-0.10-6.7; (671)-0.26+6.5; (797)4-0. 174-0.2. VHL (116) -0.05 -2.3 
(263)4-0.054-2.3. IX. (U7)-0.0a+3.7; (U8>f0.04-3.3; (119)4-0.014-0.2 
(120)-0.18 0.2; (246) [4- 10. 69] [4-8.0]; (252)4-0.01-0.9; (669)+0.02-0.5 
(733)4-0.14-0.3; (799)4-0.064-11. X. (108)-0.04+l.l; (261)4-0.04-1.0 
XL (118)4-0 04-1.3; (120)-0.09-0.7; (121)4-0.13+4.4; (123) - 0.18 - 1.4 
(264) + 0.12- 0.5; (671) -0.07 -1.5; (797)+ 0.03 +0.9. XII. (111)+0.14-4J 
(l88)-0.14+4.3. 
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4703 
4704* 

t"4705 
4706 
4707 
4706* 
4709 
4710 
4711 
4712 
4713* 
4714 
4715 
4716 
4717 
4718 
4719 
4720 
4721 
4722 
4723 



9 

8 

10 

10 

10 

9.10 

9 

10 

9 

9 

8 

7.8 

9.10 

9 

9 

10 

9 

6 

10 

to 



AR. 1850 



9119 



19 46 9.38 
19 45 16 51 
19 45 19.54 
19 45 21.92 
19 45 23.73 
19 45 28.50 
19 45 33 42 
19 45 41.76 
19 45 42.42 
19 45 47.29 
19 45 54 72 
19 45 64.79 
19 45 57.70 
19 4* 2.49 
19 46 4.45 
19 46 18.03 
19 46 18 23 
19 46 21.92 
19 46 22.50 
19 46 27.96 
48 31.10 



Präcesräm 

IKoU 



Dectinaiion 
1850 



tt 



+ 2.968 
2.886 
2.948 
2.938 
2.884 
2.886 
2.962 
2.936 
2.961 
2.893 
2 999 
2.987 
2907 
2.902 
2.942 
2941 
2.959 
2.904 
2 884 
2.883 
2.910 



tt 



+ 4 52 27.6 
8 44 46.7 

5 46 41.1 

6 17 50.2 
8 50 2.9 
8 45 46.4 

5 12 27.6 

6 29 29.0 

5 15 48.6 
8 27 56.8 

7 40 42.4 

4 57 9 

7 47 59.3 

8 51.7 

6 8 23.0 

6 11 51.5 

5 21 17.5 

7 55 2 8 

8 50 42.5 
8 53 25.5 
7 38 2.1 



mm 



Präcessioa 
1850 



tt 



+ 8.882 
8.891 
8.891 
8.898 
8.901 
8.908 
8.913 
8.925 
8.926 
8.933 
8.942 
8.942 
8.946 
8952 
8.954 
8.972 
8.973 
9.977 
8.978 
8.988 
8.989 



Bemerkungen 



L 

IL S. 

III. S. 
(252.) 
(265.) 

IV. S. 
(116.) 
(263.) 
V. 

(122.) S. 
VL B. 
VII. B.LL 
(119.) 
VIIL B. 
IX. B. 
(252.) 

X. 

XI. B. 

(295.) 

(265.) 

XII. 



I. (111)+0.13-0.1; (U4)-0. 12+0.1. II. (123)-0.08 [-25 6]; (265>+0.08 0.0. 
III. (189)-0.11-0.8; (190) +0. 11+- 0.9. IV. (123)+Ov2t-3.3; (126)+O.63-0.6; 
(253) -0.384-4.7; (265)+ 0.13 -0.6. V. (111)4-0.01-0.4; (U6)+0.04+0 2; 
(669) -0.044-0.3. VL (U8)-026-2.1; (119)0.13 + 1.9; (120) - 0.11 + 0.4; 
(246)+0.21[+15.3J; (2 63) +0.1 4 [+18.6]; (264)+0.22[+16.6J; (671)-0.14-1.0; 
(797)+0.04 0.0; (799) +0.03 +0.7. VII. (1U8) 0.00 + 1.3; (HO) +0.024-0.7; 
(261)-0.05+O,ö; (731)+0.03-2.3. VIII. (m)-0.18+0.3; (264) +0.16 + 0.7; 
(797)+0.01-1.0. IX.(U4)+0.30-3.7; (117) -0.07+4.4; (189) +0.07 -2.9; 
(190)-0.16+1.8; (252)-0.13 + 2. X. (1 16) - 0.10+0.3; (669) +0.11-0.3 
XI. (119)+0.2I + 4.1; (121)-0.15+1.3; (2*4)- 0.06-5.4. XII. (1 18)+0.06-2.7 ; 
(120) + 0.01-1.5; (263) + 0.12+ 1.2; (671) +0.03 + 0.5; (797)+ 0.09+ 1.5; 
(799) -0.06 + 1.1. 
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4724 

4725 

4726* 

4727 

4728 

4729 

4730* 

4731 

4732 

4733 

4734 

4735 

4736 

4737 

4738 

4739* 

4740* 

4741 

4742* 

4743 

4744 

4745 



OD 

ao 



10 
10 

8 
8.9 

9 
10 



AR. 1850 



h 
19 



19 
19 
19 
19 
19 



9119 

9 

9 



101 

9 

9.10 

8 

10 

9 

6.7 

9 

8.9 

9 

10 

6.7 

9 



19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
119 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



46 34 90 
46 34.91 
46 35.39 
46 35.32 
46 35.57 
46 37.06 
46 99.54 
46 46.02 
46 46.91 
46 47.34 
46 51.17 
46 53.40 
46 54.24 
46 55 33 
46 58.57 

46 58.77 

47 3.74 
47 4.71 
47 16.57 
47 17.90 
47 20.49 
47 24.03 



Prftcession 
1850 



tt 



+ 2.938 
2.887 
2.889 

. 2.956 
2.902 
2.964 
2.947 
2965 
2.988 
2.941 
2.947 
2.996 
2.998 
2.882 
2.977 
2.901 
2.913 
2.886 , 
2.884 
2 911 
2.929 
2.960 



Declination 

185^ 



9B 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



o ; tt 
+ 6 19 58.2 

8 44.11.9 

8 40 24.6 

5 29 54.4 

8 2 48.6 

5 5 26.0 

5 55 19.8 

5 2 14.0 
3 55 62.3 

6 10 34.7 

5 52 41.0 
3 34 12.4 

3 30 20.8 
8 68 3.8 

4 29 40.0 
8 i 37.6 

7 30 5.1 
8.47 58.0 

8 53 20.8 
7 35 45.2 

6 45 5.8 

5 18 49.0 



+ 8.995 
8.995 
8.99tt 
8.996 
8.99& 
8.997 
9.001 
9.008 
9.009 
9.009 
9.01« 
9.019 
9,020 
9.022 
9025 
9.026 
9.032 
9.033 
9.448 
9.050 
9.053 
9.058 



B. 



B.LL 



(263.) 
(253.) 
L S. 
IL 
HI.! B. 

(1110 

IV. 

(tu.) 

V. 

(252.) 
VI. 
(731.) 
(1060 

(266.) 
(108.) 

VIL B.LL 
IVUI. 
IX. 
X. 

(1») 
XL B. 
XII. B. S. 



1.(123)4-0.01-1.0; (126)-0.06+1.5; (194)4-0.01-1.5; (253)4-0.11-2.3; 
(800) -0.06 4- 3.3. 11.(188)4-0.12 + 1.1; (669) -0.11 -1.1. III. (121) -0.184- 1.2; 
(264)4-0.28-2.3; (797)-0.10+1.2. IV. (114)- 0.08-5.6; (117)4-0.244-3.1; 
(196)-0. 16+2.5. V.(l 08)-j-0.084-0.3; (HO) -0.08 -0.3. VI. (U7)~0.0o+0.ö; 
(190)4-0.06-0.5. VII. (119) -0.044-0.6; (121)0.004-1.8; (122)- 0.27 - 1.5; 
(123)4-0.02 4-0.3; (246) [4-0.53] -0.8; (264)4-0.064-0.4; (797)4-0.21-0.7. 

VIII. (118)4-0.15-0.6; (120) -O.Ol +0.5; (671) - 0.12+0.9; (799) -0.03 -0.8. 

IX. (126) -0.1 1+1 4; (265)+0.23-2.4; (800)- 0.11 +1.1. X. (126)+0.02+0.7; 
(194) + 0.20-2.8; (265)-0.l7 - 1.0; (800) -0.04 +3.3. XL (it7)-0.!54~0.7; 
(799)+0.f5-0.ß. XII. (111)4-0.09-1.8; (114) +0.07 -0.5; (116)+0.17+1.7 ; 
(188)-0.19+2.2; (190)-0.10[+21.3]; (669) -0.02+0,1; (733)-Ö.03-1.6. 
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Pr&cession 
1850 



Deelination 
1850 



PräceBsion 
1850 



Bemerkungen 



4746* 
4747 
4748* 
4749 
4750* 
4751 
4752* 
4753 
4754 
4755 
4756* 
4757 
4758 
4759 
4760 
4761 
4762 
4763 
4764 
4765 
4766 
476V* 



9 
9.10 

04 
8.9 
9 

10 
5 
9 

10 
9 
9 

tu 

10 

10 

9.10 

9 

I 



10 

10 

10 

9 



h 
19 

19 

19 

19 

19 

119 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 
13 



47 31.81 
47 34.07 
47 35.73 
47 37.40 
47 45.05 
47 55.62 

47 56.80 

48 4.97 
48 5.28 
48 13.99 
48 14.19 
48 20.36 
48 24.58 
48 24.67 
48 27.85 
48 31.94 
48 36.45 
48 41.54 
48 42.36 
48 56.71 
48 59.14 
48 0.15 



it 



+ 2.907 
2.886 
2.994 
2.995 
2.883 
2.913 
2.945 
2 887 
2.956 
3.001 
2.917 
2.803 
2 891 . 
2.918 
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9.584 
9.592 
8,594 
<9.595 
0.595 
19.608 
p.614 
<9>6?1 
6>6$2 

MW 

im 

&044 
M47 
9.650 

9.658 
94666 
9*683 
9702 
9.696 



1 . 



LR. 
(110.) 8. 

(tw.) 

IL B.B. 

im.) 

(tu.) 

m. b.lls. 

IV« s. 

♦ ?•■•' B. 
(202.) 
VL 

(203^ R 
V1L R. 

(24a.) 

(189.) 
(252.) 
(248.) 
«24ft) 
(124.) S. 
VHL B.L1.S. 
DL B.S. 



L(117)+0.17 + l.l;(669)-0 14-2.4; (708) -0.05 +0.4; (779) +0.02 +0.8. 
IL (118) +0.1 3 -3.1; (121)+ 0.10 + 1.3; (122)+001 -1.1; (192)-0.19+0.9; 
(263) -0.09 +2.7; (667)+0.O6-0.5. 111.(110)0.00+0.4; (731)0.00-0.8; 
(783) 0.00+0.3. IV. (! 16) -0.02 +0.7; (190) +0.02 -0.7. V. (111) +0;Oft- 1.7; 
(114) -0.13 -0.1; (188) +0.16 +2.3; (190) - 0.05 - 0.2; (252) + 0.16- 0.9; 
(202)' .0.00'- 1.5; (709) - 0.11 +0.4; (732) -0.06 + 1.7. Vi. (124)- 0.10-0.4; 
(125)+OÖ8+0.6; (193)+0.02-0.i. VII. (191)- 0.22-2.7; (269) +0.22 +2.8. 
VIII. (120) -0.09 -0.5; (123)+0.18-2.1. (192) -Ö.23 + 1.6; (193) + 0.08 + 4.1; 
(251) -0.20+ 1.9; (667) + 0.15 -2.6; (6*2) + 0.19 + 0.2; (708) -0.02- 3.2 ? 
(797) -0.03+ 1:0. IX.(lll)+0.10 + 3.3; (11*) +0.07 +0.7; (116) -0.07 +0.1; 
(196) + 0.01 - 1.4; (252) + 0.&1 + 2.2; (262) 1 0.40 - 1.5; (609) - 0108 ~ 1.0; 
(733) + 0.01 - 3.3 ; (782) +0.02 + 0.9. 
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täkL 



u 

B 
I 



4871 

4872 

4873 

4874 

4875 

4876 

48?7 

4878 

4879 

4880 

4881 

4882 

4883 

4884* 

4885* 

4886 

4887, 

4888 

4889* 

4890 

4891 

4892 



■»MX » 






10 
9.10 

• 

10 

» 

9 

« 

9 

10 
9 

8.8 
IM 

■ • ' 

M 

9 

• < 

10 

• » 
M 

8.9 

10 

9.10 

10 



»■■ i— i 



AR. 1850 



i» 55 



43 80 
19 55 44.80 
19 fif .46.39 
19 55 45.9o 
1$ ^5 48.18 
19 55 48.27 
19 £5.48.54 
19 55 49.04 
19 55 59.27 

I ' 

19 56 3.39 
19 5ß. 6.11 
19 56 $.63 
19 56 928 

■ « 

19 59 10.14 
19 56 U.98 
19 56 12.98 
19 56 13.11 
19 56 1131 
19 56 29.14 
19 56 29.26 
19 56 30.09 
19 56 35.90 



PrJtoessioii 
1850 



tt 



+ 2.660 
2,980 
2.883 
2,937 
3.(007. 

.2.931 
2,925 

2.ft38 

; 2,966 

. , WB7, 

, 2.976 
. ,2.90$ 

. 2991 

.. 2*10 
2 918 

2.005 

2.898 

: 2.954 

2991 



Deklination, 
1850 



tt 



+ 5 23 50.1 
4. 26 44.9 

4 18 50.9 
6 20 44.1 
3 6 44.0 

6 50 22.5 

7 6 440 

6 28 25.4 

5 6 39.4 

7 ,4.52.7 

3 37.21.9 

4 59 58.3 

4 35 26.9 

7 5447.3 

8 %% 47.3 
3 52 15.2 
7 48 61.3 

7 26 10.5 
3 42 2.2 

8 24 9.4 

5 42 15.3 

f 

% 53 25.4 



Pr&cession 
1850 



n 



+ 9.703 
0.704 

. fc7Q4 

9.705 

9.708 

^ &708 

. 9.708 
9.709 
9.722 

9.72? 
9.731 

9,734 

9,73? 
9738 
9.739 

• * 

9,73? 
.. 9.741 
9,760 
9.760 
9.761 
9.769 



Bemerkungen 



I. 

(110.) 

IL • i'B. LI. 

(U6) . 

(1W.) , 

(117,) 

(U8.) 

Uli. 

(188.) 
(tW.) B. 
(1(M}.) . 
(189,.) B. 

(24$) , 
IV. B. R. 

v. 

(574.) 
(192.) 
VL . B. 
VII. B. 

i 

(124.) 
VIII. 

(574.) 



I. (lll)-0.14-3.4; (252)+O.07+0.6;(262)+0 06+2.8. IL (110) -0.03+0.7 
(709)-0.05+0.2; (731)+0,12-l.ö; (732)- 0.04 + 1,0. III. (116) -0.07+ 1.3 
(191)+0.08-0.6; (669) T 0.02 -0.7, IV. (129)-Q.O?-1.2; (122) + 0.17 - 1.1 
(123) -0.09-0.5; (192) + 0.09 + 1.7; (246) [+0.65] -2.2; (251) -0.09 + 4.0 
(667) +0.09 +0.2; (671) -0.14 -1 0; (672)+ 0.19 + 02 ; (708) ^ Q.08 - 2.6 
(797) -0.04 + 2.1. V> (125) + 0.05 -2.4; (193) -0.34 -4.6; (251) -0.10+4.4 
(265) +0.3^ + 2.8. VI.(120)+0.02+0 3; (122) -0.02 + 2 6; (216) + Ö.02 -2.2; 
(667) +0.02 -0,2; (671) -0.01 -1.2; ,(672) + 0.10+ 1.0; (799) - 0.14 [-8 3]. 
VIL(i06)+0p8+L6; (261)-Q.12 + 1.8; (609) + 0.07 +0,3; (783) -002- 3.6, 
VIII. (IM) -0.06 -0*4; (114) -0.06 -1.7; ; (U6)-0.04+U; (190) -0.02 -0.5; 
(252)+0.19+l.l. ' " i _ 



*m 
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9 



OB 

s 
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AB. 1660 



Pr&cession 
1850 



Declination 
1850 



Pr&cessum 
1850 



Bemerkungen 




4893 

4894 

4895 

4896 

4897 

4898 

4899 

4900 

4901 

4902 

4903 

4904 

4905 

4906* 

4907* 

4908 

4909* 

4910 

4911 



10 

8.9 

9.10 

10 

6 

9.10 

9 

10 

8.9 

9.10 

9.10 

9.10 

10 

9 

10 

9 

8.9 

9 

9 



19 56 36.29 
19 56 41.16 
19 56 41.57 
19 56 47.31 
19 56 48.84 
19 56 52.10 
19 56 52.24 
19 56 53.55 
19 56 55.65 
19 56 58.18 
19 57 4.33 
19 57 10.09 
19 57 11.19 
19 57 12.43 
19 57 16.84 
19 67 17.85 
19 57 19.75 
19 57 21.09 
19 57 21.24 



+ 2.900 
2.981 
2.957 
2.953 
2.930 
2.921 
2.989 
2.889 
2.881 
2.942 
2.974 
2.975 
2.899 
2.953 
2.993 
2.902 
2.893 
2.889 
2.889 



n 



+ 8 20 12,6 

4 23 54.9 

5 34 10.2 

5 45 16.1 

6 51 29.5 

7 16 51.6 

3 59 32.3 

8 51 — 

4 23 58.0 

6 18 44.4 
4 45 20.6 

4 41 47.2 
8 22 31.8 

5 45 49.6 
3 48 13.7 

7 42 44.8 

8 39 37.5 
8 49 7.4 
8 49 11.5 



9t 



+ 9.769 
9.776 
9.776 
9.783 
9.785 
9.789 
9.789 
9.791 
9794 
9.797 
9.804 
9.812 
9.813 

' 9.815 
9.821 
9.822 
9.824 
9825 

♦ 9.825 



L 

IL 

1(111.) 
III. 
IV. 
V. 



LI R. 



VI. LI. S. 

(124.) 
(HO.) 
(669.) 
(262.) S. 

vn. 
vm. 

IX. B. 

X. 

XL B. 

XII. LI. 

XIII.1 Doppelst. 
XivJ U.S.R. 



1.(125) -0.25 [- 8.1] ; (194)+ 012 -1.4; (246J +0.43 -4.3; (251) -.0.40+ 1.9 4 
(265) +0.18 + 2.3; (797) -0.08+ 1.5, 11.(709) -0.09+0.9; (731)+ 0.09 -0.8. 
III. (190)-0.16+0.5;(252) + 0.16-0.4. IV. ( 117) +0.06 +Ö. 6; (119)-0.1l+0.1; 
(120) + 0.04 + 0.3; (191) 0.00 + 0.1; (708) + 0.02 - 1 .3 ; (733) + 0.05 - 1 .8 ; 
(734) -0.01 + 1.5; (782) + 0.02 — ; (799)- 0.12+0.6. V. (118) -0.08 + 0.3; 
(192)^0.20-10; (667) +0.28 +0.8 VI. (574) -0 03 -0.2; (732) -0.06 + 1.5; 
(783)+0.08-1.3. VII. (U0)+0.16-3.2; (262) -0.15+3.2. VIII. (125) -0.1 6 -0.9; 
(265) + 0.17 + 9; IX. (116)+0.ll+2.3; (190)-0.15-Ö6; (252) + 0.04 - 1 .8. 
X. (106)-0.i7+0.5; (609) +0.1 7 -0.5. XL (119)+).06+0.3; (1 20)+0. 24+0.3 ; 
(121)-0.tt-42; (192)-050 + 3 3; (667)+0.29+0 2. XII. (122)- Ö. 13 +2.7; 
(123) + 0.04 -2.1; (194) + 0.05 + 0.7; (246) - 0.04 - 0.6 ; (251) + 0.04 + 1.8; 
(672) + 0.09--2 4; (797)-Ö 05 -0.2. XIII. (123) +0.15 -0.3; (124)-008 — ; 
(194) +0.10 +2.7; (246) + 0.33 -0.3; (251) -0.18 [+16.8]; (671)- 0.27 - 2.6; 
(797)-0 08+0.3 XIV. (123)+0.18 0.0; (251) 0.00+1.7; (671) -0.03 -2.7; 
(797) -0.13 + 12. 
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a> 

BD 

BD 
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AR; 1850 



10 

10 

10 

10 

9 

9.10 

7 

9 

9.10 

9. 10 

9.10 

9.(0 

9 

8.91 

9 

8.9 

10 

9 

9 

9.10 

10 

6 



h 
10 

19 

19 

19 

19 

19 

10 
19 

19 

19 

*? 
19 

19 

13 

19 

19 

19 
19 
19 
19 



» fr 

57 27.75 

57 30.03 

57 34.82 

57 36 07 

57 37.53 

57 37.54 

57 39.90 

57 39.96 

57 43.37 

57 45.60 

57 48.03 

57 48,67 

57 55.00 

58 1.42 
58 10.72 
58 12.42 
58 13.80 
58 13.91 
58 14.37 
58 14.99 
58 26.05 
58 28.87 



Präcession 
1850 



tt 



+ 2.959 
2.898 
2.901 
2.986 
2.913 
2.930 
3.Q09 
2.936 
2962 
2.995 
2.948 
2.906 
2.994 
3.008 

. 2.978 
3.005 
2.942 
2.942 
2.929 
2.975 
2.996 
2.983 



Declination 
1850 v 



it 



+ 5 29 0.4 
8 25 52.6 
8 19 28.8 

4 9 24.8 

7 42 58.1 
6 53 26.8 
3 32.4 
6 36 27.5 

5 21 6.2 
3 43 22.8 

5 59 24.0 

8 2 48.9 
3 45 58.3 

3 5 9.4 

4 33 42.8 

3 14 57.8 

6 18 28.3 
6 19 8.3 
6' 57 37.2 

4 43 7.7 

3 38 59.7 

4 21 4.8 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



+ 9.834 
9.837 
9.843 
9.845 
9.847 
9 847 
9.850 
9.850 
9.854 
9.857 
9.857 
9.860 
9.870 
9.877 
9.889 
9,891 
9.893 
9.893 
9.893 
9,894 
9.908 
9.912 



(Hl.) 
I. 

(125.) 

(262.) 

IL B. 

III. B. 

IV. B. S. 

(M*.) 

V. s. 

VI. 
VII. 

VIII. B. 

(248.) 

IX. B. 
(248.) 
X. 

\ 0*52.) 
(252.) 
XI. B. 
XII. 
(574.) 
XIII. BS. 



1.(125) -0.21 -0.9; (193) -0.05+0.7; (265)+ 0.26 +0.2 IL(119}+0.07-2.1 
(120) -0.04 -0.7; (121)- 0.20 -0.2; (192) +-0.13 +- 3.6 ; (667) + 0.06 -0.4 

III. (118) + 0.04 -1.1; (l91)-0.09+0.7; (263)+ 0.13 + 1.3; (799) - 0.08 - 0.8 

IV. (104) -0.06 -2.4; (26t) + 0.06-0.1 ; (609)- 0.01 + 2.5. V. (Ul)+0.02 + 3.6 
(189) -0.02 -3.6. VL (106) -0.08 + 0.8; (574)+0.08-0.7. VII. (114) -0.12 -1.5. 
(252)+0.l3+1.5. Vni. (122) 0.00- 0.3; (192)+0 .01+0.4. IX. (104) -0.1 4 -3.1 
(261)+0.02+3.2; (60?)+0.13-0.2. X. (7)2) -01 1 + 1.5; (783)+0 11 -1.4 
XL (117)+0.12-2.2; (118)-0.22+0.8; (119)+0.12-0.3; (120) -0.03 -0.3 
(191) -0.05 -1.5; (263) - 0.02 + 2.6 ; (669) + 0.12 -0.8; (799) -0.01 +1.8 
XII.(110)-0.10-2.2; (262>+0.02+2.2. XIII. (2 62)+ 0.08+ 0.6, • (709)- 0.12+0.9 
(783) +0.05 -1.4. 
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AR. 1850 



Präcession 
1850 



Declination 
1890 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



4934 
4935 
4936 
4937 
4938* 
4939 
4940* 
4941 
4942 
4943 
4944 
4945 
4946 
4947 
4948 
4949 
4950 



9 
9 



19 56 31.71 



19 58 35.45 

9. 10 19 56 40 39 

10 19 58 4527 

8 9 19 58 46.00 

9 10 19 58 47.40 

8. 9/ 1« 58 48.34 
10 19 58 52.23 

9 19 58 59.90 

9. 10 19 59 1.22 
9. 10 19 59 10.77 

19 5$ 18 39 

H 19 5« 19.71 

7.8 19 59 20.22 

9.10 19 59 31.43 

9 49 69 31.48 

10 19 59 47.42 



rr 



+ 2.888 
2.986 
2.972 
2.914 
2.961 
fe.959 
2.894 
•2.887 
2.993 
2.917 
2.970 

' 2937 
2.925 
2.925 

' ft.887 
2.991 
*.9*9 



9t 



fc.l 



+ 8 55 52.5 
4 10 50.9 

4 50 38.6 

7 38 29.1 

5 25 3.1 

5 28 38.7 

8 40 ' 7.3 
8 59 26.8 

3 £0 5.8 
7 32 56.9 

4 57 15.4 

6 99 53.7 

7 7 55.0 

7 8 59.5 

8 58 20.6 
3 55 15.2 

5 3t 7.3 



tt 



+ 9.915 
9.920 
9926 
9.932 
9.933 

■ 9.935 

' 9.936 
4.941 
9951 
9 953 
9.964 
9.974 

1 9.976 
4 9.976 
• 9.9iH 

4 9.991 
10.012 



I. B. S. 
(106.) 
IL R. 

m. ' 

IV. s. 

(116) 

V. B. LI. ß. 

VI. 

VII. 

vin. 
tx. 

*. • : 

XI. 

XU; 

xm. 

(24*.) 

XIV. 



B. 

B. LI. R.I 






I. (246)+0.22+6.1; (251) -0.44+0.2;. (264) -0.02 -3.9; (26$)+0.26-2A 
II. (UÖ)+0.01 + 1.3; (262)-0.0l-1.3. III. (1 1 8) -0.1 1-3.0; (122)+0.12+1.3 
(263) -0.02+ 1.8. IV. (114)-0.32+0.4; (116)+0.32 +1.7; (189) -0.82-1.3 
(252)+0 21+0.1; (-669) -«07+ 1.0; (782) -0.25- 1.7. V. (121) -0.06 +0.9 
(123J+0.15-0.7; (125) -0.ü3[+32 fl; (193) [-0.60] -0.5; (194)+ 0.02-1.2 
(246) +0.31 0.0; (667) - 0.02 + 1.0 ; (671) - 0.24 - 0.9; (672) - 6.01 + 0.6 
(797)- 0.16 + 1.2. VI. (251) -0.07+0.1; (253) +0.11 -1.0; (264) - 0.03 +0.H 
VIL(10b)-0.12 f.2;(261)+o;i4+1.5;(609)-0.01-0.4. VIII. (118)+ 0.07 -1.5 
(122)+0.l8+0.3; (192) - 0.36 + 1,5; (263) -005-0.4; (667)+0.18+0,2 
IX. (110)-0.12 + 1.4; 'lli)+0.01-0.6; (262) +0.10-0.7. X. (116) -0.02 +ö\8 
(669)+0.02-0.8. XI. (117) +0.15 -0.4; (U9)+0.l5-0.6 ; (120) -0.05+2:7 
(191) -0.12- 1.5; (669)-().12-l.l; (799) -0.02 + 1.2. XU. (11 7) +0.03 +1.3 
(119)+0.19 + 1.6; (120)+0.38 + 0.8; (191) -0.21 + 0.2; (669)-0.16-1.3 
(708) -0.15 -0.2; (734) -0.03- 1.1 ; (799) -0.09- 1.2. XIII. (125) [+1.29] +0.8, 
(126) + 0.04 +0.3; (194) -0.06 -1.0; (251) -0.03+0.6; (264) +0.07-0.5. 
XIV. (252) -0.2 1+0.4; (262) +0.21 -0.3. 
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CO 
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s* 






4951 

4952 

4953* 

4954 

955* 

4956 

4957 

4958* 

4959 

4960 

4961 

4962* 

4963 

4964 

4965 

4966 

4967 

4968* 

4969* 

4970 

4971 



00 

äs 
* 



9.10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 
9 

10 

10 

9 

9 

7 

9 
10. 

9.10 

10 

9.10 



10 
9 



AR. 1850 



Präcession 
1850 



Declination 
1850 



19 59 48.73 

19 59 51.73 

19 59 53,94 

19 59 56.49 

19 59 57.74 

19 59 58.73 

19 59 59.64 

20 1,78 
20 1.74 
20 3:20 
20 3.35 
20 .7.15 
20 10.12 
20 13,82 
20 0.14.45 
20 20.89 
20 31.77 
20 35.57 



7.8 ; 30 36.68 



20 37 52 
20 39.48 



+ 2.917 
2.951 
2.963 
2.953 
2.941 
. 2.976 
2.902 
2.904 

. 2.929 
2.964 
2.898 
2.877 
2.983 
2.994 
2.930 
2.983 
2.915 
2.961 
2.888 
2.935 
2.925 



+ 7 33 31.8 
5 53 50.6 
5 18 12.5 

5 49 50.5 

6 22 51.0 

4 38 43.6 
8 16 4.0 
8 12 52.3 
6 57 23.3 

5 14 16.0 
8 27 48.8 
8 30 35.1 
4 20 31.4 

3 46 51.6 

6 55 45.4 

4 19 39.4 

7 39 28.3 

5 25 13.1 

8 58 3.3 

6 40 51.0 
7. 11 39,7 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



n 



+ 10.012 
10.016 
10.019 
10.023 
10.024 
10.025 
10.027 
10.029 
10.029 
10,031 
10.031 
10.036 
10.040 
10.045 
10.046 
10.052 
10.067 
10.073 
10.074 
10.075 
10.077 



I. 

(189.) 

IL 

(189.) 

HL LI R, 

(411.) S. . 

IV. 

V. R. 

(263.) 

(114.) 

(121J 

VL B. 

VIL 

(106.) 

(263.) 

(783.) 

(1180 
VIIL B. 
UL B. Li R. 

(252.) 

X. B. R. 



; 



I. (118)4-0.06+0.4; (122)-0.03+2.9; (192) -0.25 +0 6; (246)+0J3-2.6; 
^63) + 0.14+0.6; (667) +0.01-0.1 ; (797) -0.07 -1.8. II. (114)- 0.30+0.9; 
(t90)+0.10-0.9; (262)4-0.20+0.1. HI. (U6)+0.06 + 4.2; (191)+0.02-1.3; 
(782) -0.17 -2.7; (799)4-0.09-0.2. IV. (124) +0.29 +0.1; (193) -0.28 -0.1. 
V. (120)+0.10+2.1 ; (123) — -1.4; (124) -0.03 + 1.7; (193) -0.23 -0.9; 
(194) -0.04 + 1.8; (246)+0.21-3.0; (671) -0.05 -1.6; (672) +0.14 +6.8; 
(797) -0.12 4- 0,6. VL(121)-0.17+0.6; (194) +0.08 -0.9; (246) +0.13 4- 1.5; 
(2ö3)-0.03 rl.3. VIL (709) -0.07 -0.2 ; (783)+ 0.08 +0.3. VIIL(1 14) -,0.25 -1.6; 
(11 6) +0.04 +2.0; (190) -0.35 -0.5; (262)+ 0.55 +0.1 IX.(125)+0.11-1.0; 
(126) + 0,08 +1.1; (127) -0.17 -0.1; (251)- 0.06 +0.5; (264) -0.20 -0.7; 
(*72)+0.22 0.0. X. (119) [-0.68], 0.6; (669) + 0.08-0.2; (671) -0.05 +1.1 J 
(708) -0.04 -0.1. 
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42.93 
47.24 
48.05 
60.77 
64.80 

57.40 

1 9.00 
1 10.75 
1 15.44 
1 17.59 
1 1834 
1 22.17 
1 29.43 
1 33.92 
1 35.95 
I 41.19 
1 44.37 
1 54.00 
1 54.47 
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PrAoossion 
1850 



Deolination 
1800 



f 



+ 2.914 
2.898 
2.900 
2.925 
2.960 
2.981 
2 978 
2.927 
2.979 
2.M2 
2 946 
2.937 
9.010 
2 944 
2.961 
2.809 
2.900 
2.933 
2910 



o t 

+ 7 42 
8 29 
8 22 
7 11 

5 97 
4 26 
4 35 

7 5 

4 34 

6 2t 
6 9 
6 36 
3 f 
6 15 

5 27 

8 27 
8 26 

6 40 

7 57 



ff 

5.7 
16.1 
58.5 
44.1 

4.2 
51.9 
35.2 
17.1 
47.6 
23.8 

9.9 
28.8 
43.9 
13.1 
11.1 
38.3 

9.4 
80.0 
30.5 1 
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Pr&cession 
1850 



+ 



10.081 
10087 
10.088 
10.092 
10.096 
10.100 
10.114 
10116 
10.122 
10.128 
10.128 
10.130 
10.140 
10.144 
10.148 
10.158 
10.158 
10.17t 
10.171 



Bemerkungen 



I. 

(258.) 
IL B. 
III 
IV. S. 

(248.) 

(Itt.) 
V. 

(Ilt) 
(252.) 
(189.)" 

VL LI. 

(104.; 

VII. L1.Ä. 
VIIL B. 

IX. B. 

X. B. 
XL LI. 
XII. B. 



I.((22)-f 0.22 -0.8; (192)- 0.39 +2.3; (667)+0.16-1.5. It. (123) -01 5 +1.7 
(124) -0.09 -0.3; (194)- 0.09 + 4.2 ; (246) + 0.31 - 2.7; (253) -0.12- 1.4 
(Z64) + 0.14 -1.7. III. (110) +032-0.3; (263) -0.18+ 1.1 ; (669) -0.13-0.8 
IV. (190) -0.12+0 9; (262)+013-0.7. V. (118) +0.1 4 -0.9; (263) -0.13+0.9 

VI. (117)+0.23+3.0; (19!) +005-0.0; (252) -0.29 -0.4; (669) +0.03 -2.1 

VII. (252)-011-0i; (669)+0.0t +0.1 ; (708) -0.01 +0.1 ; (709) +0.10 -0.4 
Vm.(114)-O.09-1.5; (262)+0.10+1.6. IX.(121)+0.12-0.7; (122) -0. 36+0.3 
(123)+ 0.32- 1.6; (124) -0.50+ 1.0; (193) -0.07+0.6; (194) +0.20+1.8 
(240) + 0.O4 -2.1 ; (251) +0.32 [+1103; (**3) -0.17 0.0; (264) +0.13 -0.2 
(797) -0.04 +0.8. X. (121) -0.09 -2.2; (123) -0.10+ 1.2; (193)+0.1 6+0.4 
(246) +0.09-0.2; (251) + 0.51 - 1.1; (263) -0.14 -0.1 ; (264) - 0.17 - 0.3 
(79*)-0.29 + 2.6. XI. (120) 0.00+0.6; (191) -0.01 -2.3; (799) +0.01 + 1.7 
XlI.(119)+0.08+l.Ö; (192) -0.06+0.9; (263)-0.19+0.4; (2 64) +0.05 +0.3 
(667)+ 042 -3.0. 



tS7 




4991 
4992 
4994 
4994 
4995 
4999 
4997 

4998" 
4999 

15000 
500J 
5002 
5003 
5004 
5005 
5006 

15007* 
5008 
5009 
5010 
51)11 

5012* 

5013* 



® 

00 

DP 

* 



10 
9 

10 
9 
9 

10 
9 

10 
9 
9 
9 
7 
9. ICH 

10 
* 

AI 



AB. 1850 



20 



w 



9i 

3.94 
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9.10 
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20 2 6.39 

20 2 ¥.57 

20 2 10,48 

20 2 13.72 

20 2 27.02 

20 % 31.52 

20 2 33.08 

20 2 42.01 

20 2 43.85 

20 2 4415 

20 2 5928 

20 2 57 08 

20 2 57.40 

20 2 5907 

20 $ 0.43 

20 3 2 66 



9.10 20 3 386 



20 3 5.29 

20 3 14.47 

20 3 1* 10 

20 3 16.86 

20 3 22.98 



Pr&OM&ion 

1850 



19 



+ 2.949 
3.005 
2,957 
2.979 
2.992 
2.889 
2980 
2 964 
3.006 
2.921 
2.900 
2.909 
2.891 
2.981 
2.898 
2.967 
3.002 
2.892 
2.926 
2 963 
2.9*0 
2900 
2890 



Deklination 
1850 



n 



4-6 2 55.8 

3 14 21.8 
5 37 54.5 

4 33 48.4 

3 55 21.3 
8 67 43.6 

4 28 33 7 

5 18 31.2 

3 13 34.9 

7 26 35.4 

8 27 10.7 
8 43.7 
8 51 52.3 

4 25 54.9 
8 32 36.4 

5 8 37.8 

3 23 39 6 
8 49 22.5 

7 9 46.5 

5 21 42.2 

4 28 32.2 

8 26 6.3 

6 57 2.0 



Pr&cession 
1850 



n 



+ 10.183 
10.186 
10186 
10.191 
10.195 
10.212 
10.217 
10.219 
10231 
10.293 
10.293 
10243 
10.249 
10250 
10.262 
10.253 
10.2*6 
10.258 
ia260 
10.271 
10.274 
10.276 
10.282 



Bemerkungen 



(189.) 
(104) 
(262.) 

(111.) 8. 

(574.) 

(253.) 

(248.) 

I. 

IL S. 

(118) 

(1*3.) 

III. B.L1.8.B. 

IV, 



(Hl) 
V. 

VL 

VH. 

V1I1. 

<!•».) 
IX. 

Ix. 

XI. 
XII. 



as. 



b. 



8. 



B. 



1.(1 14) -0.09 +0.6; (252) + 0.06 + 1,0; (262)4-0.04-1.6. IL (104)-0. 15-1.8 
(««l)4-0.02-{-1.9; (609)4-0.08-0.9; (783) 4-0.07+0.7. HL (264)+0.0i+2.6 
(672)4-0.24-0.5; (708) -0.08 -2.0; (797) -0.17 0.0. IV. (123) -0.07+1. 6 
(253)4-0.07-1.6. V. (121)4-0.42-2.2; (122)4-0 104-1.9; (124) -0.24+ 0.7 
(193) -0.40 + 1.2; (264)4-0 14-1,5 VL (112) - 0.17 -0.7; (114) -0.06 -1.3 
(262)+0 12 + 0,2; (669)+G.13-0.6; (709) -0.02 + 0.7 ; (732) + 0.01 + 1.6 
VII. (106)4-0.01-2.5; (261) 0.00+2.6. VIII. (123)4-0.03+1.1 ; (194>+0. 14+2.8 
(253) -0.18 -0.6; (671)+001 -3.1 IX. (189) -0.14- 1.6; (252) + 0.15+1.7 
X. (Ul)-0.10-0.5; (262)+0.10+0.6. XL (l24)+0.24+0.5; (264)-0.23-0.4 

IXII. (123)+0.0I-1.2; (M6)+0.29-1.8; (251) [-0.59] +3.3; (253)-002-0.7 
(667) -0.05 +2.2; (671)-0.23- 1.9. 
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5017 
5018 
5019* 
5020 
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5027 
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5029 
5030 
5031 
5032* 



10 

10 
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7.8 
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9.10 
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7 
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• 91 
9.10 
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3 24.24 
3 25.38 
3 2647 
3 2735 
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n 



20 3 27.64 



20 
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20 
20 
20 
20 
20 
20 
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20 
20 
20 
20 
20 



3 36.44 
3 47.17 
3 51 99 
3 52 39 
3 53' 36 



4 

4 
4 

4 

4 
4 



0.89 
196 
3.51 
5.20 
6.92 
7.23 
4 11.45 
4 12.17 
4 15.51 



+ 2.980 
3.001 
2 989 
2.928 
2910 
2.980 
2 952 
2.941 
2.909 
2.903 
2.982 
2 946 
2.957 
2.904 
2.902 
2 926 
2.994 
2981 
2 996 



+ 4 30 37.9 

3 26 50.4 

4 2 41.0 
7 3 34.9 

7 56 34.4 

4 28 44.4 

5 54 25.8 

6 «7 20.1 

8 45.1 
8 16 43.0 
4 24 12.1 

6 11 41.8 
£ 3? 51.9 
8 16 32.1 
8 22 21.5 

7 11 17.3 

3 50 20.5 

4 25 51.0 

8 9 12.2 
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+ 10 283 
10.284 
10.287 
10.288 
10.288 
10.298 
10.312 
10.318 
10318 
10.320 
10.329 
10.330 
10.332 
10335 
10.336 
10337 
10.342 

10343 tnt. 



10347 




X. B. 



L(414)+0.22-2,l; (574) 0.00-0.7; (687) -0.22 +2.4; (609) 0.00+0.1 
(731)4-0.02-2.0; (783) -0.02+2.4. IL (111) - 0.04 + 1.2; (248)+0.05-1.2 

III. (113) -0.23 -1.2; (116) -O.Ol +0.7; (117) +0.35 -1.7; (669) -0.06 [-13.4] 
(709) - 0.08 + 1.6 ; (733) 0.00 -13; (734) + 0.02 - 0.3 ; (799) - 0.03 + 2.2 

IV, (119) +0.17 -0.3; (120)-0.0;+0.9; (123)+0.25+0.4; (192) -0.35 +0.6 
(246)+0.03-1.7; (263) -0.04 [+113]. V. (248) +0.20 -1.9; (262)-0.19 + 1.9 
VI. (J12)-0.03 0.0; (113)+0.09-1.2; (114)+0.03-0.9; (190)- 0.16+2.3 
(669)+0.07 0.0. VII. (121)-0 28-0.8; (122)-0.03+3.2; (123)+0.27-0 5 
(124) -0.12 + 1.6; (125) + 0.10 - 4; (193)-0.19 + 1.2; (194)+029+0.3 
(246) -0.04 -0.7; (251) -0.18 [+11.4]; (264) [-0.68] -1.9; (667) +»0.01 + 0.7 
(671)- 0.05 -2 0; (672)+ 0.14 -0.6; (797)+002+0.5 VIII. (261)+004+2.2 
(574)-0. 15-2.4; (609) +0.10+0.2. IX. (111) -0.10 -1.4; (248) + 0.02 - 1.7 
(262) + 0.07 + 3.0. X. (123) +0 35 +2 5; (124) -0.24 -5.2; (192) -0.08+2.2 
(193) -0.22 -2.7; (251) + 43 + 2.2 ; (263) + 0.01 + 1.1; (667) -0.23+0.2 
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20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
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20 
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4 17.68 

4 18.22 

4 22.52 

4 24 51 

4 28.50 

4 29 07 

4 43 41 

4 49 17 

4 57 64 

5 4 97 
5 7.13 
5 10.65 
5 11.25 
5 15.14 
5 17.73 
5 21.26 
5 24 41 
5 24.67 
5 29.05 
5 31 53 
5 35.11 



Präeession 
1850 



i$ 



+ 2.996 
2.907 
3 003 
2.93 t 
2 961 
2.948 
2.925 
2 983 
2.948 

2 961 
2.Ä82' 
2.906 
2 932 
2932 
2.989 
2.964 
2:909 
' 2.915 
3.01O 
2982 
2.969 
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1850 



tt 



+ 3 41 47 7 

8 8 13 7 

3 21 33.9 
6 57 12.9 

5 26 56.7 

6 6 40.0 

7 14 26.2 

4 23 15.4 
6 7 59.0 

5 28 5.9 
4 27 20.5 

8 12 21.0 

6 55 25.6 

6 53 56.5 

4 5 14.6 

5 18 14.9 
8 2 34.4 

7 44 36.8 

3 2*30.2 

4 26 36.7 

5 6 5.7 
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H 



+ 10.350 
10 351 
KX.357 
10.358 
10.364 
10.365 
10.386 
10391 
10 400 
10.409 
'■ 10.412 
10 416 
10.417 
10.422 
10.425 
10.429 
10.433 
10.434 
10.440 
10.442 
10 447 



I. B < 

II. 

III. B. LI. 

IV. 

(252.) 

(116.) 

V. B R. 

VI. 

(252.) 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. B. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

(192.) 

(783) 

XV. 

XVI. 



I. (261)+0.04+1,8; (574)-0 03-0 9; (609) +0.06 -1.3; (731)+0.Ö2 1.4 
(783)-0.07+i.8. n. (192) + 0.16-0 6; (263)-0 17 + 0.4; (264)+0.01 + 0.3 
III. (104)-C.06-1.5; (106)-0.06 + 1.8; (783)+0.1 1-0.2. IV. (1 t7)-0.0l +- 3.6 
(119)1-0.19-0.7; (120)-0.12-1.8; (191) - 007- 1.1. V. (118) + 0.11 -0.4 
(246) + 0.08-1.2; (671) - 0.02 + 9; (708) - 0.03 - 1.5; (799) - 0.14 + 2 3 
VI. (248) + 0.36+2.2; (262) -0.36 -2.1. VII. (113)+0.03-0.7; (114)-0 10-1 6 
(190)-0.14+0.3; (252) + 0.05 -0.8; (669)+0 17+2 8. VIII. (lll)-O 12- 1.4 
(248) -0.14 -2.7; (262)+ 0.26 + 4.0. IX. (121)-0.31 -0.1; (122)+003+0.7 
(124) -0 07 + 2.5; (125) - 0.09 + 06; (193) + 0.19-0.6; : (246)+0 14-1.7 
(667)+0.10-1.5 X. (118) + 001 -1.0; (119)-0.04 00; (191) + 0.03+ 1.0. 
XL (117)- 003 + 1.4; (119)+0.12-2.4; (l20) + 0.13 + 0.5; (191)-0.20+p.6 
XII. (414) - 0.22+1.6 ;(587)+0,06+2.3; (783)+0.16-3.9: XIII. (114)-0.22+0.1 ; 
(190)+0.13-2.2; (669)+0.08+2.0. XIV. (122)-0.03 + 1 ; (263)+0.04 0.0 
XV. (lll)+0.14+0.7; (248 V 0.14-0.7. XVL(112)-0.U 0.0; (U3)+0. 14+0.1. 
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5055 
5066 
5057 
5058 
5059 
5060 
5061 
5062 
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5064 
5065 
5066 
5067 
5068 
5069* 
5070 
5071 
5072* 



9 
9 



8 90 



9.1« 
9.10 
8 
9.10 
9.10 
10 

toi 
to 

10 

8.9 

9.10 

9 

a 

9.10 

9 

7.8 
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20 



10 
20 
20 
20 

to 

20 

to 

to 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
%0 



5 38.57 
5 40.01 
* 4542 
5 50,94 
5 53.30 

5 56.99 

6 2,08 
6 473 
6 4.89 
6 17.88 
6 20.74 
6 43,00 
6 43,19 
6 46.68 
6 48.24 
6 48.56 
6 4*74 
6 49.25 
6 49,28 



99 



99 



+ 2.432 
2.948 
2.998 
2.912 
2.896 
2973 
3 000 
2.963 
2.965 
2 946 
2.893 
2.919 
3004 
2,907 
2.948 
2.948 
2,980 
2.959 
2 948 



4- 6 64 13.8 

6 6 40.3 

3 39 33.9 

7 63 21.7 

8 41 15.3 

4 51 53.1 
3 33 28.5 

5 22 48.7 

5 18 36.4 

6 13 57.8 

7 51 33.0 

7 36 39.3 

3 21 37.2 

8 11 44.2 
6 8 27.2 
6 7 46.0 

4 34 30.7 

5 36 7.5 

6 8 27.2 



tt 



+ 10,4*2 
10.453 
10.460 
10467 
10,470 
10.474 
10.480 
10,484 
10.484 
10500 
10.504 
10.531 
10.531 
10.537 
10.538 
10.539 
. 10,539 
10.540 
10.540 



h B. 

(W2.) 
(106.) S. 

n. 

m. s. 
iv, s. 
v. 
vi. 

(U4.) 
(252.) R. 

VII, B. 
(263.) 

VIII. B.US. 

IX, B, 

(tu-) 

X. B. 

v4*** 

(H6.) 
XU. B. 



I. (11 7) +0.04+1 7; (119)+0.10-2.1; (120) 0.00+0.3; (191)-0.13 + 0.3. 
IL (122) -0.1« +0.9; (263)+0.O3-1.4; (264)-f-010+«.5. IH. (12 i)-0.1 9+1.1; 
(123)+0.20-l.7; (124)4-0.02 + 1.2; (125) - Q.26 + U; (127) t Q,32 + 3.7; 
(246) + 0.22-5.0; (251) + 0.41 + 0.7; (667) 0.00 - 1.3; (79?) - 0.05+0.4. 

IV. (248) + 0.03 +0.3; (709) -0.02 +0.9; (731) 0.00-0.9; (732) - Ol - dl. 

V. (261)-0.02-0,l; (414)+0.03+02. VI. (112) -0.30+1 6; (116)4-0.06-1.4; 
(190)+0.10+0.6; (66*0 + 016-0.8. VII. (l2Ö)+0.06+5.3; (122)-0.02+1.2; 
(192) - 0.09 - 0.2; (246) - 0.09 - 4.1; (251) [-0.69] - 1.0; (263) + 0.13 - U; 
(264)+0.03-0.2. YIII. (10Ö)+0.09 + 2.5; (261)-0.01-1.8; (414) -0.06+0.4 5 
(574) -0.02 - 13; (587) -0.06 + 1.1; (609) + 0.12 + 0.3; (73l)+0 08-1.5; 
(732) -0.10 + 04. IX. (123) 0.00 + 1.0; (246) -0.08 -19; (797) +0.07 + 0.8. 
X. (113)-0.09[+15.7]; (117)+0.14+2.9; (^52)+017+-1.4; (ö69)-0. 16-2.4; 
(709) -0.10 -1.3; (734)4-0.02-0.8 XI. (248) - 0.03 - 1 .3 ; (262) + 0.03 + 1.4. 
XII. (U7)+0J25 + 4.3; (190)+0.10 0.0; (252)+0.15 + 2.7; (669)-0 16-2 9; 
(709)~0.07-1.6; (733)-0.t0-l 7; (734)^0 2Q-0.5. 
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I5075 
5076 
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9.10 

10 

9 

9.10 

S\ 

9.10 

9 

10 



h 

20 
20 
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20 
90 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
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* 99 

6 49.89 
ft 59.92 
6 57.14 

6 58.28 

7 0.87 
7 8.72 
7 9.39 
7 22.58 
7 24.28 
7 81.49 
7 33.84 
7 4983 

7 5* 09 

8 8.39 
8 13.67 
8 15 58 
8 18.27 
8 23.24 
8 30 14 
8 30.48 
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+ 2.998 
2 931 
2.959 
2.919 
2.899 
2.919 
2919 
2993 
2.993 
2.985 
2.915 
2.918 
2.893 
2.956 
2.987 
2.955 
2.924 
2.921 
2.956 
2900 



»» 



+ 88 37.3 

6 59 84.3 
5 39 39.9 

7 38 16.6 

8 35 4.7 
7 39 21.7 
7 36 37.7 
5 26 23.5 

3 55 1.9 

4 18 6.7 
7 46 23.9 

7 38 22.4 

8 53 21.1 

5 47 2.9 

4 12 27.8 

5 47 36.0 
7 21 13.7 

7 31 46.7 
5 45 16.9 

8 3a 30 3 
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+ 19.540 
10.549 
10.550 
10.551 
10.654 
10.564 
10.564 
10.580 
10.583 
10.592 
10594 
10614 
10.622 
10.638 
10.643 
10.646 
10.649 
10.656 
10.664 
10.664 



I. B. 
IL 

(116.) 

hl 

(193.) B. 

(251.) 

(118.) 

IV* B. 

(248.) 

(248.) 

(264.) 

V. 

VI. 

(252.) 

(248.) S. 

VII. 

VIIL LI. 

IX. 

X. B. 

(124.) 






L (123)- 0.03 + 1.0; (246)4-0.06-1 1 ; (797)-0.04+0.1. IL (118) 0.00-1.4; 
(U9)-007+2.ö; (191)+0.01 -0 9; (708) +0.05 + 0.4. III. (120)- 0.12 -2.2; 
(122)+0.11 [+12.ft]; (192) [-0.57] -1.9; (263)-0.14-0.2; (264) +0.14+4.7; 
(797) 0.00-0.5. IV. (U2)-0 10+0.3; (U4)+0 10-0.2. V. (118) -0.06+0.8; 
(119)+0.07-0.8. VI. ( 123) +0.02 -0.5; (246) +0.09 +0.8; (253)- 0.12 -0.2. 
VII. (112) -0.41 +0.2; (U4)-0.1$+Ü.3;(116)+Ö.13-0A; (117) +0.22 + 2.7; 
(189)+0.23+0.l; (190)+0 08 0.0; (252) + 0.09+ 0.1 ; (669) -0.16 -2.8. 
VIIL (l20) + 0.05+1.7; (121)-0.10-2.7; (122) +0.25 -3.9; (1 92)- 0.26 - 1.9; 
(246)+0.15+0.9; (25l)-0.t0+2.0; (263) -0.03+0.9; (264) +9.02 + 2.6; 
(708) +0.02+0.4 IX.(U8)-0.13-1.0; (U9)+0.09-1.6; (122)+0.0o+2.7. 
X. (112) -0.18+0.5* (U4)+0.08-0.1; (116) - 03 - 0.1; (117) -0.04 + 1.9 -, 
(189) 0.00-2.4; (190)+ 0.07 -0.9; (252) +0.25 +3.2; (669) -0.06 -2.3; 
(709)- 0.10 [+7.1]. 
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I. (120)+ 0.40+1. 1; (121)-0.06-1.5; (192) -0.06+0.6; (24 6)- 0.34- 2.5 
(251)- 0.17+0 6; (263)+0.17 + 0.1; (264) +0.08 +1.5. 11.(121)0.00+0.6 
(122) + 0.14- 1.3; (246) + 0. 53 + 1.0; (251) - 0.25 + 1.1; (263) -0.32 +2.0 
(264)+O04-1.0; (708)-0.l2-2 3. 111.(1065-0.10-0.6; {248) + 0.22 +2 4 
(261) + 0.02 -1.4; (731) + 0.10 - 1.2; (732)* 0.22 +0.8. IV. (112) -0.11 -1.5 
(H6)+0.03-0.9; (U7)+0 11+ 2.0; (252) - O.Ol + 1.3; (669) - 0.04 - 1.2 
V. (124) |-0.05+3.4; (265) -0.04 -3.4. VI. (733) -0.01 -0.9 ; (7*4) +0.01 + 1.0 
Vn. (118J+0.10 + 4.0; (119) + 0.04-2.5; (120)+0.02- 3.1; (121) -0.05 -1.7 
(123)- 0.31+0.4; (192)+0.19+i.7; (264) - 0.10+ 1.5; (797)+0.13 — 
VHI. (708)- 0.04+0.6; (733)+0.05-1.4; (734) 0.00+0 7. IX. (124)+Ü.19+1.9 
(193) -0.33-3.1; (194) + 0.15+2.8; (246) +0.02 - 1.3; (265) + 05 - 0. 1 
(800) - 0.06 — . 



233 



r 



«4 



£ 



00 
00 

o 






5114 

5115 

116*1 

5117 

5118 

5119 

5120 

5121 

5122 

5123* 

5124 

5125 

5126 

5127 

5128* 

5129* 

5130 

5131 

5132 

5133 



AR. 1850 



Präcession 
1850 



9.10 
9 

9.10 
9 
9 

9.101 

9 

10 

8 

10 

9 

9 

10 

9.10 

10 

9 

10 
10 
10 



h 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 



t 9t 

10 6.13 
10 14.67 
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10 29.01 
10 36 .32 
10 48.17 

10 48.51 
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11 6.90 
11 7.15 
11 11.64 
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11 15.15 
11 16.51 
11 19.47 
11 20.46 
11 24.89 
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2981 
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2.925 
2.970 
2 902 
3.008 
2.939 
2.900 
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2.969 
2976 
2.925 
2.896 
2.997 
2.967 
2.943 
2.968 
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4 32 

6 43 

5 43 

7 26 

7 21 

5 7 

8 32 
3 13 

6 37 

3 36 

6 49 
5 9 

4 48 

7 21 

8 48 
3 42 

5 15 

6 26 
5 10 



47.6 
51.4 
22.6 
56.3 
25.5 
33.0 
25.9 
25.8 
13.2 
455 

9.9 
23.0 
28.8 

6.8 
58.2 
24 1 
44 3 
41.9 
13 
59.3 
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+10.782 
10.793 
10801 
10.803 
10.805 
10.808 
10.811 
10.820 
10.834 
10835 
10.849 
10.857 
10.857 
10.863 
10.864 
10.868 
10.869 
10 873 
10.874 
10.880 



I. 

(248.) B. S. 
IL 

III. B. 

IV. B. 
V. 

VI. B. 
VII. 

VIII. B. S. 
(252.) 
(248.) 
(t90.) 

IX. B. S.LI 
(262.) 

X. 

XL 

(248.) 

(189.) 

XII. R. S. 

XIII. 



I. (194)-0.07+2.2 l ; (246)+0.25-0 5; (253)-0.17 - 1.6. IL (11 7) [-0.60] -0.2 
(120)+0.05 0.0; (191)-0.Ö7+1.5 ; (252)+ 0.02- 1.1. III. (112) +0.05+0.8 
(114)-0.04+0.9; (116)-0.05 + 1.7; (117)-0.13+0.8; (189) +0.13-2.2 
(190) + 0.02 -2.0. IV. (118)-0.13-0.8; (H9)+0.17+0.8; (121)-0.19-3.1 
(122)-0.08+0J; (192) o!oO+0.9; (251)+0.32[+13.3]; (263) -0.06 + 1.2 
(264)+0.01 0.0; V. (122)+0.34[-27.6]; (263) -0.01 0.0]; (264)-0.34 0.0 
VI. (113)-0.21-0.3; (114)-0.03-0.6; (189) +0.08+2.3; (669)+0.08 + 0.4 
(731)+0.10-0.9. VII. (124)+0.23+2.0;(2Ö5)-0.22-2.0. VIII.(261)+0J22+1.2 
(414) -0.37+1.7; (574)+O.03-1.6; (732)+0.12-1.2. IX. (112)-0.08 + 3.4 
(113)+0.05[-17.5]; (114)-0.13 +2.2; (189)+0.14-2.0; (262) +0.07 -4.4 
(669)0.00+2.4; (709)-0.18-1.4; (731)+0.10 0.0. X. (118)- 10- 18 
(U9)+0.14+3.0; (246) +0.41 -1.3; (251) - 0.27 + 0.8; (264)-0.20-0.6 
XI.(253)-0.17+0.4.(265)+0.18-0.4. XII (191) -0.10 -0.3; (252) +0.10 +0.4 
XIII. (112)- 0.08 +0.7; (114) +0.08 -0.6. 
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H 25.62 
11 33.23 
11 5t. 54 
11 53.26 
11 57.75 

11 58.06 

12 6.15 
12 8.92 
12 12.56 
12 13.15 
12 21.33 
12 26.26 
12 31.95 
12 42.00 
12 43.04 
12 46.64 
12 49.67 
12 50.25 
12 55.76 

12 56.62 

13 250 
13 5.71 
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+ 2.916 
2.934 
2.943 
2.895 
2.988 
2.934 
2.965 
2.999 
2.931 
2 917 
2.974 
2.896 
2.934 
2.959 
2.996 
2.974 
2.897 
2.987 
2.973 
3.002 
2.920 
2.987 
2.994 
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4- 7 50 5.3 
6 67 42.6 
6 30 39.7 
8 55 13.8 
4 11 44.1 
6 56 5.1 

6 22 21.8 

3 39 20.6 

7 5 36.9 

7 48 6.5 

4 55 3.2 

8 51 39.2 

6 57 48.9 

5 40 16.3 

3 49 5.2 

4 54 26.4 
8 48 9.1 
4 17 19.7 
4 57 26.6 

3 30 55.6 

7 39 53.2 

4 15 20.1 
3 55 29.5 
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+10.881 

1U.890 
10.913 

10,915 
10 920 
10.921 
10.930 
10.934 
10.938 
10.939 
10.949 
10.956 
10.961 
10,974 
10.975 
10.980 
10.984 
10.985 
10.991 
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10999 
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(261.) 
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(253.) 
(262.) 
(112.) 

OL 

(263.) 
X. 
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I 



I. (246) -0.09 -2.4; (264) +0.10 + 2.4. 11.(1 17)-0 31 -0,7 ; (1 18)-004+4>8 
(H9)+0.39 + 1.6; (191) + 0.03-0.2; (669) -0.08- 1.5. III. (113) -0.03 + 1.8 
(189) + 0.05 -0.6; (669)-0.01 - 1.3. IV. (106)+0.10 + 0.1 ; (248)- 0.09-0.1 
V. (120) + 0.05 + 3.1; (12l) + 0.09 -3.1 ; (122) + 0.20 - 1.9; (128) - 0.38 - 7.5 
(192)-0.20 + 2.0; (246) +0.28 + 5.6 ; (251)+0.01+4.6; (2tf3)+0.02-l 5 
(264) -0.10 -1.5. VI. (123) -0.05 +0.5; (125)+0.02+1.8; (253) +0.02 -2.2 
VII.(116)-0.04+1.9;(16»)+0.04-1.8.VIII.(lll)+0.09-4.0; (112)- 0.24+2.4 
(11 4) + 0.0+8 1.2; (248J+0.27-2.3; (709)-0.20+2.7. IX. (106J+0.13-0.7; 
(414)^0.12+0.8. X. (248)-Ö.17-3.7; (262)+0.18+3.7. 
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f 9t 

13 6.41 
13 23.48 
13 23.73 
13 25.79 
13 32.53 
13 35.63 
13 35.91 
13 42.75 
13 45.60 
13 48.07 
13 49.33 
13 49.50 
13 50.83 
13 52.21 

13 59.78 

14 5.29 
14 18.21 
14 18.49 
14 22.07 



+ £93 1 
2.996 
2.W97 
2.926 
2.934 
2.905 
2.926 
2.991 
2.964 
2.910 
2.911 
2.933 
2.940 
2.966 
2.960 
3.003 
2.894 
2.935 
2.957 



-f-7 8 44.6 

3 47 59.5 
8 48 52.4 
7 22 2.9 

7 41.5 

8 26 48.4 

7 22 26.0 

4 5 n.o 

5 27 51.6 

8 13 26.3 
8 8 26.2 

7 2 6.3 

6 41 4.9 
5 20 6.0 

5 40 0.5 
3 26 26.7 

8 59 16.1 

6 57 22.1 
5 74 50.3 



+ll"oü4 
11.025 
11025 
11.027 
11.035 
11039 
11.040 
11.048 
11.051 
11055 
11056 
11.056 
11.058 
11.060 
11.069 
11.075 
11.091 
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II. B. S. 

(253.) 
III. 
IV. 

(125.) 

V. 

(248.) 

VL B. 

(264.) 

VII. B. S. 

(120.) 

VIII. 

IX. B. 

X. 

XI. 

XII. 

(119.) 

XIII. 



L(117)-0.t8-1.4; (1 18) +0.04 -f 0.4; (1 19)-0.14+1.9; (120) -0.17-2.1 ; 

(122) + 0.03[-6.1]; (191) + 06 - 1.2 ; (246) + 0.l9-1.4; (251)-0.12 [+10.9] » 

(252)+0.10+0.7; ? (264) -0.12 +0.8; (669) + 0.07 -0.9; (6/2)+0.16+2.7; 

(734)+0.09+0.3. IL (106) + OO2 + 1.3 ; (261)+0.12-2.1; (4H)-0.22 +2.1» 

(73l)+0.08-i.4 III. (i20)+0.06 — ; (l21)-0.20-2.3 ; (l22) + 0.04 + 2.2 J 

(284) +0.11 0.0; IV. (H8) + 0.09-3.3; (t 19) -0.08+2 5; (252) -0.01 +0.8 

V. (251) +009-0.9 (263) -0.08 + 1.0. VL (111) -0.06 -3.8; (1 l2)-0.04 + 4.4 ; 

(U3)+0.12-1.8; (114) -0.13 -0 4; tU6)+0.13 + 1.2; (869)-0.03+0.5- 

VII. (125) -0.05 -3 8; (1 92)- 0.29+4.5 ; (146) + 0.07-2.8; (264) + 0.28+2.0. 

VIIL (117) -0.05 0.0; (252) + 0.21 0.0; (263)- 0.16 + 0.1. IX. (Ul)-0.18- 1.9; 

(114)4-0.03-1.3; (H6)+0.08 + 0.9; (262) + 0.08 +2. 4; (669) -0.02 0.0- 

X.(189)+0.19-0.1; (190j-0 18+0.2. XL (106)+0.08+13; (24*) -0.22 +0.3 5 

(261)-+0.15-1.6. XII. (120) -0.17 — ; (122)-0.01+2.8; (246)+0.l9-2.8- 

XIIL (113) -0.09 -0.1; (U6)+0.14 + 1.6; (189) [-0.76] -1.9; (669) -0.04 + 0.3 
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14 28.98 
14 31.08 
14 32.02 
14 33.12 
14 36.32 
14 36.83 
14 38.93 
14 39.57 
14 44.50 
14 52.48 
14 57.77 
14 57.96 

14 59.59 

15 7.15 
15 15.69 
15 15.69 
15 22.01 
15 26.57 
15 29.97 
15 32.75 




I. (106)-0.02 +0.6; (248) -0.02 +0.6; (261) +0.05- 1.3. II. (119)-0.01 [-12.1] 
(120) - 0.40 - 0.2 ; (121 ) + 0.11 -2.5 ; (122)+0.34 0.0; (192) -0.08 + 2.0 
(246)+0.10-1.8; (251) -0.14 [+8.3.]; (264) -0.07 + 1.0; (672) +0.17+1.2 

III. (123)-0.16 + 0.5; (193)+0.25-0.1 ; (194) -0.19 0.0; (253) +0.12- 0.3 

IV. (117)-0.14-1.2; (191)-0.25 + 1.2; (252) + 0.14-2.0; (263) +0.07 +3.1 
(733)+0.05-1.5; (734)+0.13+0.6. V. (1 16) -0.05 -1.3; (191) 0.00 + 0.7 
(252) +0.22 + 1.2; (263) -0.1 5-0.7. VI, (122) +0.06 +1.8; (123)+0.10+10 
(125)-0.07 + 0,4; (194) -0.18- 0.4; (253) + 0.11 -2.7. VII. (lll)+0.37-2.2 
(262)-0.37+2 2.Vm.(lll)-0.07-2.4;(248) + 0.14+l.9; (262)- 0.03 + 0.6 
IX. (tl2)-0.21+2.4; (1 13)- 0.0t» + 1.4 ; (114) -0.02-0.9; (116^+0.03+0.9 
(189) +0.05 -2.2; (190) +0.08 -4.1 ; (252) + 0.12 +,3.2; (669)+ 0.06 - 0.3 
X. (126) -0.26+ 1.4; (127) + 0.27-3.4; (194)+ 0.06 +4.0; (246) -0.05 +0.8* 
(265) [-0.61] -1.2; (672) - 0.01 -1.8. XI. (117) -0.07 + 0.2; (191)+0.08-0.1. 

(XU. (118)+0.18-0.8; (192) [-0.70] [-11.4]; (251) -0.18+0.9. 
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AR. 1850 



Pr&cesaion 
1850 
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15196* 
5197 
5198 
5199 
5200 
5201 
5202 
5203 
5204 
5205 

J5206* 






5207 
5208* 
5209 
5210 
5211 
5212 
5213 
5214 
5215 
5216 
5217 



8 

9.10 

10 

9 

&i 

10 

10 

9 

10 

10 

9.10 

10 

9.10 

10J 

9 

10 

9.10 

8 



h t tt 
20 15 33.26 



tt 



tt 



20 15 36.42 

20 15 37,49 

20 15 43.72 

20 15 4430 

20 15 49.67 

20 15. 50.37 

20 15 50.47 

20 15.53.86 

20 15 59,99 

20 16 0.56 

20 16 2.76 

20 16 14.20 

20 16 17.21 

20 16 17.38 

20 16 21.04 

20 16 23.45 

20 16 2648 



10 20 16 33.27 



9 

i 

10 



20 16 36.93 
20 16 37.77 
20 16 49.84 



+ 2.929 
2.914 
.2.427 
2.906 
2.976 
2.928 
2.918 
2.915 
2.972 
2.928 
2.955 
2.983 
2.906 
2.931 
2.926 

2 960 
2957 
2.951 
2.929 
3.006 
2.951 

3 001 



+ 7 16 50,4 
8 2 27.5 

7 23.45.0 

8 27 57.1 

4 52 2.3 
7 20 28.9 
7 50 45.6 
7 58 55.4 

5 5 29.5 

7 20 44.1 
5 55 21.7 

4 32 21.1 

8 27 13.0 
7 10 24.0 
7 26 18.6 

5 40 17.3 

5 50 1.7 

6 8 43.4 

7 17 57.3 
3 22 22.0 
6 10 13.5 
3 37 5.5 



tt 



+ 11.186 
11.18? 
11.189 
11.196 
11.196 
11.2(12 
11.203 
11.203 
11.208 
11.21* 
11.216 
11.21* 
11.232 
1 1.236 
11236 
11.240 
11.243 
11.247 
11.255 
11.259 
11.260 
11.275 



(120.) 
L 

II. 

IIL B.LLR 

(263.) R. 
(t 19t) LI. 

IV. B. LI. 
(262.) 
(251.) 

V. R 
(111.) 
YL 

VIL B. 
(120.) 
(252.) 

viu. 

IX. BS 

C251.) 
(248.) 
(117.) B. 
(248.) S. 



I.(119M>.44-f 1.6; (121)+0.45-1.6. IL (122) -0,05+1.9; (123) -0.1 7 -4.0; 
(125)4-0.01+0 4; (246) +0.18 -1.4; (253) [-0.66] -0.3; (265) +0.04 +3. t. 
III. (248)+0.07-l.l; (2Ö2)-0Od+3.0; (709) -0.12+0.9; (731)+0.99-27; 
(732)+0.02+0.9. IV.(119)-0.01-0.9; (421)- 0.08- 0.8; (264) -0.04 + 0.7; 
(672) +0.43+0.9. V. (1I2)-Ö30+L7; (116)-0 04+0-2; (189)+0.01- 1,4; 
(190)+0.19-0.2; (252)+0.15 + l.l; (669)+0.frl-1.2. VL(i*2)+0.16 0.0; 
(125) +0.02 +0.1; (193) -0.44 +1.2; (246) + 0.20 0.0 ; (253) - 0.29 - 2.0; 
(265)+0.27+0.8 VIL(19t)-0.14+l.l ;(263)+0.15-l.l. VIH.(ltö)- 0.13 -1.9; 
(252)+0.U+1.9. IX. (112)^0.14+ 11; ( M 3) - 0*09+1.2; (117) -0.24+1.0; 
(189)+0.18-2.1 j (6«9)-0.11 - 1.2 ; (709) + 0.95 - 1.4$ (*34) + 0.05 + 1 % 



m 






4> 

00 

I 



AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



Declinatfcm 
1850 



Pr&cewion 
1850 



SÄ 



Bemerkungen 



5218« 
5219* 

5220 
5221 
5222* 
5223 
5224 
5225 
5226 
5227 
5228 
5229 
5230 
5231 
5232* 
5233 
5234* 
5235 
5236* 
5237 
5238 



9 

8 
9 

8 

7.8 

10 

9.10 

10 

9 

9 

8 

8.91 

8 

9 

8.9 

9 

9 

10 

7.8 

8.9 

10 



h 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 



9 99 

16 56.31 
t? 2.58 

17 5.52 
17 7.53 
17 21.49 
17 21.90 
17 22.57 
17 22.94 
17 29.83 
17 35.31 
17 42.85 
17 43.02 
17 44.35 
17 44.58 
17 45.60 
17 46.22 

17 46.19 

18 2.61 
18 2.89 
18 5.71 
18 5,86 



4- 2.927 
2.932 
2.92? 
2.973 
2.913 
2.970 
2.911 
2.970 
3.002 
2.943 
3.003 
2.902 
2.935 
2.919 
2 931 
2.914 
2.929 
2.971 
2.952 
2.928 
2,978 



99 



+ 7 26 7.7 
7 10 19.9 

7 23 26.2 
5 1 43.0 

8 6 54.9 
5 11 42.2 
8 12 44.6 

5 13 1.0 
3 31 43.7 

6 34 37 

3 30 13 8 
8 42 41.1 

6 59 28.4 

7 48 96.6 

7 13 52.8 

8 6 57.4 
7 18 9.5 

5 8 45.4 

6 9 27.0 

7 23 28.8 

4 48 36.8 



99 



+ 11.283 
11.290 
11.294 
11.296 
11312 
11.313 
11.314 
11.315 
11323 
11.331 
11.337 
11.337 
11.340 
11.340 
11.342 
11.342 
11.342 
11.362 
11.362 
11.366 
11.366 



I. B. R. 

(120.) 
(192.) 

n. b. Li. 

IIL LI. S. R 

(262.) 

(125.) 

(252.) 

(248.) B. LI. 

IV. 

(248.) B. 

V. R. 
(191.) LI. 
(119.) 

VI. B. 
(120.) 

VII. B. 
(262.) 

VIII. B.LI. 

IX. B. LI. 
(111.) 



I.(U8)+0.12-2.3; (120) + 0.34 -2.0; (192) -0.40 + 3.0; (251)-0.3t + 2.2 ; 
(263)+0 03+0.1; (204)-O15 0.0; (672) +0 34 -1.0. IL (11 3) +0.06 +0.6; 
(262) + 0.04 + 0.9 ; (709) - 0.09 - 0.2 ; (371) + 0.09 - 2.1 ; (732) - 0.07 + 0.8. 

III. (11 9)- 05 +2. 3; (122) +0.09 -1.0; (246) -0.01 0.0; (264) -0.03 -1.2. 

IV. (llö)+009+1.4; (191) -0.08- 1.3. V. (123) -0.1 9- 0.6; (125)+0.37-1.0; 
(193) -0.18+1.5. VI.(118)+0.08-1.7; (246) + 0.15 + 0.9; (251) +0 02 0.0; 
(609) -0.17 + 1.0; (672)-0.09-0.4. VII. ( 118) -009-1.4; (246) +0.03 -0.7; 
(251) -011 + 13» (263) + 0.07 + 1.2; (669) -001 + 0.1; (672) + 0.13 -0.4. 
VIII.(112)-0.03+12; (U3)-0 21+0.6;(lt4)+0.20+0.9;(117)-0.19+0.1 ; 

(190) - 0.15 + 1.3 ; (252) + 0.23 - 3,1 ; (709) + 0.04 0.0; (734) + 0.08 - 1.3. 
nL(U8)-0.08-0.4;(246)+0.«9+0.5;(251)[+0.60][+12.5];(263)-0.27+0 3; 
(672) +0.05 -0.3. 
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5239 

(5240* 

5241 

|;6242* 

,' 5243 

5244 

5245 

5246 

[ 5247 

5248* 

5249* 

5250 

5251 

5252 

5253 

5254 

5255 

5256 

5257 

5258* 

5259 

5260 

5261 

5262* 



10 

9 

9 

9.10 

9.10 

10 

10 

10 

9 

9.10 

9.10 

9 

9 

8.9 

9.10 

8.9 

9 

9 

101 

9.10 

9.10) 

9.10 

10 

7 8 



h 
20 

20 

20 

20 

«0 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

26 

20 

20 



18 25 38 
18 26.91 
18 26.73 
18 26.96 
18 31.08 
18 32.05 
18 32,15 
18 34.78 
18 35.52 
18 36.32 
18 40.42 
18 40.63 

18 56.27 

19 5.79 
19 9.34 
19 20.52 
19 33.28 
19 33.42 
19 35.49 
19 36,35 
19 39.89 
19 43.06 
19 43.19 
19 46 59 



+ 2.902 
2.908 
3.000 
2.949 
3.007 
2.962 
2.970 
2.900 
2.999 
2.906 
2961 
2.950 
2.897 
2.930 
2.910 
2.940 
2.966 
2999 
2.906 
2950 
2939 
2.929 
2.971 
2 905 



tf 



+ 8 42 56.5 

8 23 17.7 
3 40 42.3 

6 16 21.4 

3 21 8.6 

5 35 44.4 

5 12 21.7 

8 49 5.4 

3 42 8.5 

8 29 54.0 

5 41 25.0 

6 15 47.4 
8 59 11.6 

7 18 10.3 

8 21 4.3 
6 48 24.0 

5 26 13.2 
3 43 10.9 
8 32 19.9 

6 18 3 3 

6 49 40.0 

7 22 40.0 
5 12 34.1 

8 36 10.6 



tt 



+ 11.389 
11.390 
11.390 
11391 
11.396 
11.397 
11.397 
11.401 
11.402 
11.403 
11.407 
11.408 
11.427 
11.438 
11.442 
11.455 
11.471 
11.471 
11.474 
11.475 
11.479 
11.482 
11.482 
11.487 



(125.) 

L 

(248.) 

IL 

(106.) 

(262.) 

(262.) 

(125.) 

(248.) 

HL 

IV. 

(116.) 

V. B.S.R. 

(120.) 

VI. 

(669.) B. 

(114.) 

(106.) 8. 

(123.) 

VII. 

(669.) B. 

VIII. B.' 
(189.) 

IX. B. LI. 



L(122)+0.01 + 1.0; (193)-0.16 + 1.7; (246)+ 0.20-1.9; (25t)-0.28-1.8 
(264) + 0.25 + 0.8. IL (116) -0.04+ 1.1; (191)4-0.04-1.1. III. (122)4-0.11 -0.1 
(193)-0.42 + 0.2; (264)+0.32-0.2. IV. (112) -009 +0.4} (U3)-0.10-0.1 
(U7)+0.11-2.3; (252) -0.05 + 0.3; (262) + 0.15 + 1.6. V. (127) -0.07 -0.3 
(193)+0.07 + 0.4. VI. (121)-0 24+ 1.2; (246)4-0.25 -1.2. VIL(116)-0.03+1.3 
(191)+0.04-1.3. VIIL(li8)-0.14-0 7; (263)+0. 1 44-0.7. IX. (122)[4-0.63]+3.8 
(123)-0.10-0.8; (125) - 0.04 -0.4; (246) + 0.19 + 4; (264) - Q.10 [+ 7.1] 
(672)+0.07-3.2. 
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5263 
5264 
5265 
5266 
5267 
5268 
5269 
5270 
5271 
5272 
5273 
5274 
5275 
5276» 
5277 
5278 
5279* 
5280 
5281 
5282 
5283* 
5284 



10 

10 

10 

9.10 

9 

9 

9 

7.8 

10 

9.10 

10 

8.9 

9. 10 

9.10 

10 

10 

5 

10 

10 



h 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
120 

n 

20 
20 
20 
29 
20 
20 
20 
20 



8 




MM 

20 



20 



19 52.53 

19 5*90 

20 0.55 
20 10 54 
20 14.44 
20 23 78 
20 30 99 
20 32.33 
20 32 37 
20 34 13 
20 34.34 
20 39.34 
20 39.62 
20 41.05 
20 43.36 
20 47.45 

20 49.72 

21 030 
2t 5.50 
2 t 14.43 
21 16.75 
21 21.76 



H 



4 2 961 
2.955 
2972 
2.929 
2.990 
2.980 
2.909 
2948 
2938 
3.000 

2.9m 

2.900 
2.954 
2.930 
2.968 
2.959 
2.918 
2.979 
2.967 
2.997 
2.922 
2.958 



+ 5 42 

6 1 

5 9 

7 21 
4 11 

4 44 

8 24 

6 23 
6 54 

3 40 
8 49 
8 53 

6 6 

7 20 

5 21 
5 49 
7 56 

4 46 

5 25 
3 50 
7 45 
5 53 



43.2 
49.7 
22.6 
13.8 
10.2 
45.1 
11.9 
31.1 
34.7 
37.3 
34.4 

1.0 
326 

1.3 
503 
28.6 
39.5 
22.5 

84 

6.0 
557 
67.4 



+ 



11.495 

11.502 

11.504 

11.516 

11.520 

11532 

11.540 

11.542 

11542 

11.544 

11544 

11.551 

11.551 

11.553 

11.555 

11.561 

11.563 

11.575 

11.581 

11.592 

11594 

1 1 .600 



I. 

(262.) 

(189) 

IL 

(111.) BS. 

III. B. 
(121.) 

IV. B. LI. 
(191) 

V. 
VI. 

VII. B. 

VIII. S. 
IX. 
(189.) 
(114.) 

X. LI. S. 
(248) 
(189.) 
XI. 

XII. LI. 

XIII. R. 



I.(112)-a21 + l.l; (117)4.0.21-1.1. 11.(118)40.18-1.1; (263)- 0.44 0.0 j 
(264)40.2741.0. III. (111) -0.06 -2.9; (113)40.24 40.7; (248) - 0.18 42.1. 
IV. (116) -O.I64 1.1; (117)40.01-0.6; (191)4 0.03J- 1.7; (252) -0.02 4 2.3; 
(734)4<U5-1.1. V. (106)40.0340.4; (587) -0.02 -0.4. VL (125)40.06-2.6; 
(193) r 0.3142.4; (246)40.2640.1. VII. (125) -0.28-0 2; (246)40.29-0.2; 
(672) -0.02 4-0 3. VIII. (114) -0.03 -0.9; (116)40.16-1.1; (190)40.04-0.4;, 
(262)-0.1742.5. 1X.(118)-0.12-1.3; (263)40 06 40.6; (264)40.0740.6. 
X. (123) -0.02 -0.5; (672)40.0240.6. XI. (106)403141.1 ; (248) -0.30-1.2. 
XII.(U9)-0.0542.1; (264)40.0840.4; (672)- 0.02 - 2 5. XIII. (113)- 0.18- 0.1 ; 
(114)40.27-09; (116)4-0.03 40.6; (190) - 0.11 4 0.4. 
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9SS 
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20 2i 22.08 
ISO |21 26.28 
20 2} 37.68 
20 21 41.97 
HO 21 42.00 
20 2i 42 47 
20 2i 51 58 
Sj| £0 21 51,96 
20 21 54.71 
20 22 6.33 
«0 22 12.76 
20 22 15.38 
20 22 22.94 
20 22 24.15 
20 22 27.67 
20 22 34 39 
20 22 37.50 
20 22 38 00 
20 22 55.21 
20 £2 57.08 
20 22 50.37 
20 23 5.52 



rr 



+ 2.903 
2.898 
2.906 
2.929 
2.943 
2f5 
2.983 
2.903 
2.972 
2.916 
2.93J9 
2.972 
2949 
3.000 
2.914 
2 980 
2.979 
2.947 
2.993 
2.941 
2.992 
2.901 



O f ff 

4- 8 43 12.4 
8 58 26.0 
8 35 4.9 

7 23 28.6 
6 39 50 4 

3 57 37.7 

4 37 3.9 

4 5 34.5 

5 9 14.4 

8 3 56.5 

6 53 24.4 

5 9 54.3 

6 22 32.3 

3 42 28.5 
8 11 15.2 

4 46 39.7 
4 50 30.6 
6 30 40.4 
4 4 30.5 
6 49 48.2 
4 7 18.6 
6 52 48.7 



+ 



ii'.m 

11.60$ 
U619 

11.625 
11.625 
11.625 
U.63Ö 

11.637 
11.640 
11.653 
11.664 

11604 
11673 

tu» 

11.67* 
11.60« 

11690 
11601 
11.7,11 
11.713 
11.716 
11.723 



J. 

<124.) 
<123.) 

<l*0.) 
IL B 
IIL B. LI 

(tU) 
(1*6.) B. 

IV. 

V. 

<117) 
VL B. 

VIL 

X587.) 8. 

VIII. 

IX. B LL 

X. B. 

(Ü8.) 
(Mtf.) 
XL 

(106.) S. 
XH. Ll.R. 



I.(121)+0.08+2.4;(127)-0.23-4.8;(246)+0.14+2.3. II. (It7)- 01 -2.6; 
(119)4-0.02-0.6; {191) [+0 84] -0.9; (263) [-0.63] +4.0. III. (106)-0.25+1.3; 
(248)4-0,06-2.5-, (731)+0.15 + 1 2; (732)+0.03 4-0.2. IV. (1 13) +0.06 4*5 6 J 
(U6)+0i02-5.4; (189) -0.07 -0.1. V. (121)+0.22-1.4; (263) -0.30 +2.3; 
(264)4-0.08-0.8. VI. (113) -0.15+2.6; (116)4-0.05-1.1; (189) +0.06 -2.3; 
(262) +0.06 +0.9. VH. (U7)-0.03-0.1; (118) -0.06- 18; (191)-0.25-0.9; 
(252) +0.83 4-2 8. VIII. (122)4-0.09-2.5; (124) +0.04 +1.6; (264) -O.W +0.8. 
IX. (114)+0.16+1.2; (248)+0.05-2.5; (262) -0.29 +3.0; (731) + 0.09 -17. 
X.CTU)-0.09-2.0; (262) +0.09 +2.1. XI. (119)+0.14-4 0; (120)-0.13 -3.2 ; 
(190)-0.96+1.3| (263)+0.O4+6.1. XU.( 123)- 0.1 1+0.9; ( 127)+ 0.04- ,1.2; 
(246) -0.07 -4.9; (264) +0.10 +3.6; l672)+0.03+1.4. 
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5307 
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(672)^ 0.08 [-11.1]. V. (248)+0.19-1.8;(587)-0.18 + l.?. ; VI. (11 7) -0.02 -1.8 
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6 31 2.5 
8 15 58.3 
8 58 49 1 

5 7 41.8 
8 10 48.0 
8 25 36.3 
5 58 52.9 

5 58 51.0 

6 89 16.7 

4 17 10 7 

7 59 54.4 

5 12 4.0 

8 22 39.3 
7 17 5 4 
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+ 12.243 
12.243 
12.248 
1*2.266 
12.266 
12.267 
12.268 
12.272 
12278 
12.282 
12294 
12.295 
12299 
12301 
12.307 
12.315 
12.345 
12 321 
12321 
12.322 
12.326 
12334 



I. 

(265). 

IL 

(120.) 

(116.) 

IIL 

(248.) 

IV. 

V. 

VI. 

(128.) 

(113.) B S. 

VII. 

VIII. B.LI. 
(114.) 8. ' 
(734.) 

IX. LI. R, 
(262.) 

X. B. LI. 

XI. B 
(122) 
(669.) 



I.(U7)-0 26-1.1; (118)- 0.11-1.9; (191)+ 0.02 +2.0; (252) +0 39-0.6; 
(263)-0.10+3 5; (669)+0.05-2 0. IL (120)- 0.1 7 +0.6; (192) + 0.17+0.6. 
III. (124)+0,07 + 2.0; (125) -0.06 -2.0. IV. (117) -0.08 00; (191) -0.07 -5.2; 
(263)+0.15 + 5.3.. V. (U6)-0.14+0.7; (U7)-0.16-0ö; (U8)-0.1i+0.3; 
(191)+0 li-0.4; (252)+0.20 + 1.6; (669)+009 -1.6. VI. (124)+0.I3 + L5; 
(125)-0.01+0.2; (264)-0.11-1.6. VII. (121) 0.00-1.3; (124)+ 0.25 +0.4 j 
(125) -0.19 + 2; (264)-Ü 4-O.7 VUL (121) -0.09 -Ol ; (122) +0.22 + 1.4 5 
(194)-0.19-0.9; (246) 0.00-0.6; (672) +0.0 7 +0.4. IX. (U6)+0.10 -0.4} 
(U7)+0.11-0.4; (119)-0 19-0.3; (l91)+0.17+0.2; (263) - 0.33 + 2i>} 
(669)+0.14-0.9. X. (246)-0.17-3.4; (25 1)+ 0.02+ 2.6 - r (264) +0,02 + 0.3 ; 
(672) +0.15 +0.4. XL (ll3)-0.08+1.8; (190)- 0.05 -3.7; (252)+ 0.12 +2.0. 




5436 
5437 
5438 
5439* 
5440 
5441 
5442 
5443 
5444 
5445 
5446 
5447 
5448 
54419 
5450* 
5451 
5452 
5453 
54&ll*< 
54551 
5456 
5457 
5458 



9 

9 10 

10 

8 

9.18 

10 

10 

9 lfll 

9.10 

% 

10 

9.10 

J9 

7 



10 

1P 

8 

8 

fi 

J» 

10 

9 



20 81 48.82 
20 81 50.65 
SO 82 0.47 
20 32 1.87 
20 82 13 77 
20 32 21.39 
20 32 25 75 
2d 82 28.32 
20 32 28.84 
20 82 31 58 
20 82 31 79 
20 82 39.50 
20 82 40 84 
70 82 41.32 
20 82 43.27 
20 32 43.68 
20 32 49.81 
20 32 51.73 
20 32 58.65 
20 83 8.41 
20 83 7.34 
20 43 9.60 
20 33 10.21 




PiiOMSioii 
1850 



ti 



+ 2.887 
2.045 
2 093 
2.588 
2.970 
2.969 
2.888 
2.807 
2.932 
2926 
2.992 
2,949 
2J088 
2.824 
2.919 
2.914 
2.946 
2.962 
2 063 
2.948 
2.925 
2.937 
2.036 



O I H 

4- 7 12 55 

6 48 50.5 
4 11 14.7 

4 26 35.6 

5 26 31.6 

5 29 21.1 
4 29 54 6 
8 50 20 2 

7 29 25.8 

7 48 24 
4 15 53.0 

6 85 13 8 

4 29 16.2 

7 56 15 1 

8 13 19.6 

8 28 16.5 
6 45 42.7 

5 52 31.5 

5 51 17 5 

6 54 39 5 

7 52 46.2 
7 13 54 
7 18 56.4 
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1850 
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+ 12.334 
12.337 
12 347 
12.349 
12.363 
12371 
12 376 
12.380 
12.380 
12.388 
12.388 
12 398 
12.394 
12 385 
12.39« 
12.397 
12.404 
12.406 
12.415 
12.420 
12.424 
12.426 
12.428 



<284.) 

I. 

<262.) 

IL B LI. 

III 

(114.) 

IV* 

V. 

VL 

(122.) B. 

(262.) 

VIL 8. 

VIII. 

IX- B. LI. 

X. s. 

<l*4.) 
(119.) 
XL 
XII. 

XÜL B. 
(122.) B. 
(264.) 
(251.) 



M"«) -0.44 -0.2$ (263)4-0.05+0.3. IL (248) [-i. 43] -8 0; (732) 0.00+3 0. 
in. (113)-.0.04[-41B]; (U4)-0.O7 + l 3; (116)+0.12-1.2. IV. (248)+0.29^ 7 
(262) -0.28+0.8. V. (125) -0.28 +0.7; (246)+0.26-0 6. VI. (251)-0.22-1.3 
(264)+0 23+1.4. VII.(ll7)+0.13-2.7; (19l)-0.02- 1 3; (263) -0.1* + 4.0 
VIII. (248)~063-2 3; (262)+0.03+2 3. DL (122)-0.19 + 1.4; (246) 0.00-2 7 
(672)+0 18+1.3. X. (121) -0.22 -2.2; (122)+0.U -0.4; (124)+009+2.3 
t246)+Ü.U8+ö.2. XL(116)-0.12+4.2; (117)-0.10 -2.3; (252) +0.2 1- 1.9 
ML (!13)-T).08+0.i; (114) + 0.08+ 1.7; (11«) + 019+1.0; (117)-031 -05i 
(190)+0.12-2.3. XIIL(191)-0.02+0.3; (252) +0.1 8+0.1; (869) -0.15 -05. 
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5459 
5480 

15461 
5462 
5463 
5464 
5465* 
5466 
5467 

15468 
5469 
5470 
5471 
5472* 
5473 
5474 
5475 
5476 
5477 
5478 
5479 
5480 
5481 
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«10 

9.10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9.10 

101 

10 

9 

9 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

10 



h 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 



33 13 01 
33 19.43 
33 19.71 
39 21 12 
33 25.67 
33 30.89 
33 37.58 
39 39.21 
33 40.26 
33 46 99 
33 49.98 
33 50.15 

33 50.91 

34 2 60 
34 4.29 
34 16.10 
34 17.52 
34 22.09 
34 22.87 
34 31.67 
34 33.78 
34 34.33 
34 38 89 



Prtcesrion 

1850 



+ 2.905 
2.932 
2.955 
2.994 
2.952 
2.993 
2.911 
2.955 
2.918 
2.9*7 
2.911 
2.952 
2965 
2.999 
2.986 
2.999 
2.935 
2.991 
2.943 
2920 
2.911 
2 927 
2.938 



Dedin&tion 
1850 



o t tt 

+ 8 57 24.0 

7 29 35 .1 
6 15 35.6 
4 9 6.5 
6 25 39 

4 14 16.4 

8 37 3.8 
6 17 18.9 
8 18 2.0 

5 38 39.9 
8 40 21.9 

6 30 47.2 

5 46 30.4 

3 52 55 8 

4 31 38.2 

3 54 34.6 

7 24 50.7 

4 21 9.9 

6 57 9.3 

8 12 20.4 
8 40 9.4 

7 50 44 9 
7 14 34.3 



Pr&cession 
1850 



+ 12.431 
12.430 
12.430 
12.440 
12.445 
12.451 
12.459 
12.462 
12.463 
12.470 
12.474 
12.474 
12.475 
12.488 
12.490 
12.503 
12.505 
12.510 
12.511 
12.521 
12*523 
12.524 
12.529 
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Bemerkungen 



L 
II. 

<SM.) 

m 

(2630 

(262J 

IV. 

(263.) 

V. 

VI. 

VIL 

(263.) 

Villi 

IX. 

(262J) 

(2480 

(1220 

(262.) 

X. 

XL 

tLh 

(1210 

(119.) 



R. 



B 
B. 



I. (123)-0.28+0.8; (125)+0.28-0.7. II. (251)-0.11 + 1.7; (264)4-0.12-1.6. 
IIL(248)+0.12 + 1.1; (261)-0.11 -1.0. IV. (124) -0.01 + 1.6; (194)+0.öl-1.6. 
V. (121)-0.1»~i.2; (251)4-0.194-1.2. VI. (113) -0.174-0.8; (114)+0. 18-0.7. 
VII. (124) -0.08-0.6; (125)4-0.084-0.7. VIII. (U4)-O.044-0.1 ; (116)+0.04 0.0. 
IX. (248) -0.02 4- 0.5; (261)4-0.02-0.5. X. (119)4-0.054-0.2 \ (252)-0.04-0.2. 
XI, (l21)+0.27+1.2; (123) -0.25 -2.0; (246)4-0.26-1.1; (264) - 0.26 - 0.5 1 
(265) -0.02 4- 2.5. XII. (123)4-0.02-3.5; (124) -0.02- 1.0; (125) -0.05+1.7*» 
(129) j 0.13-0.8; (194) - 0.09+0.1 ; (251)+ 0.08 + 1.9; (264) -0.07 +1.4. 
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5432 
5483* 
5484 
5485 
5486 
5487* 
548*** 
5489 
5490 
5491 
5492 
5493 
5494 
5495 
5496 
5497 
5498* 
5499 
5500 
5501 
5502 
5503 
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8 
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20 34 41*2 



1 20 34 63.25 

• 20 34 54 77 

9.10120 34 55.15 

9. 10 20 35 3.10 

9. 10 20 36 11.30 

9 20 35 22.95 

10 20 35 29.90 

8 90 36 34.05 
10 90 35 89.29 

9 30 35 41.06 
9 20 36 43.71 

10 90 35 47.19 
10 20 35 49.90 
10 20 36 62.82 
10 20 35 63.70 
9. 10 20 36 1.28 
8 20 36 11.42 

7 10 36 12.90 

8 20 36 15.15 
8 *0 36 15.49 

10 20 36 1589 



tt 



+ 2.961 
2 949 
3.000 
2.909 
2.974 
2.948 
2.945 
2.963 
3.015 
2.934 
2.981 
2.934 
2.946 
2.940 
2.909 
2.939 

2911 
3.006 

2.992 

%m 

2.949 



Decliaalion 
1850 



s» 



Pr&cession 
1850 



O t 9t 

4-5 6» 01.6 
6 38 67.4 
3 62 2.3 
8 46 35 5 

5 16 44.7 

6 4t 5.5 

6 6t 36.1 

5 54 28.3 

3 4 14.5 

7 23 59 5 

4 M 10.9 
7 28 52.7 

6 43- 44.5 

7 9 2.5 

8 51 5.8 

7 U 64.3 

8 42 450 

3 .32 93.5 

4 6M3.2 
6 % «9.8 
6 39 13.9 
8 19 97.4 | 



M 



+12.533 
12646 
12.M7 
19,548 
1365« 
19,566 
12.679 
12,587 
1?<591 
ifc.598 
12.699 
i2.603 
IM07 
12.609 
19.612 

»ww 
\%m 
12.934 
um 

J2.038 
12.638 
12.039 



Bemerkungen 



L B. 

IL LI. 
<248.) B. 

I III. B. 

(262 f ) B. 

IV, LI. 

V. B. LI. 
VI, 
(261.) B.S. 

(H9.) 

(*48.) 

(121.) 

(263.) 

(120.) 

VII. 

(120.) 

VIII. 

IX. B. 

X- S.B.LI 

XL B. LI. 

(734.) 

<265.) B. 8. 



1.(1 13) -0.05 -0.3; (U4)-0.10+2.4; (116) -0.02-0.4; (117)-0.01-1.4; 
(*69)+0.16-Q.2. IL (191)- 0.07-1.8; (252) 0.00-0.6; (263) +0.074-2.5. 
UL (123)4-0.13-0.7; (124)4-0.93- Mj (l25) + 0.05 0.0; (129) -0.06 +2.8; 
(184H.254-0.9; (246) +0.03 [-6,0]; (?5l)-0 21 -2.0; (264) + 0.05+ 0.5. 
IV, (191)-0.14 — ; (252) +0.15-1,5; (263) -0.02 +1.6. V. (191)- 0.14 +0.7 i 
(259) + 0.14 -Q.7. Vf.(ll4)+0.02 + 1.0; (116) -0.08 0.0; (117)-0.11-2.o i 
^62)+p.l8+17.VII.(251)+018+3.3;(264)-0.17-3.2.Vjn.(123>+0.09-2.4; 
(124) +029 -0.4; (129) -0,07 + 1.5; (251) - 0.23 + 0.9; (264) -0.08+0.5. 
IX. (261) + 0.16 ~Q,9;(414)-0.16 + 1.0. X. (248) -0.04 -0.3; (732) +0.05+ 0.4. 
XL (113) -0.09 +0.7; (114) -0.23+2.1; (U6)+0.05- 1.0; (252) +0.1 9 -2.4 ; 
(262) +0.08 +0.7. 
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5504* 
5505* 
5506 
5507 
5508 
5509* 
5510 
5511 
5512 
5511 
5514 
5515 
5516* 
5517 
5518* 
5519 
5520 
5521 
5522 
5523 
55& 
5525 
5526 
5527 
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M 



AK. 185Ö 



9 

8.9 

9.10 

10 

* 10 

9 

10. 

9 

9,10 

10 

i 19 

10 

9.1« 

9.10 

10 

9 

9,10 

9 

10 

10 

19 

8.9 

7 
10 



.90 39 21.40 



20 96 22,09 
20 3* 2401 
20 39 28j31 
20 39 30i58 
20 36 42.07 
20 36 42:07 
20 3« 45.48 
20 39 46:35 
20 36 52.71 
20 36 58,86 
20 36 59,85 
20 37 7.80 
20 37 10126 
20 37 Hi92 
20 37 10.14 
20 37 21.34 
20 9? -31:64 
20 9? 3*53 
20 37 3999 
20 37 41;77 
20 97 43*22 
20 37 57.39 
30 97 57t 45 
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1850 
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+ 2.^35 
2,914 
2.910 
2.94o 
2,977 
2.932 
2.955 
3,002 
2,967 
2.915 
2.976 
2,964 
2.965 
3,005 
2.931 
2,992 
2.913 

, 2,034 
2.963 
2,962 

2,914 
2 Ä71 

2; 962 
2*953 
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1850 



Pr&cession 
1860 
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+ 7 27 11.0 
8 34 44.9 
8 47 42.0 

6 42 7.6 

5 10 15.8 

7 36 6.9 

6 23 30.2 
3 47 54.3 

6 15 42.0 

8 32 17.6 
5 14 1.8 
5 51 24.2 

5 48 38.9 

3 35 31.8 

7 39 46.8 

4 21 12.6 

8 40 6.7 

7 32 40.6 

6 28 51.8 
6 2 8.1 

8 36 16.1 

5 28 59.2 

6 58 27.2 
6 28 54.0 



AI 



+12,646 
12.646 
12.648 
12.653 
12.656 
12.669 
12.669 
12.672 
12 673 
12.681 
1*688 
12.689 
12698 
12.700 
12.702 
12 707 
12.713 
12.726 
12.729 
12735 
12.737 
12.738 
12.754 
(2 754 



I. 

IL B. LL 

ÜL 

(263.) 
0*3.) 

IV* 

(263.) 
(248.) 

(«««.) 

(264.) 

(1130 
V- 

VL 

(414.) B, 
VIL 

(248.) LL 
VIU. 
IX. 

x. 

(*62.) 

(123.) 
(262.) 4.LL 

(»WO 
(*63.) Ö. 






I.(119)+0.20+0,7; (120)+ 0.01+1 .2; (f2t)-0.17-l.S;(t22)+<M>6+t,7; 
0*46) -0,09 -2.1, IL (123) -0.U -3*8; (124) -0.27+0.9; (194)- 0.28 -0.5; 
<251)-0 02+2.1; (264)+0i2-Ö.I; (265) +0.37 + 2.1; (672)4^-21-0,5. 
UL (123)+0.16-5 7;(129) - 0.02 + U; (251) - 0.14+4.LIV. (11 9) -0.02+0.3; 
(120)-0*18-l-5; (128) + 0.07 -0.8; (246)+0.12 + 2.2. V. (li?)+Ö.0t -3f.i; 
(262) -0.06+3.3 Vi. CU7)+0.12-1.6;(262)-0.12 + i.6. Vli.(120)+0.02f+3.S; 
(122) -0.02 -3.5. VIU. (123)0.17-1.6; (194)+Ö.08-1.0; (246)+<J.i7+0.i ; 
(25.1) -0.07 '+2' 6 > (264) - 0.03 - Ö.8. IX*(U9)-0.18 aO; (122)+ 0,18+ 0.(. 
X. (116) + 0.09 -0.9; (263) -0.08 +0.9. ( 
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5528 
55*0* 
5530 
5531 
5532 
5533 
5534 
5535 
5536 
5537 
5538 
5539 
5540 
5541» 
5542 
5543' 
5544 
5545 
5546 
5547 
5548 
5549 
5550 
5551 
5552 



• 1 



9 

9 

8.4 

10 

9.10 

9 

9.10 

9 

9 

9 

7.8 

9 
10 

9 

10 

9 

•10 

10 

10 

10 

7 

9 

.9 

9 

10 



20 37 57.56 

20 38 1.24 

20 38 2.66 

20 38 4.49 

20 98 10.09 

20 38 12.51 

20 98 18.50 

20 38 25.47 

20 38 31.39 

20 38 34.34 

20 38 34.99 

20 38 4O.01 

20 38 48.20 

20 38 50.15 

20 38 54.76 

20 38 55.00 

•20 38 57.15 

20 39 2.06 

20 39 2.77 

20 39 0.90 

20 39 10.46 
20 99 18.37 

20 39 19.78 

20 39 20.81 

20 39 24.05 



99 



+ 2.971 
2.974 
2922 
2.946 
2.919 
3.002 
2.951 
2.924 
3.013 
2.988 
2.947 
2.971 
3.015 
2 914 
2.954 
2.929 
2.990 
2.958 
2.977 
2.958 
1 2.962 
2.922 
2.998 
2.946 
2.990 



O 9 99 

5 29 50.7 

5 20 39.6 
8 10 2.4 

6 54 47.5 
8 20 25.1 
3 49 16.1 
6 36 42.3 
8 5 19.2 

3 13 81 

4 33 41.0 
6 50 8.5 

5 90 39.8 

3 6 3.9 
8 39 38.6 

6 28 14.3 

7 49 42.8 

4 28 23.0 
6 15 32.0 

5 11 12.8 
H 16 4.0 

6 2 27.9 

8 12 22.6 
4 14.8 
6 53 33.6 
4 29 46.2 



n 



+18.754 
12.758 
12.760 
12.762 
12.768 
12.771 
12.777 
12.785 
12.792 
12.795 
12.795 
12.802 
12.81 1 
12.813 
12.818 
12.819 
12.821 



L 

IL B. 

UI. B. 

(120.) 
(253.) B. 
IV. 

V. B. 

VI. B. 
(248.) 
(262.) B.LLS. 

VII. LL, 
(252.) 
(261.) S. 
VIII. 
(263.) B. 
(122.) 
(262.) 



12.826 (116.) 



12.827 
12.631 
12.835 
12.844 
12.846 
12.847 
12.851 



(113.) 
(263.) 
(794.) 
(121.) 
(248.) 
IX. 
(262.) 



I. (116)+0.02-0.2 ;(252)-0.0i + 0.2. 11.(113)- 0.29 -0.4; (262) +0.30 +0.4. 
III. (121)-0.11-1.9; (t23)-O.31-0 9; (251)+0.17+4.4; (264) +0.21 +2.0; 
(672)+0.05+3 4. IV. (261) 0.00-0.2; (414) -0.05 +2.0; (732) + 0.05- 1.9. 
V. (116) +0.10-1.5; (252)+0. 16-1.2; (263) -0.27+2.8. VI.(121)+0.23+0.4; 
(123)-0.06-2.4; (251) - 0.14 + 2.9; (264) - 0.02 +t).5; (672) - 0.02 - 1.5. 
VII. (119)+0.01+0.7; (120)-0 08+0.2; (252)+0.07-0.8.Vni. (C21)+0.27-2.0; 
(128)+0.27+l.l; (251) -0.08+ 1.4; (253) -0.45-0.5. IX. (11 9) -0.08 -1.5 ; 
(120)+0.09+1.5. 
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5553* 
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20 39 27.84 


+ 2.944 
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(121)+0 14+0.9; (264) -0.03-0.9. VI. (120) + 0.03 + 2.Q; (12l)-0.09+l.l 
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(251)+0.06 + l.l; (253)- 0.22 0.0; (264)+0.14-1.4. VL (11 9) +0.23 - 0.2 
(120) -0.46+0.3; (263) +0.22 -0.1. VII. (11 6) +0.03 +0.8; (U7)+0.01 -0.9 
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8 31 7.7 
7 4fc 6 7 
7 b 13.1 

7 29 12.9 
6 11 16.3 

5 17 3.0 

4 l£ 41.7 
3 1 26.0 

8 54.6 



PrÄees8i<m 
1850 
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+ 13.484 
13 486 
19.489 
19.496 
13.49t 
19.499 
13 504 
l$.5ä* 
13.53Ä 
19 542 
15.552 
13.565 
13566 
13.568 
1&576 
113.584 
16.589 
18.591 
18.59t 
13.591 
13 594 
19.609 
(0.609 
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V. 
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ix. 
x. 

XI. LI. & 
<122.) 
KIL B. 

Ol») 

xm. 

017.) 
{251) 
{248.) S. 
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1.(117). 0.16-1.1; (252) +0.17 + 1.2. 11.(1 19)- 0.18- 0. 1 ; (263)+0. 18+0.2 
III.(lU)-0iO7+1.4; (24h) +0.08-1. 4. IV.{l23)+0.03-2.3; (264)+0.13+1.0 
(265) -0.1 7 + 1.4. Vw(121)+0.05+1.0; (122) -0 05-0.9. VI. (122) +0.10 -1.3 
(251)-0.28+L4; (264J+0.19-0.2. VII. (120) -0.10+1.« ; (122)0.00-1,0 
(123)+O.10-0.9. VIIl.(114)-a04+1.0; (248)+0.04-t.O. IX*(l¥4}+<M>t+3.2: 
(253) -0.24-4.8; <2M)+0 23 + 1.2. K. (117) -0.22 -2.0; (119) -0.18+ 1.8; 
(263)+0.>M +0.1. XL (261)+0.29 + 2.0; (ao6)-0.03 -9.6; (414)- 0.27+ 1.6. 
XH.(123)+0.09-2.0; (25l)-0.04+1.8; (264)-0.04+0.2. XIII. (121) -0.10 -1.9; 
(fc63)+0.26+0.4; (264) -0.16 +1.4. 
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5693* 
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8. 9 20 50 5*72 
9 W 50 58 88 

9 20 50 50.02 

10 $0 51 319 

9J90 51 7P7 

9 ^0 51 1? 33 

ifk 20 51 17.77 

10 ?0 51 23 P7 

ft ^0 51 29.71 

10 ^O 51 3045 

6. 7, £0 5* 3490 

9. IQ £0 51 35.55 

ft 20 51 57.72 

-f ?0 52 1,87 

9 ?0 52 12/H 

W 20 52 22.29 

$20 52 23.17 

$. 10 jtO 52 35,00 

? $0 52 38.52 

7, 20 52 4U)7 

p. 19 ; |0 52 42^1 



4- 2.Ö34 
2.985 
2.943 
2.943 

. 2.971 
2.9?9 
3919 
2.959 
2.972 
2 927 
30Q7 
3.007 
29912 
2.980 
2.961 
2.949 
2.928 
2.965 
3.QU 
2.952 
2.949 
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+ 7 56 18.9 
5 50.9 
7 24 8.1 

7 22 30.4 

5 46 19.5 

8 13 26.8 
3 26.1 

6 ?9 52.3 
5 45 29.7 
8 19 228 
3 43 18 5 
3 43 25 2 
8 3 32 6 

5 16 36.6 

6 22 22 3 

7 5 11.4 

8 17 51.8 
6 12 26 3 
3 32 59.5 

6 56 4.1 

7 7 8.1 
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+ 13.611 
13.612 
13.613 
13616 
13620 
13.626 
13.632 
13.638 
13645 
13.645 
13651 
13 651 
13674 
13 679 
13.690 
13.700 
13.702 
13.715 
*?718 
13.721 
13.722 
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(263) S. 
[(116.) 
IV, 
(306.) 
(252) 

y. 

(124.) 

VI. 
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VIII. B. W 

IX. B. 

X* 9. 
XI. 
XTL B. 

(110.) 
(306,) JA. 

3IL(. Li. R. 
XIV. 
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L (I20)-f-0.05+0.8; (123)- 0.04 -1.7; (251) -0.23 4-2.0; (672)+ 0.21 -1.0. 
11.(11$»- 0*54-2.1 ;,aL4)-H>.*0-t.4; (?48) +0.04 -0.7. fIL(U9,) 0.00-frl.2 
(t2f)-tO.|A-1.8; (2*3)4-^84-0.3* ($64) 4-0.06 4- a 3. IV. (124)4-0,224-1,8 
(«l)4r0»5rb.#; !(253)-0 43-3.6; (265) -0.1 *4-2<3. V. < 116) 4-0.05 - 3.0 
(tl7)-6üM*4-3,0. S^ W4.0 19- 1.5; (261)4-0.09-1.4. (414)4-0.07+3.7 
(73J*)-<M5r-0.8. Y|t (2^4)4-0.16-2,7; (414)-0.044- 1.3; (732) -0.12 + 1.4 
VllL(^V)rO.06-O.ä; (1*41)^0.06- 1.4 j (123)-0.2|4-1.7; (251)4-0.174-2.7 
(88?) + ^20 4-4.1. IX. (113)4-0 234-2.2; (U4)-0.22-2.2. %. (116)4-0.054-1.0 
(■}17) 0U5-1.Q. XL (1 19)4-0.09 -0.5j (120)-0.08 4-0 ?. XII. (12 1)-0.06 4-4.2 
Cl^)4r0^4r^.0; (123) - 0.12 - 2.0 ; (124) -0.03 4- 0.1 ; (253) -04 1-4.1. 
XIU. U19)4-.0.2^4s(0.-ij (120)-0.15 0; (252)4-0.06-2.2; (263) -0.16 4-1*6. 
XIV. (3*3)4-0.01 4-04 i (2*4) 0.00-0.4. 
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5710 
5711 
5712 
5713 
5714 
5715 
5716 

5717* 
5718 

5719* 
57» 
5721 
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5721* 
5725 
5726 
5727 

6728* 
5729 
5730 
5731 
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101 
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9.10 

9 

9 

8.9 

10 

10 

10 

10 

9 

8.9 

9. 10 

10 

9 

9 

9.10 

« 
9 

8 
9.10 



20 52 53.47 

20 52 58.69 

20 53 3.74 

20 53 4.34 

20 53 12.04 

20 53 12.12 

20 53 18.81 

20 53 32 57 

20 53 43.29 

20 53 43.98 

20 53 49.47 

20 53 53 79 

20 53 54.99 

20 54 5.81 

20 54 6.06 

20 54 8.19 

20 54 27.26 

20 54 29.67 

20 54 32.85 

20 54 42.33 

20 54 48.97 

20 55 16.46 
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+ 2.974 
2 949 
3012 
2.945 
2 929 
3005 
2 940 
2 943 
2.948 
2 925 
2.969 
2.934 
2.994 
2.958 
2.960 
2.926 
2.952 
3.017 
2.948 
2 989 
2.959 
2.935 
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O I ** 

+ 5 40 56.2 



7 8 
3 25 
7 21 



2.9 
7.4 
6.4 



8 16 94.9 

3 49 7.5 
7 37 40.3 
7 28 65.8 

7 12 9.0 

8 34 19.4 

5 58 65.1 

7 59 7.5 

4 31 31.4 

6 34 51.8 
6 30 29.8 

8 27 12.4 

6 56 40.0 

3 10 55.2 

7 14 12.8 

4 50 21.5 
6 35 33.3 

8 49.4 
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1850 
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+ 13.734 
13.740 
13 745 
13.746 
13.754 
13.754 
13761 
13.776 
: 13.787 
13.788 
13.794 
13.799 
13.800 
13.811 
13.811 
13.813 
13.833 
13.836 
13.840 
13.849 
13.856 
13.884 



Bemerkungen 



(117.) 

1. 

(306.) 

IL 

1IL B. 

IV, B. LI. 
(121.) LI. 

V. Li 
(120.) 
VI. 
(114.) 
VII. 
(248.) 
VIII. LI. S. BJ 
IX. 

(123.) 
(263.) LI. 

X. B. LI S. 

XI. B. S. 
(114.) 

XII. B.L1.R. 
XIII. 



I. (252)+0.l8-1.9; (2 64)-0. 18+1.9. iL (251 )-0.1 4-0.8 ; (283>+0.14+O.& 
III. (120+0.19+2.0; (122)+0 12 + 1.5; "(lW)+0.l7-0.9; (126) -0.21 -0.9; 
(253) -0.28 -1.8. IV. (261) -0.04 -4.7 $ (4 14) -0.05 + 3.0; (732) +0.09 + 1.8 
V. (119)-0.03+0.Ö; (263)-0.19-0 4; (264)+0 21-0.3. VI. (123) -0.03 +0.7 
(124)-0.01+2.4; (125)+0.29+0.5; (253)- 0.25 -3.7. VII. (122)+0.31+1.1 
(263)-0.32+0.9; (264) 0.00-2 1. VIII. (116) + 0.02 - 0.1; (117)-0.10-2.6 
(252)+0.08 + 2.6. IX. (117)-0.11 +0.5; (252) +0.1 1-0.6. X. (306) -0.13 -2.8 
(414)+0.04+0.8; (732) +0.08 + 1.5. XI. (11 9) -0.22 -0.5; (120) +0.04 -0.7 
(121)-0.15-1.9; (122)+0.17-0.8; (251)[- 0.75] + 4.1; (264) + 0.15 - 0.3 
XII. (116)-O.04+1.8; (117)~0.23-1.8-, (262)+0 28-0.6. XIII. (U9)-0.4O 0.0 
(120) -0.1 9 +0.2; (121) + 0.08-0.1 ; (123)+0.03- 1.0; (263) +0.28 +1.6; 
(264)+ 0.23 -0.4. 
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5734 

15735 
5736 
5737 
5738 
15739* 
5740 
5741 

15742 
5743 
5744 
5745* 
5746 
5747 
5748 
574Ö* 
5750 
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5753 
5754 
5755 
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9.10 
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9 
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20 55 »8.40 



30 5fr 39.44 
20 55 49.41 
00 55 51.60 
ÖO 55 55.86 
90 56 6*1 
*0 56 J#.t>6 
iO 56 16.67 
20 56 39.92 
20 56 34 61 
20 96 34 6? 



9 10 20 96 49.17 



*0 56 59.196 



8. 6 '40 56 56.20 
*. 16 40 3« 56J92 
6. * 20 57 6.48 
6 40 57 10.44 
4 20 67 -11.41 
9 20 57 16:67 
9. 1* 90 57 15.45 
16 20 57 16 87 
* 20 47 29189 
10 20 57 36.39 
9 20 57 37.20 



Prictsno* 
1850 



*t 



+ 2 993 
2.992' 
2 947 
2.928 
•2.940 
2.962 

' 2.924 
8012 
2.963 
3.013 
2 997 
¥.946 • 
2.961 
■2.983 
2936 

' 2.988 
2.950 
2935 
2.920 
2.934 
2.949 
»932 
2.949 
3.004 



■a 



Deetination 
1850 



tt 



+ 5 12 211 

4 39 11.3 

7 19 13.9 

8 24 69.8 

7 45 8.4 

5 16 1.0 

8 38 7.3 
3**9 8.9 

6 23 85.3 

3 23 47.5 

4 2t 40.1 

7 22 26.4 

6 30 41.4 

5 13 20.3 

7 58 14.5 
4 54 34.2 

7 10 6.0 

8 9 30 1 
•8 55 26.5 

8 9 29.1 

7 14 52.1 

8 14 52.8 
7 13 13.6 
3 58 29.8 



Präcesjsion 
185D 



n 



+ 13.898 
13.908 
19.920 
13.922 
19.925 
19 93? 
13.949 
« 19.950 
19.609 
13.668 
13.968 
13.983 
13 987 
11.988 
13 991 
1 4.001 
14.005 
14,006 
14.008 
14.010 
14.010 
14.025 
14.033 
14.034 
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(122.) B. 
(119.) 
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(123*) 

IV. B. 

V. B. 
'VI. B. 

(248.) S. 

Xt2L) 

VII. 
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(U9.) 
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X. B. Li 
XI. 

(266.) • 
(128.) 

xn. 

XML LI. 

(120.) B 
(248.) B 
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L (113)1(128+1.6; (252)+0.29-tf. II.(U9)-0.19- 0.9; (120)-0 03 -0.1 ; 
(121)^0.24+1.6; (122)-0.12 -2.3; (254)+ 0.28-1 4; (263) -0.09+3.1 ; 
(264J+0.38+0.1. III.(113)+0 10+0.1; (252) -0.09 -Ol. IV. (248) -0.04 + 6; 
(261)+Ö.05-0J>. V.(U6)-0.at-0.5s (263)+0.33+0.5. VL (248) -0.18 -2:2 > 
(261)+0.15+1.8; (306) -0.01 +3,9; (732) +003-3.6. V1J. (U6)-0.U + l.i; 
(252)+0.12- 1 0. VUI. (113)^0.18+2.3; (252)+0.18-2.2. IX. (249) «0.06-1,91; 
(732) +0.07 +2.0. X.(tl7)-0.16 -+-; (120) - 016- 0.3; (263) + 0.3 1+0.3. 
XI. (251)+0.28-3 3; (264) -027 +3.3. XIL( 120) -0.03-2,4; (12l)+On3+2 5 4; 
XIIL (122)+0.23+l.l; (124) -0.10+0.2; (265) - 0.14-1.2. 
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»00 
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20 

«0 
29 



9 30 



10 
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7.ft 



5777 'Mfj0O 
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9 «0 



20 
20 



»to 



57 46.19 

57 5(1.18 
5? 59.63 
57*1.03 

58 9.03 
56 9.81 
5& 976 
8» 6.02 
58 1169 
58 18.34 
58 29.03 
S8 86J06 
58 4248 

58 44.78 
50 6J62 
50 14.19 

59 11.76 
59 2872 
59 2?£1 
50 30105 
40 4p|90 
9* «003 



Priftsttoa 
1850 



Dectuation 
1850 



V 



+ 947 

0.803. 

0955 

*-W 
2.9f7 

2.981 
3.019 

2.9*3 
«8*8 

0.949 
; £.987 

*W 

2024 

0937 

3.018. 

2926 

2.079 

3.013 

0.060 

#490 

m* 

2*05 



o i 
+ 7 21 

4 4 
6 54 

6 29 

8 04 

5 20 

3 T 

6 27 
8 31 

7 16 
5 & 

7 24 

8 45 
8 ft 
3 12 
8 44 

5 31 

3 20 

6 38 

4 60 
3 £2 
888 



n 

1&0 
03.1 
314 
06.8 
09.4 
7.9 
«4.4 

41.1 

7.8 

48.6 

4.1 

42.7 

2.6 

16.0 

J2.8 

5.5 

0.0 

21.6 

1.0 

;35.7 

25.8 

52.1 
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+ 14.84* 
14J047 
14ü5i 

14J958 

440*7 
'44.05Ä 
U.0SÄ 
14.064 
14J071 

14070 

14.088 
14.095 
14101 
14.104 
14.126 
14.13(1 
14481 
1^.143 
144« 
..M4I0 
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(117) 
U. LI. 
III. B. 
IV. 

V. 
VI. 

(1*4.) 

VIL B. 

(248.) 

(181.) 

vm. 

XX. B. 

X. B. LI. 8 

(*27.) 

XL 

(261.) B. LI. 

(117.) 

xa< <s. 

(210,1.) B^ LL 
ÄL 



I.(120)-Ö.14-1.0; (121)-0.0t+0.2; (25l)+0.3f +0.1 ; (263)- Ö. 19 +04, 
IL (U6)-0.tf+2.1; (252)+0.17-2.0. IlL (124) -0.01 -1.3 ; (264) +0.0«- 0.6; 
(265) - 0.05 + 1 8. IV. (113) -0.11 +2.2; (114)+ 0.01 -1.0; (262) + 0.t0- 1.1. 
V. (2tfi)+0.9?+l'.ü ; (306) -0.32 - i,0. VI. (1 16)-0.14+i.3$ (252) +0.1 5-* 1.3. 
Vli.(lt0)+t).25-0.!{ (l21)-8.24-0.3; (263) -0.02+0«. VIIL (123) * 0.04 -1.3; 
(l29)-0.!2+02; (*5l) -0.14+0.4; (264) + 0.30 + 0,8* (265)f- 1.47] +8.2. 

IX. (IftO+U.lO-t.O; (l*2)+0.03+0.4; (123)^0.06*1.9^ (283)-0.11+2 2- 

X. (2öl)+0.04-O:4-; (306) +0.04 -2.0; (414)-0 84+8.4; (732) -0.03 -0.0. 
XL (1l3)-0.3f-ü*f (114)+0.t6+2.O;{288)+(M4*l.*. XH.(ll3)+0O9+t.i 5 
(248) + 0.46 -2.6; (2tf*) -><M8+ 1.8; (782) -» 0.31* O.8.- XIII. (123)- 0.10+0.7; 
(«6) -^.03 r 2.8; (128)+0.^1 -0.^^50) -0.09 +vi.L 
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59 50,9* 
59 51 23 

8)38 
1* 50 
21 DO 
31,11 
3IJ27 
«3L57 
34.76 
40.77 
42.43 
48,65 

5*72 
f 5/40 

1 1.07 
1 2249 
1 2540 
1 21JÖ2 
1 29JB9 
1 31.66 
1 3530 



Prftflwsw» 
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t* 



+ 2.924 

$.992 

2.936 

3.097 

2.9*7 

2.987 

- 2.998 

2982 

2.995 

3.009 

2.996 

2.947 

2.994 

-2 956 

2.999 

2 976 

2.926 

3.958 

2 995 

£.9*1 

2.9T0 
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+ 8 48 27.0 

7 8 32.5 

8 4t 43.8 

3 61 8 9 
5 39 0.2 

5 9 20.4 

6 49 «6.0 

5 22 16.5 

4 19 3 3 

3 49 36 5 
8 45 39.1 

7 98 48.1 

4 3« 517 

6 59 34.8 
6 44 43.6 

5 44 14 3 

8 43 £2.1 

6 49 56.2 
8 19 £6 2 
6 9 46.9 
6 ? 11.2 
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+•14.1 m 

14.17« 

14.19(9 
14.19(7 

14213 
142i3 
14 213 
14.214 
14 223 
•■ 1*2*5 
14,231 
14.243 
14*249 
14252 
14*299 
14t293 
14271 
14273 
14275 
14.279 



(122.) 

I. B SR 

n. B LI B:& 

m. 

(113.) B. 

V. B. 

(U«) 

VI. B. LI. ß 

(291.) 

VII. B LI ß 
VIU. S. 
(299.) 

nc 
x* 
xfc 
xkL 
xin. LI. 

(2^.) 
ZOT. B 
(113.) B. 









1.(120)^0.22-1.7; (252) 0.00[-7.9]; (263)+0.Ö9-0.2 ; (264) +0.1 5+1. 9. 
II. (121)4-0.51-2.9; (l23)-0.07-1.6; (125) 0.00+0.6; (126) +0.26 + 3.6 
(12fc)+0.*fc+1.9; (129) -012 [-10.5]; (*51)<- 0.20-1.3; (253)^0.24+8.5 
(265) - 0.35 -O.6. III. (261)+0.01+0 6; (306)0.00-0.5. IV* (114) +0.12 -1,2 
(116)-0.1l + 1.3. V.(117)+0.06-15; (120) -0.28+0.4; (252) [+1.46] [-12.7] 
(2Ö3)+021 + L1. VI. (248)-0.U3-,2.2; (262) -0.04+2.1$ (732) +0.08 +0.2 
VII.(l23)+0.01-2.8; (124)+0.07+1.2; (125) -0.07+2.3; (126) 0.00+2.8 
(128)-O.O2+0.8; (129)-0.07- 1.5$ (251) [-0.66] -0.3; (253+0.09-24 
(265) -0.01 -0.5. VIII. ( 122)- 0.07 -LI; (264) +0.08 +1.1. IX.(117)-0.06-1.7 
(263) +0.06 +1.8. X*(1U)-0.04-1.4; (120)+0.04+l 5. il. (U4)-0 18+Ö.5 
(U6)+0.19-0.4. XII (123)-0.07+0.6; (124)- 0.10+1 .5; (125) -0,09+0.8 
(129)+0.01+3.Ö; (25$) -OJ 2 -3.2 g (264) + 0.37-2.7. XIIL<120)+0.04-2.2 
(263) -0.04+2.2. XIV. (113) -0.02 +2.3; (11 4) +0.03 -2.3. 
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I.(262)+0 024-2.4; (732) -0.02 -2 4. IL (248)-0.09-1.4; (261)4-0.094-0 2; 
(306)4-0.03-2.2; (41 4) -0 03 4- 3.3. III. (124) -0.06- 1.0; (125)4-0.07 4-1.1. 
IV. (261)4-0.124-0.7; (306) -0.11 -0.6. V.(261) 0.00+1.2; (306)0.00-1.1. 
VL(l23)-0.02-1.2; (124)-0 10-1.3; (125)4-0.174-0.7; (127)4-0.064-1.4; 
(128) -0.08 4- 1.7; (251)4-0.054-16; (264) -0.09 -3.1. VII. (113) -0.07 -1.3; 
(114) -0.09 -3.9; (262)4-0.154-5.3. VIII. (261)4-0.134-0.2; (306) -0.05 -2.2; 
(732)-Q074-2.1. IX. (116) 0.00-1.9 (262)4-0.014-1.9. 
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1.(120) -0.37 + 0.3; (251 )+0. 18+0.2; (264)+0. 19-0.6. IL (113J-0.13+1 5; 
(U4)+0.02-0 5; (262) + 0.11 -10. 111.(261)4-0.02-0.5; (306) +0 02-3 5; 
(4I4)-0.05+41. IV. (!20)-{-0 01 4-2.5; (12l)-0.10- 1.0; (263) 0.004-2.3; 
(264)4-0 08-3.8. V. (113) -0.1 6 4- 1.0; (117)4-0.05-2 2; (262)4-0.12 + 1.1. 
VI. (120)-0.16+0.2; (252)4-0 lb[4-35 0]; (263)-0.02-0.2. VIL (123)-0.2 1-2.5; 
(124)-0.07+0.6; (264)+0.28+2.0. VIII. (116)-0.23-3.7; (U7)+0.19+0.4; 
(263)+0.04+3.3 IX. (U6)-0.05-1.4; (11 7)- 0.05 -2.1 ; (2ö3)+0.tl +3.5. 
X. (120)-0 11+2.9; (252) +0.1 1-2.9. XI. (261) + 0.13+2 2; (30ö)-0.t3-2.1. 
XII. (H4)+0.01-2.8; (262) 0.00+2 9. XIII. (120) 0.004-0 2; (122)4-0 01-0 2. 
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L(116)+0.15-4 2;(U7)-0.14+4.3. IL (123) +0.08 -3.3; (125) +0.1 1+0.9 ; 
(127)+0.04+1.6; (129) -0.10 +1.9; (253) +0 07 + 2.8; (264)- 11 -1.8; 
(265) -0.12 -2.4. IIL(120)-0.07-0.7; (263) + 0.07 + 0.7. IV. (1*2) -0.30+!. 3; 
(123)+0 26-2.1; (127) 0.00 + 1.2; (253) + 0.05- 1.1 ; (265) -0.02 + 0.7. 
V.(tl6)+0.14-0.4; (117) -0.13+0.5. VI. (119)+0.01+0.4; (121) 0.00-0.4. 
VII. (125)+0.1 1-0.6; (264) -0.10+0.6. VIII. (306) +0.1 6-2.8; (4 14) -0 15+2.8. 
IX. (306) -0.04 +1.6; (?32)+0.05- 1.5 X. (H4)-0 tü+0.1; (262)+0.1d 0.0. 
XI. (12 2) -0.07 +0.6; (251) -0.20 -0.2; (253) - 04 — ; (264)+0 12 -0.8; 
(265)+0.20+05 XII. (119) -0.04 + 0.1; (120) - 0.09 - 0.3 ; (121)-0.02-0.9; 
(263)+0. 15+1.2. XIIL(U3)+0.01+1.8; (114)0.01-1.7. XIV. (122)-0.09+1.4; 
(123)+0.15-1.8; (251) -0.05 -0.2; (253) -0.20 -3.3; (264)-0.01 + 3 2; 
(265)+0.18+0.5. XV. (113) -0.08-1.7; (262) +0.09 + 1.8. 
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1.(119) 0.00+0.3; (120)+0 13+1.4; (263) -0.13 -1.8. II.(122)+0.05+2.4; 
(123) + 0.09 -1.7; (251) [-0 50] -1.1; (253) -0.11-2.2; (265)- 0.03 +* .6. 
III.(122)-0.02 + 0.3; (123)-0.01 - 1.6; (251) + 0.10 + 3.6; (253)+ 0.13 - 2.4; 
(265)-0.19[+13.3]. IV.(114) 0.00-1.1; (263) 0.00+1.2. V. (123)+0.21- 1 3; 
(127) -0.06-- 1.2; (251)-0.03+ 1.9; (265) -0.12 + 0.5. VI. (12l) + 0.26 + l.l; 
(123)-0.04-2.3; (251)-0 21 + 1.2. VII. (119)+0.25 -3.5; (263) -0.24+3.6. 
VIII. (11 4) +0.06 + 5.3; (116)-0.06-5.3. IX. (121J+0.01+1.5; (12-1) -0 01-1.4. 
X.(U6)+0 04-l.l; (117)-0.03 + t.2. XI. (117)4-0.01-1.1; (11 9) -0.00 +1.2. 
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14 1.82 



14 
14 
14 



3.34 
6.23 
8.01 
14 1034 
14 10.75 
14 21.11 
14 42.91 
14 40 09 
14 4835 

14 54.14 

15 0.52 
15 11.70 
15 14.72 
15 14 93 
15 18.01 
15 25.61 
15 26.94 
15 29.02 
lfr 54.17 

15 59.66 

16 4.09 
16 4 88 



n 



+ 2.935 
3.004 
2.947 
2.934 
3.018 
3.006 
2984 
2.972 
2.948 
2.936 
2.945 
2.945 
3.023 
2.94» 
2.956 
3.017 
2955 
2.942 
3j016 
2.975 
2.982 
2.989 
2,935 
2.997 
2.936 



t» 



tr 



+ 8 39 58.7 

4 17 2.1 

7 56 51.5 

8 45 58.9 

3 23 34 6 

4 11 58.6 

5 34 3.5 

6 19 19.2 

7 58 10.2 

8 351 54.2 
8 8 54.4 
8 7 52.4 
3 6 15 
7 49 3.2 
7 24 7.6 
3 27 46.1 

7 26 42.7 

8 16 57.8 

3 31 40.3 
6 10 21.5 
5 43 47.5 
5 10 28.3 
8 48 59.0 

4 47 52 1 
8 43 49.1 



-f. 15008 
15.011 
15.022 
15.023 
15.026 
15.028 
15.030 
15 090 
15.040 
15.061 
15.064 
15.067 
15.072 
15.084 
15089 
15.092 
1 5.092 
15.095 
15162 
15104 
15.106 
15.129 
15135 
15.139 
15.140 



I. B 

(262) 

(120.) 

(126.) 

(261.) 

(262.) 

II. 

(116.) B.S. 

III. B. 
(123.) 
(263.) 
(263.) 
(261.) B. 

IV. B. 
(126.) 
(306) 

V. 

VI* 

(306.) 

vn. 

(116.) 
(116.) 
VIII. LI 

UU.) 
IX. 



B.LI. 



J. (121)4-0.15-0.4; (122)-0.15-f-0.5. IL (113)-0.12+1.6; (114)4-0 12-1.5. 
111.(119)4-0.07-0.4; (120)+0.04-1.7; (l2l)-0.09 -0.5; (122) -{-0.2tf-f-2.1; 
(263)- 0.27 4- 7. IV. (119) - 0.18 0.0; (120) -0.19 4-0.1 ; (121) - 0.06 - 2.1 ; 
(122)4-0.084-0.1; (164)+0.37 4-1.7. V. (120) -0.22 -1.2; (122)4-0.22+1.2. 
VI. (124)- 0.28 -2.1; (125)4-0.08-1.9; (264)4-0.204-3.9. VII. (11 3) 0.00-f-*.7; 
(117)4-0.01-2.6. VIII. (12fi)-0 04-0.4; (128)4-0 044-05. IX. (126) -O.Og-fl.?; 
(128) -0.13 4- 1.2; (264)+-0.16-'U. 
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$3 

a 
1 



9 
09 
OB 
O 

»4 

O 



AR. 1850 



Pr&cession 
1850 



DecHootkra 
1850 



■■ 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



5941 
5942 
5943 
5944* 
5945 
5946 
5947 
5948 
5949* 
5950 
5951 
5952 
5953 
5954 
5955 
5956 
5957 
5958* 
5959 
5960 
5961* 
5962* 
59*3 



9 
9 

10 

9 

9.10 

9.10 

10 

9 

9.10 

10 

10 

9 

10 

10 

9.10 

10 

9.10 

8.9 

10 

6 

9 

8.9 
10 



h 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 



16 11.50 
16 11.83 
16 13.95 
16 15.53 
16 17.63 
16 21.07 
16 21.94 
16 45 53 
16 46.20 
16 46.78 
16 47.25 
16 51.49 
16 51.78 

16 56 29 

17 0.13 
17 15.16 
17 17.36 
17 33.59 
17 43.40 

17 4516 

18 4.30 
18 7.86 
18 20.13 



tt 



4- 3.013 
2 939 
3.008 
2.958 
2.944 
2.953 
2.955 
2.967 
3.024 
2.963 
2.983 
2.989 
2.948 
2.945 
2.957 
2.965 
2.947 
2.957 
2.937 
2.937 
2.972 
2.933 
2.963 



o t tt 
4- 3 43 28.9 

8 32 56.3 

4 5 27.5 

7 18 23.8 

8 11 9.0 
7 97 45.2 
7 30 24.0 

6 43 41.0 
3 4 48.9 

7 1 12.1 

5 43 36.2 

5 20 0.7 

8 1.0 
8 12 57.8 

7 22 34.7 

6 53 16.4 

8 3 57.4 

7 28 27.2 

8 44 11.3 
8 44 27.1 

6 28 46.2 

m 

8 69 12.5 

7 5 54.9 



-f 1JM46 
15.146 
15.148 
15.149 
15152 
15.155 
16.155 
15.178 
15.178 
15.179 
15.180 
15.184 
15.184 
15.189 
15.192 
15.206 
15.208 
15.223 
15.234 
15.235 
15.253 
15.256 
15.268 



L B 
IL B. LI. 

(306) 

III. B. 

IV, B. 
V, 

(263.) 

(119.) 

VI. B. S. 

(119) 

(262.) 

vn. 

(263.) 

(125.) 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XU* B. 

XIIL B.L1.BJ 

XIV. 

XV.B.L1.S.B 

(263.) 



1.(261)4-0.104-2.1; (306) -0.10 -2.1 II.(124)-f0.2l 0.0; (264)-0 21 4-0.1. 
111.(119) -0.09 4-1.2; (120) -0.09 4-1.0; (121)- 0.02 -0.4; (122)4-0.22-1.8. 
IV. (124)4-0.044-0.9; (125) -0.03 -0.8. V. (t21)-0 074-2.1 ; (263)4-0.08-2.1. 
VI. (261)4-0.26-2.0; (306)-0.15-2 9; (4 14) -0.1 04-5.0. VII. (114)4-0.12-0.5; 
(H6J-0.12-1-0.5. VIII. (120) -O.IO4- 1.2; (122)-0.21 -1.3; (264)4-0.304-0.2. 
IX. (11 7) -0.01 4-0.7; (119)4-0.01-0.6. X. (121)4-0.17 4-0.2; (122)4-0.17-1.9; 
(263)-0.344-1.7. XI. (120) -0.07 -0.1; (122)-U.07 - 1.1; (264)4-0.144-1.1. 
XII. ^125)- 0.13-4.3; (265)4-0.144-4.3. XIIL (125) -0.1 1-2.3; (128) -0 014-2.7; 
(265)4-0.11-0.5. XIV. (116)-0.05 4-0.1; (1:7)4-0.05 0.0. XV. (127) -0.07 4-1.7; 
(128)4-0.064-2.1; (129)-0.06-1.7; (264)4-0.23-0.7; (265) -0.14 -1.5. 
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u 
o> 

a 


9 
M 
BD 

* 


AR. 1850 


Pr&cesaion 
1850 


Declination 
1850 


Pr&cesaion 
1850 


Bemerkungen 


5964 


10 


21 18 25.62 


+ 2.962 


O 1 tt 

+ 7 7 3.9 


+ 15.272 


L 


5965 


9 


2t 18 33 12 


2.973 


6 2« 58.4 


15.280 


n. 8. 


5966 


9. 10 


21 18 49.44 


2.962 


7 8 38.7 


15 296 


III. B. 


5967 


9. 10 


21 18 58.67 


2.945 


8 16 130 


1 5 305 


(264.) 


pjJ68 


9 


21 19 0.18 


2951 


7 52 22 4 


15.306 


(264.) 


5969 


8.9 


21 19 1180 


2.998 


4 48 21 6 


15.817 


(114.) 


5970 


10 


2t 19 12.18 


2960 


7 17 20.6 


15317 


IV. B. 


5971 


9 


21 19 1294 


2.96t 


7 14 22.7 


15.318 


V. B S. 


5972* 


9 


21 19 27 19 


2.960 


7 16 27.7 


15332 


VI. B. 


1 5973 


7.8 


21 19 44.43 


2 976 


6 15 43 9 


15 349 


VII. B. LI. 


J5974 


9 

i 


2t 19 47 43 


2.974 


6 25 15.4 


15.352 


(117.) 


5975 


8 2t 19 47.72 


2.999 


4 44 45.6 


15.352 


VIII. 


5976 


9 10 


21 20 0.15 


3008 


4 8 24 


15363 


(261.) 


5977 


9 


21 20 19.16 


2 954 


7 45 23.2 


15 381 


IX. B. 


5978 


10 


2t 20 21.06 


2.955 


7 40 58.5 


15 383 


(263) 


15979 


9 


21 20 32 05 


3 01t 


4 1 8.9 


15393 


(261.) 8. 


J5980* 


9 


21 20 41 72 


2.982 


5 53 52 5 


15.402 


X. B. 


|598i 


10 


21 20 43 31 


2.941 


8 35 10.1 


15.403 


(264.) 


15982 


10 


21 20 50.14 


3.009 


4 7 30.2 


15.410 


(261.) 


5983 | 


10 


21 20 5482 


3009 


4 7 54 2 


15414 


(261.) 


5984| 

1 


7 


21 21 1.46 


2 »60 


7 32 46.7 


15 420 


XL LL 


5985; 


9 10 


21 21 1 60 


2 959 


7 33 9.6 


15 420 

• 


(119.) 


5986 '■ 


9 


21 21 5.74 


2.953 


7 60 17.3 


15.424 


XII. B 



j. (119)+ 0.02+0 8; (120)-0 01-0.1. IL (116)-0.10+t.l ; (117)+0.t 1-1.1 
III.(l!9)+029-0 9; (120) +0.03 +0.5; (112)+0.02[-8.1]; (263)-0.35+0.4. 
IV. (122)+0.t0-0.9; (263) -0.10 + 1.0. V. (120)+0.12-1.7; (121)+0.09-2.2; 
(122)-0.08+0 3; (263)-0.tt +3.8. VI. (119) -0 07 +0.8; (120)+0.04-1.5; 
(263) +0.03 +0.8; (264) -0.01 -0.2. VII. (1 16) -0 12 -3.0 ; (1 !7)+0 13+3.0 
VIII. (114)- 0.04- 1.9; (262)+004+l 9. IX. (263)-0.13+0 6 ; (264)+0. 14-0.6. 
X. (114)+0.02-08; (116) + 0.10+0.7; (!17)-0 02-1.2; (262) -0.09+ 1.3 
XI- (119)-0.ü9 + 0.4; (t20)-0 13-1.9; (122)+0 16 + 0.9; (263) + 0.10+0.9; 
(264) -0.02- 0.1. XII. (120) -0.05 -0.6; (264)+0 05+0.7. 
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»4 

a 
a 

ö 


9 

00 
OB 


AR. 1850 


Prfteeuita 

1850 


Deklination 
1850 


Pr&C68ftioi) 
1850 


Bemerkungen 1 


5987 


10 


21 21 1494 


+ 2.965 


O » M 

+ 7419 


+ 15.433 


(263.) R. 1 


5988* 


9 10 


21 21 23.38 


2985 


5 45 32.3 


15.441 


I. | 


5989 


10 


21 21 28 11 


3.008 


4 9 44 5 


15 445 


(261.) J 


5990 


10 


21 21 28.53 


2964 


7 6 21.0 


15.445 


(263.) R. ' 


5991 


10 


21 21 3631 


2955 


7 45 49 1 


15.453 


(264.) B 


5992 


9 


21 21 41.96 


2.889 


5 2» 25.7 


13 456 


(116.) 


5993 


9 


21 21 4767 


2.953 


8 9 45.8 


15464 


(122.) 


5994 


9 10 


21 21 50.39 


2.985 


5 45 23 3 


15466 


II. 


5995 


10 


21 21 59 31 


3008 


4 11 43.8 


15476 


(261.) 


5990 


10 


21 22 13.46 


2968 


6 54 11 5 


15.487 


III 


5997* 


9 10 


21 22 28.69 


2.986 


5 39 44.1 


15.602 


IV. 


5998 


9. 10 


21 22 32.65 


2.983 


5 54 4 4 


15 505 


V. B. 

vi. 1 


5999 


9 10 


21 22 92 88 


2.974 


6 30 10.5 


15.505 


6000 


9.10 


21 22 43.40 


2.949 


8 8 44 4 


15 514 


VII. R. ! 


6001 


10 


21 22 59.74 


2 987 


5 39 92.0 


15.530 


vai. i 


6002 


9 


21 23 29 


2.9S5 


7 47 55.5 


15.530 


IX. j 


6003 


8 9 


21 29 10.32 


2.974 


6 31 10.0 


15.539 




6004 


9 


21 23 17.32 


2 937 


8 58 48.0 


15.546 


(129.) 


6005 


10 


21 23 31.36 


2 978 


6 16 29 4 


15.658 


(263.) 


6006 


8.9 


21 23 39.80 


2.997 


4 55 22 1 


15 567 


(262.) 


6007 


9 


21 23 41 36 


2.988 


5 35 0.8 


15568 


(110.) 


6008 


8 9 


21 23 44 92 


3 024 


3 9 42 2 


15.571 


(306 ) B Li 


6009 


10 


21 23 49*4 


2.959 


7 33 13.4 


15 576 


(264.) 


6010* 


9 


21 24 4 86 


2.981 


6 4 3.2 


15 589 


XI. B 


60(1 


10 


21 24 6.06 


3.019 


3 28 38.1 


15 590 


(414.) 1 


I. 
III. (1 

V. (11 
VII. ( 

(262) 
(263) 

1 


(114)- 
17)-0 
l4)-0 
122)+ 
-0.09- 
OQQ- 


j-0.07 0; (1 
.15-1 8; (263) 
11-0.1; (26*)- 
22+2.5; (12 
1-2.1. DL (125 
0.4 XI. (114) 


l7)-0.07[-2 
»+0.15 + 1 
f 0.11+0.1 
5)-0.16-3.0; 
)) + 0,ll + l 
-0.03 + 4.2 


4.5]. 11.(114) 
8. IV. (116)-( 
. VI. (U7)+(J 
(264)-0.05+ 
1 1 ; (264)-0.1 1 
; (H7)+0.03- 


00+0 4 ; 
).05-0.9; (2 
1.25-19; (2 
0.6. VIII. ( 
-1.0. X. (11 
•4.1 


(262) 0.00-0.3. 
62)+0.06+0 9. 
63)-0.25+1.9. 
I16)+0.10-2.1i 
17)+O01+0 5; 



%n 



u 

a 

ä 



eai? 

6013 
6014 
6015 
6016 
6017 
6018 
6019 
16020* 
6021 
16022 
*6023 
6024 
6025 
6026 
6022 
6028 
6029 
6030 
6031 
6032 
6033 
6034 
6035 
6036 
6037 
6038 
6039 



a» 

1 



9 
8 
9 
9 

9 

9.16 


10 

9.10 
9 

10 
9 
9 

10 



AB. 1850 



Prftceswoi* 

1850 



h 

21 
21 



r» 



10 21 



8 

10 

9 

10 

9.10 

IQ 



10 



9.10 
10 



21 
fci 
21 
21 

*l 
21 
21 
21 
21 
21 
21 



21 
21 

.21 
*1 
21 
.21 



10 71 



21 



1Ü 21 
9 21 



8 21 



21 
21 



24 625 
24 15.71 
24 15 95 
24 25 00 
24 25.13 
24 34 90 
24 43.83 
24 4440 

24 59J>9 

25 l.pl 
25 10.27 
25 13.07 
25 16.78 
25 17 62 
25 33.14 
25 38.81 
25 50.46 

25 57.11 

26 2.72 
26 30.31 
26 31.51 
2* 31.58 
2* 34.80 

26 47.50 

27 5.95 
27 8.18 
27 13.07 
27 36.04 



tt 



+ 2984 
2.9«3 
2.981 
2.994 
3.002 
3.019 
2.956 
2.|67 
2981 
* 3.009 
3.003 
2.987 
2992 
*.9?5 
2975 
3.014 
3.013 

2.944 
2.998 
2990 
2.976 
3 009 
2.942 
2.973 
3.002 
2.942 
2.998 
2.975 



saeseses! 



Declination 
1850 



O t tt 

-f- 5 52 36.7 

7 16 43 2 

6 5 28.5 

5 12 58.9 
4 38 6.9 

3 3 33.2 

7 46 57.6 

7 2 46.9 

6 8 4.5 

4 12 50.3 

4 36 21.1 

5 42 34.5 

5 22 48.3 

6 29 31 2 
6 32 12.5 
3 54 9.3 

3 56 31.1 

8 38 2.7 
5 1 18.0 

5 30 7.6 

6 28 38.9 

4 15 47.9 
8 48 27.3 
6 41 14.0 
4 43 16 8 
8 50 18.2 
4 58 39.3 
6 37 2.2 



Präcession 
1850 



SMMMGR^BShIK , 



Bemerkungen 



tt 



+ 15.591 
15 599 
15.599 
15.60? 
15.607 
15618 
15.626 
15.626 
15.639 
15.641 
15.649 
15.652 
15.65« 
15.656 
15.670 
15.676 
15.686 
15.692 
15.697 
15.722 
15.723 
15.723 
15.728 
15.738 
15754 
15.756 
15.760 
15.761 



L B. 

(364 ) B LI. S. 
(114.) B.S 

<Hß.) 
(262.) 

(306.) B. LI S. 

(122.) S. 

(263.) 

IL 

(306.) B. LI. 

(262.) 

(1170 

(1160 

(263.) 

(263.) 

III. B, Li 

(306.^ B. 

(122.) 

(262.) 

IV. 

(263.) 

(262.) B. 

(125.) 

(263.) 

(262.) 

V. B. 

(114.) 

(263.) 



I. (U4)+0.13-l.l; (262)-0.12 + 1.2. IL (114)-0.02-l.5; (U7)+0. 02+1.6. 
III. (306)+0.01-3 3; (4 14) -0.01 + 3.3. IV, (114)4-0.14+0.7; (U6)-0. 13-0.7. 
V. (125)+0.12 + 1.6; (264)-0.il-1.6. 

35 



8terarerieicluüM. 



%n 



1 

Nummer H 


Grösse | 


AR. 1850 


PrAcession 

1850 


Declination 
1850 


Pr&cession 
1850 


Bemerkungen 


6040 


9 


21 27 36.54 


+ 2.986 


o t rt 

+ 5 50 49.5 


+ 15.781 


(417.) B.S.R.I 


0041 


9.10 


21 27 44.46 


2996 


5 10 27.1 


15 780 


I. f 


6042 


10 


21 27 50.67 


2.942 


8 52 38.1 


15.994 


IL 1 


6043 


9 


21 28 09 


2 963 


7 26 20.9 


15.803 


(122.) 8. 


6044 


9.10 


21 28 0.67 


2.996 


5 8 39.7 


15.803 


m. 


6045 


10 


21 28 12.25 


2.980 


6 18 9.8 


15.814 


(263.) 


6046 


10 


2t 28 21.68 


2.972 


6 47 14.8 


15822 


(203.) 


6047 


10 


21 28 21 90 


2.949 


8 24 34.3 


15.822 


IV. 


6048 


9 


21 28 22.68 


3.001 


4 48 33.4 


15.826 


(262.) 


6049 


9 


21 28 23.02 


2.972 


6 4» 2.7 


15.823 


(203.) 


6050 


10 


21 28 29 36 


2 970 


6 58 15.1 


15830 


(263.) 


6051 


10 


21 28 34.15 


3.001 


4 50 25.5 


15.833 


(202.) j 


6052 


10 


21 28 37.04 


3012 


4 5 30? 


15.836 


(261.) S. | 


6053 


10 


21 28 47.72. 


3 003 


4 41 87.4 


15.846 


(202.) 


6054 


9 


21 28 51.30 


2.956 


7 56 50.8 


15.849 


(264.) S. 


6055 


8 


21 29 046 


2907 


7 13 2.5 


15.857 


(117.) B.Li. 


6056 


10 


21 29 20.95 


2.952 


8 13 12.5 


15.875 


(125.) 


6057* 


10 


21 29 23.49 


2.951 


8 17 29.8 


15.878 


V. 


6058 


8 


21 29 24 95 


2.997 


5 9 3.0 


15.879 


VI, B. B. 


6059 


10 


21 29 26.01 


3 024 


3 14 7 4 


15.880 


(261.) 
VIL R. 


6060 


9 


21 29 35.06 


2.949 


8 30 41.0 


15.891 


6061 


8.9 


21 29 4489 


2.997 


5 10 55.3 


15.898 


VIU. B.K. 


6062 


m 4 


21 29 57.43 


3.013 


4 48.3 


15.908 


(414.) R. 


6063 


9.10 


21 30 1.29 


2.983 


6 51 68.5 


15.912 


IX. 


6064 


10 


21 30 13 34 


2960 


7 43 45 8 


15.922 


(203.) 


6065 


10 


21 30 17.65 


2.998 


5 6 2.6 


15.927 


(202 ) 


I. 

(265)- 

(265)- 

(116). 

VIII. 

(263) 


(114)- 

- 0.02 - 
+0.03 

- O.Oö [ 
(U4)-< 
-0.01- 


{-0.09+2.5; ( 
[-3.0. III. (114 
+0.3. V. (12J 
-11.2]; (262)4 
3.04+1.6; (IM 
1-0.8. 


1 16) -0.09 - 
i). 0.05 + 3.1 
>)+0.01+< 
-0.12-06. 
0+0.03-2.0 


2 4. IL (12t)- 
0; (U6)+0.0S 
)2 ; (265) 0.0 
VII. (264)+0 
; (262)4-0.01- 


0.1 1-1. ü; (2 
»-2.9. IV. ( 
0-0.1. VI. ( 
05 0.0; (2 
(-0.3. IX. ( 

* 


64)+0.13-1.2; 
l25)-0.03-0.3; 
I14)-O.044-0.7; 
65) -0.05 +0.1. 

117)4-0.01-0.7; 

• 
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6066* 
6067 
6068 
6069 
6070 
6071 
6072 
6073 
6074 
6075 
6076 
6077 
6078 
6079 
6080 
6081 
6082 
6083 
6084 
6085 
6086 
6087 
6088 
6089 
6090 



9 

9. 10 

7 

8,9 

to 

10 

9 

iO 

10 

9.10 

6 

6 

10 

9 

10 

10 

9.10 

10 

.8 

9; 16 

9.10 

9.10 

10 



2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
(2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 



30 25.05 
SO 45.52 
30 46.94 

30 50:96 

31 1.01 
31 132 
31 4.51 
31 ; 4.53 
31 7.90 
31 33.44 
31 33.27 
31 40110 

31 41.72 

32 1.41 
32 3.10 
32 4.33 
32 5.41 
32 1760 
32 21.27 
32 23.14 
32 38.99 
32 41.90 
32 -54.78 
32 55,52 
32 56.25 



Pr&cesBion 
1850 



Deelination 

1850 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



9t 



+ 2.961 
2.986 
3.004 
3.019 
2.999 
2.958 
2.952 

.. 3,027 

.2.981 

3.018 

2.962 

: 2^84 
2-952 
2.974 
2.985 
2949 

. 2.984 
2.976 
2J984 
3.01fr 
2.951 
3.028 
2.953 
2.978 
3.014 



o t 
+ 7 45 

5 57 

4 40 

3 36 

5 5 

7 54 

8 20 
3 5 

6 23 

3 42 

7 37 
6 6 

8 22 
6 48 
6 4 
8 35 
6 10 
6 40 
6 8 

4 5 
8 30 

3 3 
8 19 
6 36 

4 



4.5 
35 1 
38.0 
35.1 
50.8 
41.5 
183 
42.6 
23.4 
21.0 
37.1 
15.9 
57.5 
25.1 
37.8 
39.6 
38 
20.8 
41.7 
33.9 
28.0 
37.7 
58.7 
39.0 
30.9 



+ 



15' 932 
15.951 
15 959 
Id. 956 
15.965 
15.965 
15.968 
15.96* 
15971 
15.993 
15.993 
16.096 
16001 
16.018 
16.020 
16.021 
16.022 
16032 
16035 
16.037 
16.051 
16.053 
16.064 
16.065 
16.067 



L B. 

dl«) 

(tu-) 
iL a 

(262.) B. 
(264) B. 
(265.) 
(261.) 
(117.) 

in. 

(263.) 
IV. 

V. B. 
(117.) 
(262.) 

VI. B. 
(262.) 
(263.) 

VII. LI. 
(261.) 

VIIL B.LI. 8. 

IX. 

X. 

XL B. 

(261.) 






L (263)4-0.12-f-0 5; (264)-0.1t -0.5. IL (306)-0.09-0 1; (414)4-0 094-0.2. 
IH.(26l)+Ö.V2-0.t; (306) -0.21 4-0.2. IV.(il6)-0.09-1.7; (262)-|-0.104-1.8. 
V. (264)4-0.12+3.0; (265) -0:1 1-2 9. VI. (264) -0.03 -0.3; (265)4-0.03+0.3. 
VIL(U6)-0.05-0 3; (262)4-0.064-0.3. VIIL (264)+0.09 - l.f ; (265) - 0.09 + Lt. 
IX. ^306) -0.02 -2:3; (414) + 0.02 4-2.4. X. (125) + 0.03-0.1; (265) - 0.034-0.2. 
XI. (U 6) +0.05 -0.9; (U7)-0.14-0.9; (263) +0.09+ 1.9. 
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s 



6091 

6002 

6093 

6094 

6095 

6096 

6097 

6098 

6099 

6100 

6101 

6102 

6103 

6104 

6105 

6106 

6107 

6108 

6109 

6110 

6111 

6112 

6113 

6114 

6115* 

6116 

6117 

611b 



CD 

S 
o 



aemamsmmm 



AR. 1850 



10 21 33 7.49 

9. 10 21 38 10.08 

9 21 88 12.76 

8. 9 21 88 14.53 

10 21 38 30.76 

10 21 38 30.78 

10 21 83 40.70 

10 21 33 55.32 

10 21 34 8.82 

10 21 34 11.30 

9 21 34 2&09 

9. 10 21 94 27.41 

6 21 34 33,34 

10 21 34 33.91 

6. 9 21 34 37.39 

5 21 34 45.34 

10 21 34 46.53 

21 34 48.37 

10 21 85 5.63 

9 21 36 613 

10 21 35 8.92 

10 21 35 3045 

10 21 35 63.65 

8. 6 21 95 39.27 

9: 10 21 35 42.99 

10 21 35 5403 

10 21 35 55.74 

9 21 36 8.61 



Prteesflion 

1850 



ii 



+ 2.992 
3.021 

2 973 
3.026 
2.948 
3.024 
2945 

3 000 
3.015 
3.013 
2981 
2977 
2 961 
2 957 
3.013 
3.001 
2.963 
2.979 
2.956 
2.963 
3001 
2.951 
2.981 
2.992 
2.968 
3.003 
2.051 
2.983 



Deelination 
1850 



o i ii 
5 95 51.3 

3 94 20.2 

58 46.6 

3 13 8.9 

8 48 12.8 

3 18 52.1 
8 55 51.1 

5 5 40.7 

4 1 19.7 
4 7 47.6 

6 26 45.6 
4t 32.2 

7 53 42.7 

8 8 3.3 
4 9 16.8 

4 59 57.8 

7 43 58.4 

6 34 27.9 

8 14 56.3 

7 42 49.4 

5 2 18.0 

8 86 30.2 
29 35.2 

5 41 47.2 

7 25 13.4 
4 54 50.0 

8 39 14.4 

6 19 27.3 



Pr&cession 
1850 



+16076 
16.078 
16.079 
16.082 
16.086 
16.095 
16.104 
16.117 
16.126 
16.13 t 
16.142 
16.146 
10.136 
16.160 
16.153 
16.160 
16.161 
16.168 
16.178 
16.178 
18.181 
16.199 
16.205 
16.208 
16.216 
16.220 
16.221 
16.232 



Bemerkungen 



(262.) 
(261.) 
L 

(306.) B. 
(265) 
(366.) 3. 
(125.) 
(262.) 
(261.) 
(261.) 
|(U7.) 
IL 

(120.) B.R. 
(120.) 

in. b. 

(262.) 

(264.) B. LI. 

(263.) 

(264.) 

(120.) B. 

(262.) 

(265.) 

(263.) 

(117.) B.R. 

IV. 

(262.) S. 

(265.) 

(117.) 



I. (H7)-0.06-l.l;(120)+0.07 + 1.2. U.(U6)- 
(263)+0.01+3.1. 111.(261)4-0.21-2.1; (306)+O. 
IV. (120)-0.01 +0.4; (263) +0.02 -0.4. 



0.17-1.8; (U7)+0.16- 1.2; 
12-3.0; (414) -0.32 + 5.2. 
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T 



I 



6119 
6120 
6121 

16122 
6123 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
6129 
61«) 
6131 
6132 
6133 
6134 
6135 
6136 
613* 
6138 
6139 
6140 

61411 
6142 
6143 
6144 



9 

I 
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9.10 

7.« 

9 

ie 

10 
10 
9.19 
10 
10 

9 
10 

8 
10 

9 
10 



h 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 



10 21 



10 

8 

8.9 

10 

10 

10 



9 
9 



21 
21 
21 
£1 
£1 
21 



10(21 
21 
21 



10 21 



96 1014» 
89 13.66 
89 30.19 

86 44.45 

96 45.64 

97 2.58 
37 9.15 

87 16.94 
37 17.16 

37 23.27 

87 38.16 

98 21.37 
98 37.44 

38 3aö7 
38 39.04 
89 4429 
38 46 53 

88 58.49 
38 58.66 

38 57.55 

89 10.43 
89 25*91 

39 30190 
89 3L35 
39 37.41 
89 37.52 



Prtomfoa 
1880 



9t 



+ 2.953 
2.976 
2.982 
3.022 
2,947 
2.858 
2.971. 
3.021 
3 006 
2.9ßÖ 
3.005 
2,971 
2.$5t 
. 2.986 
3.009 
2 .067 
3.007 
2.992 
2.053 
3.026 

2.954 
2,88Q 
2453 
2.983 
3.020 
2,884 



Deciiwrtioii 
1880 



Off» 

+ 8 89 7.1 
6 50 49.3 

6 27 59.6 
3:32 28.4 
8 57 20.1 
8 7 0.6 

7 17 22.9 

3 36 52.6 

4 43 24.1 

6 36 (6.9 
4 46 39.8 

7 17 58.6 

8 48 7.5 

6 15 52.5 
4 30 30.2 

7 36 5.8 

4 43 12 5 

5 50 46.7 
a 39 7.0 
3 17 2.5 

8 36 32.1 

6 40 39.6 
* 40 52.7 
6 29 8.7 
3 42 46.9 
6 27 3.7 



Pr&cession 
1890 



n 



+ 16.284 
16.238 
16.256 
16.263 
16.264 
16.278 
16.284 
16.291 

16.291 
16.29$ 
16309 
16.34* 
16,359 
16.360 
16.360 
16.365 
16.366 
16.375 
16.375 
IG. 3 70 
16.386 
16.399 
lfr. 404 
18.404 
16.409 
16.409 



1 



Bemerkungen 



I« 1 > B. 
II. LI. 

(117) B.lfL 

(306.) B. • 

(285.) 

(263.) B. 

IIL 

(306.) * 

(262.) 

(117.) 

(262.) 

IV. BS. 

(265.) B. . 

(282.) 
(120.) 

(262) 

(117.) B.Ä. 
VL B.LI 
(306.) 
(264.) B. 

<itf.) 

VII. B. 

(263.) B.LL 

VIII. B.L1S. 
(263.) B. S. 



L (284)-f-0.14-l.l; (265) -0.13 +1.1. 11.(120) 0.00-1.9; (263J+0.01+2.0. 
IIL (120)4-0.17-0.9; (2 63) +0.04 +3. 4; (264) -0.20 -2.5. IV. (120) +0.04 -0.7; 
(263)- 0.14+0.6; (2 64) +0.09 4-0.2. V. (117) -0.07-0.6; (263)+ 0.08 +0 6. 
VI,(128)-0.14-1.0; (264) 0.00+0.1; (265) +0. 14+0.8. VIL(128)+0.324-Z.l; 
(265)- 0.31 -2.1. VJIL (306)+0.02 -3.6 ; (414)-0.01 +3.6, 
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Pr&cession 
1800 



DeelinatiOB 
1890 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



* 



6145 
6146 
6141 
6148 
6149* 
6150 
6151 
6152 
6153 
6154 
6155 
6156 
6157 
6158 
6159 
6160* 
6161 
6162 
6168 
6164 
6165 
6166 
6167 
6168 
6169 
6170* 
6171 



9.10 


21 


* 


fei 


9.10 


21 


9 


21 


9 


21 


10 


21 


? 


21 


10 


21 


10 


21 


10 


21 


10 


21 


9.10 


21 


9.10 


21 


9.10 


21 


10 


21 


9.10 


21 


10 


21 


9.10 


21 


8 


21 


10 


21 


10 


21 


10 


21 


8.0 


21 


9 10 


21 


10 


21 


9. 10 


21 


9 


21 



t I? 
40 7.52 

40 20.66 

40 24.18 

40 29.95 

40 45 83 

40 54 52 

41 0.58 
41 5.65 
41 7.28 
41 11.85 
41 18.63 
41 1&94 
41 23.16 
41 31.62 

41 43.91 

42 0.48 
42 0.69 
42 13.91 
42 19.27 
42 19.69 

42 42.70 

43 1583 
43 16.86 
43 17.85 
43 42 43 

43 52.10 

44 21.27 



tt 



+ 2 984 
•3.002 
3.040 1 
3.011 
2985 
3.021 
3.015 
2.966 
2.960 
2.960 
2.984 
2.967 
♦ 3.008 
3.009 
2.967 
?082 
3.021 
3.025 
3.011 
2.970 
2.969 
3.000 
3.004 
2.990 
2.999 
2.970 
2.998 



o t 
+ 8 25 

5 6 
4 30 
4 24 

6 20 

3 42 

4 10 

7 44 

8 17 
8 16 

6 30 
744 
4 41 
4 36 

7 44 
38 
3 41 

3 29 

4 31 
7 34 
7 39 

4 53 

5 4 

6 4 
3 25 

7 38 
5 34 



37.8 
38.7 
257 

4.5 
172 
11.7 
21.5 
15.8 
354 

0.4 
43.3 
28.3 
12.3 
14.2 
52.6 
14.4 
51.9 

1.9 

0.3 
15.1 
58.5 
47.0 
31.5 
53.7 
51.3 
50.8 
46.8 



16.434 
16.445 
10.448 
10.458 
16.466 
16.473 
16.478 
16.483 
161484 
16*488 
10.493 
16.493 
10.498 
10.504 
16.515 
10.528 
16.528 
16.540 
16.544 
16.544 
16.568 
10.590 
10:591 
10.592 
10,612 
16.620 
16.643 



L Lt 

(202.) S.B. 

(202.) B.LL 

(202.) B. LI. 

IL B. 

t414.) R. 

(306.) 

(120.) 

(205.) 

(205.) 

(203.) 

IIL B. 6. 

(200.) 

(202.) LL 

(204.) 

IV« B. S. 

(414.) S. 

(414) 

(262.) B. LL R. 

V. . S. 

VL 

(202.) 

(202.) B.S. 

(U7.) 8. 

(202.) S. 

VII. B. 

(262.) 



1.(1 17)- 0.03-3.9; (263)+0.03+4 0. IL (11 7) +0.08 -2.6; (263) -0.07 +0.7. 
IIL(120)+0.01-1.0; (264)- 0.01+ l.i. IV. (117)+ 0.1 0-4.4; (263) -1*1 0+4.4. 
V. (120)+0.l2-3 4; (263) -0.3 1+1 .2; (264) +0.18+2.3,. VI. (120) +0.17-3-.1. 
(264)- 0.17+3.2. VII. (120) -0.51 -1.6; (263) + 6.06 +014; (264)+ 0.46 + 1.3. 



Ott 



»4 



s 

5 



6172* 
6173 
6174 
6175 
6176 
6177* 
6178* 
6179 
6180 
6181 
6182 
6183 
6184 
6185 
6186 
6187 
6188 
6189 
6190 
6191 
6192 
6193 
6194 
6195 
6196 
6197 



Ä 



s 

u 
O 
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■Mann 



Prfteession 
1850 



10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8.9 
9.10 
8 
9.10 
9.10 
9.10 
9. 10 
10 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
9.10 
10 
9 



b t it 
21 44 25.47 

21 44 30.16 

21 44 38.05 

21 44 39.33 

21 44 43.38 

21 44 59 18 

21 45 50.48 

21 46 9.70 

21 46 14 81 

21 46 28.25 

21 46 40.73 

21 47 1049 

21 47 23.17 

21 47 30.48 

21 4* 43.03 

21 47 46.93 

21 47 58.22 

21 47 59 22 

21 48 12.24 

21 48 20.81 

21 48 2 f. 92 

21 48 25.10 

21 48 30.10 

21 48 39.38 

21 48 51.14 

21 49 1.68 



tt 



+ 2.903 
2.976 
2.996 
2.965 
2.982 
2.995 
2.997 
2.974 
2.995 
2991 
2979 
2.966 

' 2.996 
2.992 

' 2.959 
2.997 
2.991 
2.996 
2.987 
3.026 
2.997 
2.966 
2.971 
2.988 
2.966 
2.988 



Declination 
1850 



Pr&cession 
1850 



Bemerkungen 



O i tt 

+ 8 10 22.$ 

7 11 25.6 

5 41 20.0 

8 3 110 

6 48 55.2 
5 47 42.9 
5 42 41.9 

7 27 57.8 

5 51 54.7 

6 9 34 8 

7 6 13.7 

8 5 8.1 

5 48 51 3 

6 10 52 8 
8 44 6.9 

5 42 69.0 

6 12 97.8 

5 50 81.8 

6 32 50.4 
3 31 33.7 

5 48 1.2 
8 9 49.8 

7 48 85.2 

6 31 9.5 

8 15 17.0 
6 32 1.6 



tt 



+ 16.646 
13.651 
16 658 
16 659 
16 662 
16674 
16715 
16.731 
16735 
16.746 
16.756 
16.779 
16.990 
16.803 
16.805 
16.800 
16.818 
16.819 
16.829 
16.835 
16.836 
19.838 
16 843 
16.850 
16.859 
16.867 



I. 

(120) 
(262) 
(263.) 
(120) 

II. B 

III. B. 
(120,) S. 

IV. B. 8. R. 

V. B. & B. 
VI. 

VII. B. 

VIII. 

IX. 

(264.) B.R. 

(262.) 

(263.) B. 

(117.) 

(263). 

(414.) 

(262.) 

X. B. 

(120.) 

XI. 

XII. B.S. 

XIII. LI. 









I.(268)-0.17+1.5; (264) -0.18 -1.5,' 11.(1 17) +0.1 1-0.3; (262) -0.10 +0,3. 
III.(117)-0.08-0 5; (262)+0.09+0 5. IV, (II 7) -0.03-1.0; (262) +0.04 +1.0. 
V.(262)+0.16-1.5; (263)-0.16+1.5. VI. (120) -0.1 3. -1.2; (264)+0.13 + 1.2. 
VH.(12O)-0.O2-0.d; (264) +0.02 +0.6. VIII.(117)-0.04-0.7; (262) +0.05 +0.7. 
IX.(117)+0.30+0.3; (263) -0.30 -0.2. X. (264) +0.09 +24; (265)-0.ö8-2.4. 
XI. (11 7) -0.26 -0.9; (263)+0.26 + 1.0. XII. (264) +0.04+2.5; (265)-Q.03 -2.4. 
XIII. (11 7)- 0.06 -2.9; (263)+0.06+3.0. 






b 
a 
a 

9 



OB 



6198 
6199 
6200 
620i 
6202 
6203 
6204 
6205 
6806 
6201* 
6208 
6209 
6210 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6217 
6218 
6219 
6220 
6221 
6222 
6223 



10 

9 

10 

10 

8.9 

a 

10 

9.1<l] 

■: 10 
9 10 

a 
a 

9.101 
7 
9 

10 

9.10 

9 

9 

* 

10 
9 
1 

10 
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PrAceseion 
1850 



h 

21 



21 
21 
21 
21 
.21 
21 
21 
21 
*1 
21 
91 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
XI 
21 
21 



49 2.92 
49 6.22 
49 7.20 

49 3*23 

50 3160 
50 38.19 

50 56.20 

51 12.26 

52 33,8? 

52 54.56 

53 3.88 
53 23.58 
53 38.46 
53 41.88 

53 42.96 

54 27 45 
54 31.37 

54 38.65 

55 12.62 

56 29.08 

55 36 50 

56 0ß4 
56 7.22 

56 22.ß0 

57 4453 
57 47.74 



, tt 



+ 2.997 
2977 
3.029 
. 2.966 
2.981 
2 985 
3.032 
2977 
2.377 
2.070 
2.971 
2.983 
2.997 
2.973 
2 978 
2.969 
2.985 

2.986 
2976 
2.979 
2.987 
2 994 
2.970 
3.Q90 
2.067 
2.9?0 



Declination 
1850 



Pr&cession 
1850 



O t tt 

+ 5 49 11.4 

7 40 4.3 
3 18 6.6 

8 17 53.8 
7 7 49.2 

6 50 13 4 
3 4 12.7 

7 27 18.5 

7 30 52 

8 $ 47.1 
8 4 42.2 
7 & 5.9 

6 0.6 

7 55 <*1.7 

7 32 18.7 

8 l» 15.1 
7 5.9 

6 50 44.4 

7 47 43.8 

7 33 6.2 
6 55 0.7 
6 21 15.2 

8 20 57.2 
3 24 57.0 
8 46 35.0 
8 27 32.4 



-|- f 8.868 
16.0/1 
1*87? 
16.894 
1 6 938 
1Ö.Ö43 
16.957 
16.969 
17j>33 
17.049 
17.056 
1?.Q71 
17.082 
17.085 
17.086 

17.120 
17.123 
17129 
17.J54 
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t (264)4-0.04-1.1 ; (265)-0.04+l.f. IL (120)4-0.20+2.8; (264) -0.10-8.8. 
HI. (120)-0.03-1.8;(264)+0.03+1.8. IV.(120)+Q.13+2.3; (263) -0.12+ 2.3 
V. (120)4-0.28-1.2; (263) -0.27 + 1.2. VI. (120) +0.2 14-0.9; (268)-0.28+1.6; 
(264)+0.06-2.4. VII. (264)4-0.2441.9; (263)h0.24-L9. VIII. (120) +0.08-3. 4; 
(263) -0.07 +3.5. IX. (120) +0.07 -2.4; (268) -0.07 +2.4. X. (264)+0.19- 1.1; 
(265)-0.19 + l.l. 



361 























1 


CO 
OQ 

oa 

KD 

o 

h 


AR. 1850 


Präcession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


4 
• 

Bemerkungen 

1 




6224 


7.8 


22 


6.34 


+ 2.964 ~ 


Ott* 

+ 8 56 28.0 


+17.372 


I. B. 




6225 


9.10 


22 


33.16 


2981 


7 40 55.7 


17.392 


(264.) B. 


- 


6226 


10 


22 


44.25 


3.026 


3 47 19.5 


17.401 


(414.) B. LI. 




6227 
6228 


9 


22 


1 9.67 


2.968 


8 44 13.6 


17.419 


(264.) 




8 


22 


1 18.05 


2.930 


3 30 22.3 


17.425 


(414.) B. LI. 




6220 


10 


22 


1 19.36 


2.969 


8 42 42.1 


17.426 


IL B. 




6230 


8 


22 


1 38 43 


2.969 


8 43 8.4 


17.440 


III. B. LI. 




6231 


8.9 


22 


2 21.42 


2.969 


8 48 7.1 


17.470 


IV. B. 




6232 


9 


22 


2 25.13 


3.032 


3 22 2.5 


17.473 


(414.) B. U. 




6233 


8.9 


22 


2 35.02 


2.988 


7 13 14.6 


17.481 


(264 ) B. 




6234 


9.10 


22 


2 35.02 


2.988 


7 13 4.6 


17.481 


(264.) B. LI. 




6235 


9 


22 


3 44.45 


3.001 


6 6 9.0 


17.529 


(262.) R. 




6236 


8.9 


22 


4 4.94 


2968 


8 58 5.3 


17.543 


V. LI. R. 




6237 
6238 


9.10 


22 


4 19.42 


3.022 


3 10 6.5 


17.553 


(414.)B.LL 




9 


22 


4 24.62 


3.001 


6 9 31.3 


17.557 


(262.) B.LLR. 




6239 


9 


22 


4 38.92 


2.998 


7 15 47.7 


17 567 


(264.) 




6240 


9 


22 


4 45.66 


2.983 


7 43 19.0 


17.572 


(264.) B. R. 




6241 


9 


22 


5 28.18 


3.009 


5 26 7.2 


17 602 


(262.) LI. R. 




6242 


10 


22 


5 28.19 


3.009 


5 30 39.3 


17.602 


(262.) 




6243 


9 


22 


5 55.95 


2.984 


7 41 8.3 


17.621 


(264.) LI. 




6244 


9.10 


22 


6 27.52 


3.008 


5 36 38.9 


17.643 


(262.) 




0245 


9 


22 9 6 32.33 


2.973 


8 44 24.2 


17.647 


(265.) 




6246 


9 


22 


6 37.03 


3.029 


3 43 55.1 


17.650 


(414.) 




6247 


9 


22 


6 41.54 


2.976 


8 29 5.8 


17 654 


(265.) 




6248 


9 


22 


6 42.04 


2.975 


8 33 2.9 


17.654 


(265.) 




6249 


10 


22 


4 42.94 


3.029 


3 42 54.1 


17^55 


(414.) 




6250 


S 


(22 


7 0.73 


2.989 


7 14 2.6 


17.666 


(264.) B. LLR. 




6251 


8 


22 


7 12.52 


** 3.032 


3 32 24.1 


17.674 


(414.) LI. 




1.(129) -0.04+1.3; (2Ö4 
(264) - 0.42 - 2.5. III. (129) 
(264)4-0.11 0.0. V. (121 


0-0.10-2.3 
1-0:24- 1.3 
9)-0.10+l. 


; (265J+0 13-f 
; (264) +0.24- 
0; (264) +0.0* 


-0.9. 11.(12 
+ 1.3. IV. ( 
J+0.5; (3 


9)+0.43+2.5; 
127) -0.10 — ; 
165) +0.03 -1.4. 




0ter 


Breweic 


thnifi 


. 








36 



1 



282 



S 



0> 

ao 



AR. 1850 



Präcession 
1850 



6252 


10 


6253 


40 


6254 


9 


6255 


9 


6256 


8 


6257 


10 


625H 


9.10 


6259 


9 


6260 


10 


6261 


10 


6262 


9 


6263 


8 


6264 


9 


6265 


9.10 


6266 


10 


6267 


7 


6268 


10 


6269 


10 


6270 


10 


6271 


8 


6272 


9 


6273 


10 


6274 


9.10 


6275 


9.10 


6276 


8 


6277 


10 


6278 


10 


6279 


9 


6280 


10 



h 
22 



7 29.00 



22 7 47.31 

22 7 56.08 

22 8 4.23 

22 8 31.74 

22 8 35.81 

22 8 45.33 

22 8 55.75 

22 9 8.26 

22 9 34.95 

22 9 38.23 

22 9 56.38 

22 10 22.31 

22 11 15.92 

22 11 47.14 

22 11 54.84 

22 11 56.57 

22 12 103 

22 13 22.18 

22 13 41.38 

22 13 45.19 

22 13 51.18 

22 14 6.68 

22 14 31.39 

22 15 1.88 

22 15 25.82 

22 15 31*8 

22 15 38.70 

22 15 50.55 



tt 



+ 3.012 
3.012 
2991 
3.032 
2.985 
3.013 
3.035 
2.973 
3.018 
3.018 
2.988 
3.027 
2.989 
3.034 
2.985 
3.015 
3.025 
3.034 
2.992 
2.992 
3.018 
3 026 
2.988 
2.977 
3.011 
3.009 
3.012 
2.981 
2.982 



I 



■a 



Declination 
1850 



tt 



+ 5 20 44.6 
5 20 8.6 
7 12 8.9 
3 31 44.2 

7 48 21 
5 16 37.7 

m 

3 17 30.2 

8 54 39.9 

4 47 12.9 
4 50 55.1 
7 37 41.0 

4 4 12.4 

7 32 20.0 

3 23 43.5 

8 12.1 

5 2 14.2 

4 15 54.7 

3 30 28.7 
7 30 30.7 
7 26 2.6 

4 58 58.4 

4 17 23.2 

7 52 115 

8 56 38.4 

5 43 7.0 
5 56 59 5 
5 41 43. 1 
8 42 12.2 
8 35 44.6 



Pracession 
1850 



tt 



+17.686 
17699 
17.704 
17.710 
17.728 
17.732 
17.738 
17.745 
17.753 
17.773 
17.775 
17;787 
17.804 
17339 
17.861 
17.865 
17,866 
17.869 
17922 
17.935 
17.937 
13.941 
17.95J 
17.967 
17.986 
18.002 
18 006 
J8 012 
18.019 



Bemerkungen 






I.(264)+0.12-0.l; (265) -0.1 1+0.1 . 11.(264)0.00+1.0; (265) +0.01 -0.9. 
III. (264)- 0.10-0.6; (265)+ 0.11+0.6. 



»a 

















u 

9 

B 

B 
a 


OD 

s 

O 


AR. 1850 


Pr&cession 
1850 


Declination 
1850 


Pr&cession 
1850 


Bemerkungen 


6281 


9 


22 15 59.27 


+ 3.021 


O t tt 

-f 5 47 4 4 


+• 18.025 


(262). B. LI. 


6282 


9 


22 16 7.12 


2.981 


8 42 30 2 


18.029 


(127.) 


6283 


9 


22 16 28.52 


3.015 


5 26 51.9 


18 043 


{262.) B. LL 


«6284 


10 


22 16 44.53 


3.016 


5 24 34.9 


18.053 


(262.) 


6285 


9.10 


22 16 52.02 


3.039 


3 3 51.0 


18.058 


(414.) B LL 


Ö286 


9. 10 


22 17 3.80 


2 995 


7 25 5.5 


18.065 


(264 ) S. 


6287 


9.10 


22 17 53.94 


3.030 


3 59 20.7 


18.097 


(414 ) B. LI. 


6288 


7 


22 18 59.10 


3.034 


3 37 53 6 


I8.t39 


(4(4.) B.L1.R. 


6289 


9 


22 19 3.67 


3.013 


5 47 23.1 


18.141 


(262 ) B. 


6290 


10 


«22 20 6.74 


2.969 


8 12 5.6 


18.180 


(265 ) B. 


6291 


8.9 


22 20 8.0S 


3.033 


3 45 38.8 


18.181 


(414.) B.LL 


6292 


10 


22 20 42.81 


2.988 


8 24 7.0 


18.201 


(265.) 


6293 


9 


22 22 1.80 


3.023 


4 52 56.0 


18.249 


(262.) LI. 


6294 


10 


22 22 h.36 


3.023 


4 54 17.1 


18.251 


(262.) 


6295 




22 22 22.96 


3.035 


3 40 22.0 


18.262 


(414.) B.L1.R. 


6296 


10 


22 22 30.45 


2.990 


8 18 4.3 


18.266 


(265.) 


6297 


10 


22 22 40 77 


3.028 


4 21 53.3 


18.272 


(262.) 


6298 


9 


22 23 5.19 


3.036 


3 34 2 


18.287 


(414) B. LI. 


6299 


10 


22 23 38.58 


3.037 


3 29 19.0 


18.308 


(414.) B.L1.S 


6300 


9 


22 24 2.71 


2.990 


8 27 18.9 


18.321 


(265 ) B. LI. 


6301 


10 


22 25 26.39 


3.014 


6 3 47.9 


18.370 


(262 ) B. 


6302 


10 


22 26 26.72 


3.015 


5 55 54 8 


18.405 


(262.) S. 


6303* 


8 


22 26 38.28 


2.990 


8 39 17.0 


18.413 


(127.) L1.R. 


6304 


10 


22 27 40.85 


3.023 


5 10 46.7 


16.449 


(262.) B. 


6305 


10 


22 28 2591 


3.026 


4 49 45.8 


18.474 


(262) 


6306 


9.10 


22 29 2.96 


3.037 


3 44 7.8 


18.496 


(414.) LI. 


6307 


9.10 


22 29 48.67 


3.037 


3 47 5.8 


18.522 


(414.) B LI. S 


6308 


10 


22 30 19.20 


3.025 


5 7 48 3 


18.539 


(262.) B. 


6309 


10 


22 30 29.66 


2.993 


8 34 57.4 


18.545 


(265.) B. 


6310 


10 


22 30 45 47 


3.048 


5 30 21.0 


18.553 


(262.) 



284 



6311 
6312 
6313 

K314* 
6315 
6316 

163 17« 
6$18 
6319 
6320 
6321 
6322* 
6323 



u 
O 



10 

9 

8 

9 

10 

10 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

&9 



AR. 1850 



22 30 53.00 
22 30 57 37 
22 31 13.64 
22 31 20.33 
22 3 t 36.73 
22 32 30.67 
22 32 35.35 
22 32 50.45 
22 33 53.95 
22 54 57.77 

22 57 31.92 

23 3 6.66 
23 19 4.14 



Prftcession 
1850 



tt 



+ 3.027 
2.995 
3037 
2991 
3022 
2.993 
2.994 
3.038 
2.995 
3.013 
3.015 
3021 
3.033 



Deolination 
1850 



M 



+ 4 54 8.9 
8 28 47.3 
3 45 8.0 
8 59 49.1 
5 28 8.2 
8 50 36.1 
8 47 55.1 
3 48 2.1 
8 44 39.1 
8 46 44.2 
8 47 48.3 
8 57 9.0 
8 55 29.2 



Prftcession 
1850 



tt 



+ 18.558 
18.559 
18.568 
18.572 
18.581 
18.611 
18.614 
18.622 
18.656 
19.252 
19.314 
19.440 
19.736 



Bemerkungen 



(262.; 
(265.; 
(414. 
(127. 

(262.J 

(129.; 

L 

(414.] 

(127.] 

(129.] 

(129. 

(129. 

(127.; 



B. LI. S. 

B.LI. 

B.S. 

S. 

B. 

B. LI. S. 



B.L1.B. 
BS. 



L (127)-0.08 0.0; (129) +0.09 + 1.9; (265) [+0.61]- 2.0. 



Yergleichung 
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vorhergehenden Stern -Verzeichnisse gegebenen 
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mit den 

Bestimmungen von Lalande (LI), Bessel (B), Rümker (R) 

und Schjellerup (S). 



(Die hier gegebenen Zahlen müssen zu den Positionen des Sternverzeichnisses 
hinzugefügt werden, um die Positionen von Lalande, Bessel, Rümker und 

Schj eller up zu erhalten). 
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Anmerkungen jek dem Sternverzeichnisee 

von +3° bis +9° 

Die Schnelligkeit womit bei Zonen-Beobachtungen gearbeitet werden muss, 
hat eine grosse Anzahl von Ablesungs- und Schreibfehlern zur notwendigen 
Folge .nnd zwar kommen solche sowohl bei 2er AB. als bei der ßeclination vor. 
; Bei der AR. ist sehr häufig, die folgende, selten die vorausgehende Minute 
aufgezeichnet worden: Fehler von 1" und 10" sind ziemlich häufig, noch häu- 
figer ist die Verwechslung oder unrichtige Einschreibung der Ordnungszahl der 
Fäden oder Fadenparthieen, so dass Correctionen von 1, 2, 3, Fadenintervallen 
angebracht werden müssen; endlich sind bis zur Zone 48t Fehler von 3 bis 4 
ßecunden bisweilen dadurch entstanden, dass anstatt des Mittelfadens der vor- 
ausgehende oder folgende Hülfsfaden genommen wurde. 

Die meisten Fehler findet man in den Declinations -Aufzeichnungen, darunter 
insbesondere Fehler von 10' und 1'; hinsichtlich der Secunden ist zu unter- 
scheiden zwischen den Zonen von Nr. 225 angefangen, wo nur Fehler von 
10," hie und da auch von 20", 30" u. s. w. vorkommen können, und den früh- 
eren Zonen, in welchen die Ablesung der Unterabtheilungen einer Minute durch 
eine Micrometer-Schraube geschah; im letztern Falle sind Ablesungsfehler von 
einem Schraubenumgange (— 100 Schraubentheile = 33",33) ziemlich häufig, 
und wo eine Beobachtung von den. übrigen um 31"— 35" abweicht, habe ich 
überall eine Correction von 100 Schraubentheilen angebracht; aber auch Ab- 
lesungsfehler von 10, 20, 30, 40 Schraubentheilen kommen vor, die ich sämmt- 
lich uncorrigirt und in den Mittelwerthen unberücksichtiget gelassen habe, 
weil die Fehler der Einstellung möglicher Weise bis auf 10 Schraubentheile 
gehen können und demnach die Correction unsicher bleibt; in den folgenden 
Anmerkungen habe ich übrigens den muthmasslichen Betrag der Correctionen 
bei den meisten Sternen angegeben. 

Bezüglich auf einzelne Sterne ist Folgendes zu bemerken: 
Nro. 19. AK. um 10" grösser angenommen. 

76. Zone 588. AR. um V kleiner angenommen. 

77. „ 588. AR. um V kleiner angenommen. 

125. Durch die Verwechslung der Fäden ist die AR unrichtig berechnet 
worden und muss heissen 9h 45' 40" 74. 

166. Bei Zone ld4 oder 165 ein Fehler von 1" 

190. Gehört wahrscheinlich zu 189 mit 20" Fehler in AR. 

223. Gehört vielleicht zu 225. 

233. Zu diesem Sterne wurde aus Versehen vom Anfange der in Zone 
166 vorkommende Stern 10h 19' 37", 36 +4.° 36' 39", 1 gezogen unter 
der Voraussetzung eines Fehlers von 10" in der Declination; später 
stellte sich diese Voraussetzung als unzulässig heraus; der Stern 
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Nr. 233 kommt bei Bessel vor mit den Differenzen -0".23-f-2M; der* 
andere Stern findet sich bei Lalande und Schjellerup mit den Dif- 
ferenzen -0".37 4- 5«. 7 und 0".00 -0".2 Die Vergleicbüng S. 287 
fallt weg. 
Nro. 273. Zone 16$, AR um 1" grosser angenommen. 

266. Kommt bei Bessel vor mit einem Fehler von 10" m AR; dib Dif- 
ferenzen sind -9". 77 -f-3«.l. 

325. AB. bei Schjellerup um 1' zu gross. 

349. Zone 168. Decl. um 1' vermindert. 

394. „ 166. AR. um 1' vermindert. 

396. „ 166. AR um 1' .vermindert. 

398. „ 166. AR. um 1' vermindert 

463. Kommt bei Bessel vor mit einer AR. die um 1' zu klein ist; nach 
Verbesserung dieses Fehlers bleiben die Differenzen -f~0**.33 ~3".5 übrig. 

405. Zone 166. AR. um 1' vermindert. 

441. Wäre identisch mit Nro. 437 wenn man einen Fehler von 40" in der 
Aufzeichnung der AR. annehmen wollte. 

442. Zone 169. Decl. unv6' vermehrt. 

446. „ 168. AR. um 1 '^vermehrt; (im Orginale als unsicher bezeichnet). 

447. „ 319. AR. um 1" vermehrt. 

448. „ 172. AR. um 10" vermindert. 

462. Bei Zone 168 AR. den 3. Faden anstatt den 9. angenommen; bei 

Zone 171 muthmasslicher Ablesungsfehler der Decl. == 30 Schrauben- 

theile. 
510. Wenn man die Decl. um 20' vermehren wollte, so käme dieser 

Stern bei Bessel vor und die Differenzen wären -{-0",t4 +0'*8. 
542. Zone 168 den 4. Faden anstatt des 5. angenommen und dann noch 

um 2" vermehrt. (Beobachtung unsicher)» 
555 und 557 nach Rümker in AR. nur um 0".38 auseinander. 

559. Zone 168 AR. um 10" vermehrt. 

560. Ein Doppelstern, die AR. gilt für den nördlichem, die Decl. für das 
Mittel der beiden Sterne; der zweite Stern ist um 2" nördlicher als 
der erste. 

628. Zone 172. Decl. um V vermindert. 
170. Decl. um 1' vermehrt. 

AR. um 1" vermindert. 

AR. den 2. Faden anstatt des 4. angenommen. 

AR. den 3. Faden anstatt des 5. angenommen. 

DecL um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 

Decl. um 6' vermindert, und Zone 172 Decl. um 10' ver- 
mehrt. 
684. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 
688. Zone 166. Decl. am 2' vermindert, (im Orgmal zweifelhaft). 
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Nie. 69a Dieter Stera wird in Zone 168 ohne Zweifel daräi einen Schreib- 
feWer als 2. Grösse bezeichnet; die AR stimmt nahe mit einem 
Sterne venLalande tiberein während Lalaade die DecL um 21' 28".8 
kleiner angibt. 
700. Zone 172. Den 1. Faden anstatt des 3. angenommen. 

169. Deel. um 100 Theüe der Schraube grösser Angenommen. 
Decl. am 100 Theile der Schraube gvösser abgenommen. 
AB. um 1" vermehrt. 
Den 2. Faden anstatt de» 4. angenommen. 
AB. am 1" vermehrt 
AB. am 2" vermindert. 
Decl. um 1' vermehrt, 

Deel. an 100 Theile der Schraube kleiner angenommen, 
ferner Zone 173 AK. um V vermindert. 
771. Zone 320. Decl. um 20" vermindert. 
776. „ 1£7. AB. um 5" vermehrt. 
786. „ 170. Decl. um 1' vermehrt 
788. „ 173. AB. um 1' vermindert 

790 — 791. Beide Sterne kommen bei Bessel vor mit den Differenzen 
-0",26 -fl2",0 und -0",23 ~f-6",0; der aweite Stern findet sich bei 
Schjellerup mit den Differenzen -0",38 +t",2; darnach sind die 
S. 293 angegebenen Vergleichuflgen an verbessern, 
792. Zone 173. AB. um 1' vermindert; bei Zone 171 mutmasslicher Ab- 
lesungsfehler = 40 Schraubentheile. 
798. Zone 169, AB. den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 
800. Zone 170. DecL um 1' vermindert. 

804. „ 172. AB. um 1" vermindert und Decl. um 1' vermehrt; ausser- 
dem bei der Decl. ein mutmasslicher Abiesungefehler von 20 Schrauben- 
tbeilen, 
830. Zone 172. AB. um 1' vermindert. 
893. » 164. AB. um 1' vermindert. 

834. Die AB. mues ohne Zweifel um 1' vermindert werden und dann 
kommt der Stern bei Lalande und Bessel vor mit den Differenzen 
+0",33 -1",0 und -0",29 -2^. 
837. Zone 168. AB. um 2" vermindert. 

846. „ 617. Decl. um 1' vermindert 

847. „ 168. AB. um l 4 vermindert. 
852. * 167. Decl. um 1' vermehrt, ausserdem ein muthmasakcher 

Ablesungsfehler von 20 Schnuibentheilea. 
857. Zone 171. Deck um 1' vermehrt 
883. „ 167. Bei der Decl. ein mutmasslicher Ablesnngefehler von 

30 Sehraubentheilen. 
892. Zone 172. AB um 1' vermehrt 



Nro. 936. Lalande, Bessel unfl Sehjetierfti* haben den vorausgehenden Stern 
beobachtet und die Differenzen sind: Bessel -O'MO -4".4; Schjellerup 
-0".13-f-l".4; darnach die Vergleiohttngen S. 295 zu corrigiren. 
939. Zone 172. AR. um 1' vermehrt. 
941. Decl. vielleicht um 1' ztt gross. 

944. Nach andern Sternverzeichnissen scheint die AR . um 1 0" zu klein zu sein. 

945. Zone 167. Decl. um '20* vermehrt, ganz unsicher; ausserdem wäre 
bei der Decl. ein muthmasslicher Ablesungsfehler von 20 Schrauben- 
theilen anzunehmen. 

956. Zcm* 167. De41. um W vermindert und Zone 191 Decl. um 1' vermehrt. 

973. Zone 186. AR. um 1' vermindert. 

974. „ 171. AR. um 1' vermindert und den 2. Faden anstatt des 3. 
angenommen, aber" auch mit diesen Correctionen scheint die AR, um 
1" zu gross zu sein, wahrscheinlich bezieht sich die Beobachtung 
auf einen andern Stern. 

1006. Zone 166. AR; um 1' vermehrt und Zone 173 um V vermindert. 
1016. AR. unsicher; Zonen 167 uftd 169 weichen um 1" von. einander ab. 
1026. Zone tdö; AR. «m 3" vermindert. 
1046. Zone 170. Bei der Decl. ein muthmasslicher Ablesungsfehler von 

30 Öcbraöhentheilen. 
1049. Zone 171, AR. um 5" vermindert 

1061. „ 174. Decl. um 10* vermehrt 

1062. „ 169. Bei der Decl. ein muthmasslicher Ablesungsfehler von 
3» Scnrauhentheilett. 

1064« Zote 169. Decl; um 5' vermehrt; vielleicht bezieht sich indessen" die 
Beobachtung auf einen um 8" vorausgehenden Stern der um 5 4 süd- 
licher tat 

1075. Zone 173. Decl. um 30' vermindert. 

1085. „ 165. AR. um 1' vermindert. 

1096. „ 286. Den 4. Faden anstatt des 5« angenommen. 

1110. „ 168. Decl. um 100 Theüe def Schraube grosser angenehmen. 

1127. Die AR. vorläufig «nbrauchbar; die beiden Bestimmungen weichen 
um 2" von einander ab. 

1140. Zone 171. AR. um 1' vermindert. 

1146. „ 171. AR. nm 2" vettrinadert. 

Ü4& „• lai. : Decl. um iW vermindert.. 

1202. „ 174. AR. um 1' vermindert. 

13*6. „ im AÄ. um 1' vermindert 

1239. „ 169. Decl. um 10' vermindert. 

1241. „ 170. AR. um 1' vermehrt. 

1243. Bei Zone 169 hat vor dieser Beobachtung eitierAendferung des Zonen- 
bogens stattgefunden und alle späteren Deal* müssen um ft'M ver- 
mindert werden, die desshalb m cöjrigmandfla. Sterbe sind; 
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Nr*. 1243 Corr. -2".0 
„ 1247 „ -6.1 
,, 1262 „ +0.1 
„ 1254 „ -3.1 
„ 1264 '„ +1.1 
w 1246 „ -6.1 
w 1272 „ -1.1 
„ 1277 „ -6.1 
„ 127» „ -6.1 
1263. Zone 576. AR. den 3. Faden anstatt des 4. angenommen. 
1257. „ 175. AR. um 10" vermehrt. 
1303. „ 175. AR. um V vermehrt. 

1326. „ 173. Decl. um 1' vermehrt, und Zone 280 den 3. Faden an- 
statt des 1. angenommen. 
1328. Zone 289. Decl. um 10' vermehrt 
1351. „ 576. Decl. um 30" grösser angenommen, 
1368. „ 173. Decl. nm 1' vermehrt 
1378. „ 576. Bei der Decl. wahrscheinlich ein Ablesungsfehler von 

10"; weggelassen. 
1380. Bei Zone 173 ist der vorausgehende Stern beobachtet und die Distanz 
auf 9" bis 10" geschätzt worden; die Beobachtung Zone 174 bezieht 
sich höchst wahrscheinlich auf den folgenden. 
1361. Zone 576. Decl. um 1' vermindert. 

1389. „ 289. Beobachtung fehlerhaft ; eine Fehlerquelle nicht gefunden. 

1306. Bei Zone 289 ohne Zweifel die Ablesung der Decl. um 10" zu gross. 

1416. Zone 173 und Zone 175 AR. um 1" vermindert; bei Zone 175 die 

Abweichung der Decl. nicht wohl durch einen Ablesungsfehler zu 

erklären. 

1419. Zone 175: AR. um 1" vermindert 

1420. „ 640. AR. um 1" grösser angenommen. 
1427. „ 173« Docl. um 1' vermehrt 

1442. „ 652. AR um 1" grösser angenommen. 

1443. „ 289. Decl. um 1' vermehrt. 
1447. „ 175. AR um 10" vermehrt 
1451. „ 175. Decl. um 5' vermehrt 

1459. Bei Zone 639 und 652 die Decl. wahrscheinlich um 10" unrichtig 

abgelesen. 
1463. Bei Zone 289 die Decl. wahrscheinlich um 10" unrichtig abgelesen. 
1466. Zone 175. AR. um 1' vermindert. 
1511. „ 174. AR. um 10" vermehrt 

1523. „ 175. AR. um 1" vermehrt 

1524. „ 175. AR. um 1' vermehrt. 
1556. „ 179. AR. um 4" vermehrt. 
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Nro. 1567. Zone 176. Decl. ran 10* vermehrt. i 

1576. "„ 179. Bei der Decl. ein muthmasslicher Ablesungsfehler von 

40 Schraubentheilen. 
1582. Zone 179. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen« 
1587. „ 795. Decl. ohne Zweifel um 10" zu klein abgelesen« 
1590. „ 179. Decl. um 10* vermindert. 
1592. Die Decl. bei Zone 176 wahrscheinlich um 30 Schraubentheile oder 

bei 620 um 10" unrichtig abgelesen. 
1612. Zone 794. AR. um 1' vermehrt ; die Minute der AR. muss 55 nicht 

54 heissen. 
1621. Die Zonen 178 und 179 weichen in AB. um eine Seennde von ein- 
ander ab, was wohl nicht als Beobachtungsfehler betrachtet werden 
kann. 

Decl. um 10' vermehrt. 
Decl. um 1' vermindert. 
AR. um 1' kleiner angenommen, unsicher. 
Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 
AR. um 1" vermehrt. 
AR. um 1' vermindert. 
AR. um 1' vermindert. 
Decl. um 10' vermindert. 
AR. um 2" vermindert. 

Decl. um 6' vermindert; sehr unsicher, vielleicht ein 
Fehler in der AR. 
1722. Zone 695. Decl. um 10" vermindert und Zone 175 AR. um 1' ver- 
mindert : 
1724. AR. um 1' vermindert, weil ein Stern mit dieser Position in Arge- 

landers Zonen vorkommt. t 

1729. AR. am 1' vermindert, ebenfalls mit Bezug auf Arfeelandevs Zonen. 
1732. [Zone 175. AR. um V vermindert. 

AR. um 1' vermindert. 
AR. um 1' vermindert. 
Decl. um 1' vermehrt. 
AR. um 1' vermindert. 

Declinations - Ablesung fehlerhaft, muthmasslioJt um 60 
.. Sdhraubentheüe. 
1780. Zone 175. Decl. um 3' vermehrt. 
1793. „ 179. AR. um 8" vermindert. 
1199. „ 179. AR. um V kleiner angenommen unsicher, weil auch die 

Declinationen nicht Übereinstimmen. 
1812. Bei Zone 176 Decl. nicht beobachtet.. 
1833. Zone 284. Decl. im 10" vermehrt, unsicher. 
1837. „ 179. Den 3. Faden anstatt des 5. angenommen. , 
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Nro. 1837. Zone 177. Bei der Decl. «in nurtbmasiMriier Ableaiogsfefctar *oa 
20 Bctaaubeftttteifen. 
1839. Zone 179. Decl. um 1' vermindert. 
1842. » Ä94. AR. um 1' vermehrt. 
1844. „ 178. AE um 1' vermindert. 

1847. „ 179. Decl. um 8' vermindert, zweifelhaft, 

1848. Eiii Stern iaZ**e 480 mit dar Position 16*4*' M/04+ 8<>.i7'31".5 
ist im Verzeichnisse weggeblieben; wollte man in der Decl. einen 
Ablesttngsfiehter von 36' annähmet, so käme dieser Stern mit 
Nro. 1848 nahe zusammen. 

1859. Zone 294« Den 4 Faden anstatt des 2. angenommen. 

1863. „ 294. AB. um 30" vermindert. 

1865. „ 294. AR. um 1" vermehrt. 

1872. „ 176. Ein muthmasalacher Ablesangsfehler bei der Decl von 

40 Schraubentheilen. ■'• ■ 

1881. Zone 178 wahrscheinlich um 30' zu uermehren, dann identisch mit 

Nro. 1*84, 

1883. Zone 292. AR. um 10" vermindert. 

1884. „ 242. Den 1. Faden, Anstatt des 3. angenommen. 

1889 und 1893 möglicher Weise identisch, sie. haben gleiche Decl und 
die AR. ist gerade tun 1' verschieden; Hm 1889 kommt m Arge- 
landers Zonen vor. . • • 

1898. Mit dorn Resultate der Zone fl£0 iss hier eine in -Zone 178. enthal- 
tene Beobachtung vereinigt worden in de* Weiße, tiass bei Zone 178 
der 1. Eaden anakatt das 2. Angenommen, «nd die Decl.' um 1' ver- 
mindert wurde; die Differenzen vom Mittel sind : (1?8) +ö".05 -|-2".6; 
■ *(6S0)-4KO4 f2«A 

1904. Zone 294. AR. um 1' vermindert 

190$ Zu diesem Sterne wurde ursprünglich eine Beobachtung ans Zone 
294 genommen, welche jedoch die Posfcon LS» 54' *4"89 *J-5°2' il".5 
gibt und sicherlich zu seinem andern flterne gehört. 

1909. Zone 294. AR. um 1' vermindert 

1916. „ 178. AR. um 1' vermehrt, »..•'• 

1927. „ 176. AR. um 1' vermindert. 
1 1034. „ 242i Decl. sleherlißh am lOi" au vemlehreni 

1948. „ 182. Ablesungsfehler bei der Peel,, mgthmasilich zu lesen 
(50) 70 anstatt (49) 17a ' . J , • . 

1954. Zone 653. Decl. um 1' vermindert. 

1969« „ 176. AblesungsftMer bei der Decl., mutmasslich *u lesen 
103 anstatt 133. 

1973. Zone 177. AR. um 10" vermindert und* Deck um 4' vermehr*. 

1979. „ 176. AblesnBgsfeltler bei der Decl. tnuttenasslich an lesen 
54 anstatt 84. - • 1 * 
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Nro. 1988. Zone 178. DecL um 1' vermindert 

1989. „ 176. wenn die Decl. um 100 Schraubentheile vermindert wird, 

so summt die Beobachtung mit den übrigen tiberera und das Mittel 

wäre um 1",0 zu vermindern. 
1991. Zone 743. Pen 4. Faden anstatt des »3. angenommen. 

1998. „ 177. Decl. um 1' vermehrt. 

1999. „ 178. AB. um 2" vermehrt; auch w&re wahrscheinlich bei der 
Decl. 148 anstatt 128 zu lesen. 

< 2000. Zone 176. AR. um 10" vermindert. 

2009. „ 242. Decl. um 5' vermehrt. 

2013. „ 176. AB. um 1' vermindert. 

2014. u (77. Ablesungsfehler in Decl. muthmasslich = 70 Schrauben- 
theile. 

2020. Zone 2 92. Decl. um 10" vermehrt. 

2025. „ 181. AB. um 1" vermindert. 

2032. „ 176. Decl. zu corrigiren, siehe Einleitung. 

2053. „ 65$. Ohne Zweifel ein Ablesungfehler von 10" in Decl. 

2058 kommt bei Bessel vor mit einer um 30' grösseren Destination; 

Diff. +O".04 +W.L 
2061. Zone 192. AB. um 1' vermindert. 
2078. „ 182. AB. um 1' vermindert. Es folgt ein Stern 12" später 

und. 12" nördlicher, vielleicht Faden verfehlt. 
. £001. Die beiden Beobachtungen weichen in AB. und Decl. soweit von 

einander ab» dass es zweifelhaft ist ob sie zu demselben Sterne gehören. 
2137. Zone 654. Decl. um 3' vermehrt. 
2142. „ 294. AB. um 1' vermehrt. 
2147. „ 294. AB. um V grösser angenommen. 
2158. „ 294. AB. um 1' grösser angenommen. 
2160. „ 294. AB. um V vermehrt. 

2166. . „ 294. AB. um 1' vermehrt. 

2167. „ 204, AB. um 1' vermehrt. 
210& „ 2*94. AB. um 1' vermehrt 

2171. „ 204. AB. um 1' vermehrt. 

2172. „ 294. AB um 1' vermehrt 

2174. „ 294. AB. um 1' grösser angenommen. 

2179. „ 294. AB. wahrscheinlich um 1" zu vermehren. 

2180. „ 294. AB. um 1' vermehrt. 
2183. „ 094. AB. um 1' vermehrt 
2188. „ 294. AB. um V vermehrt. 
2192. „ 294. AB. um 1' vermehrt. 
£193. „ 294. AB. um 1' vermehrt 

2196. „ 294. AB. um 1' und 6" vermehrt, und Zone 624 AB. auch 
um 1' grösser angenommen, 

StomveneiduüM. 44 
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Nro. 2198. Zone 242. AR. um 6" vermehrt. . . . 

2203. „ 204. AR. um l 4 vermehrt. 
221? kommt bei Lalaade und Bessel vor, aber in Decl. tun 1° nördlicher; 

die Differenzen sind -0".26 -f-4".3 und -0"42 -{-d".3. 
2244. Zone 180. Deel. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 
2256. „ 178. AR. um 1' vermindert. 
, ;2273. „ 242. Deol. um 3' vermehrt. 
2274. „ 182. Ablesungsfehler der Decl. muttuftasslich 60 Schrauben- 

theile. 
2292. Zone 181. AR. um 1" oder 2" zu vermindern. 
2304. „ 181. AR. um 1" vermehrt. 
2342. „ 182. AR. um i" oder 2" zu vermindern, Ablesungsfehler 

der Decl. mutmasslich 50 Schraubentheile. 
2347. Zone 181. AR. um 2" vermindert. 
2350. „ 624. Decl. um 1' vermehrt. 
2352. „ 17$. AR. um 1' vermehrt. 
2354. „ 294. 2. Beobachtung Decl. um 1' vermindert. 
2364. „ 178. AR. um 1' vermehrt. 
2398. „ 181. AR um 2" vermindert, man vergleiche Nro. 2347 u. 2292. 

2415. Ein Stern kommt bei Beasel vor mit einer um 13' kleineren Decl. ; Diff. 
~0".06 -13'.23".6: Argelander hat einen Stern von gleicher Decl. 

2416, 2417 und 2424 anfänglich als identisch vermuthet; nach Argelanders 
. . Zonen Scheint es aber, dass 2416 stehen bleiben und 2417 mit Cor- 

. rection von 1' in AR. zu 2424 gezogen werden muss. 
2432. Zone 178. AR. um 59" vermehrt. 

AR. um 1' vermindert. 
AR. um 1' und 2" vermindert 
AR. um 1' vermindert. 
Decl. um 10' vermindert 
2495. Wenn bei Zone 585 ein Ablesungsfehler von 2ü" in Decl angenommen 

wird, so wäre die mittlere Decl. um 0" 8 zu vermehren. • 
2511. Wenn bei Zone 242 ein Fehler von 1" in AR. angenommen wird, 

so hätte man die mittlere. AR. um'0'M2 zu vermehren. 
2513. Zone 294. AR. um 1" vermehrt 
2519. „ 242. Decl um 1' vermindert. 

2521. „ 181, AR. um 1" vermindert. 

2522. „ 189. AR. um 1" vermindert. 
2528. Bei Bessel die AR. um 1' grösser angegeben, was bei der Yergieich- 

ung S. 312 abgerechnet wurde. 
2541. Zone 604. Decl. um 10" vermehrt. 
2572. Nachdem der Catalog gedruckt war ist ein Rechnungsfehler gefunden 

worden, durch welchen die AR. um 10" zu gross erhalten wurde; 

der Stern gehört zu Nro. 2569, so dass die mittlere AR. dieses letztem 
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' Sternes am 0" 07 und die mittlere Declination um Ö"J vermindert 

werden muss. 
Nro. 2594. Zane 187. Decl um 20" vermindert. 

«6(5. „ 181. AR. um 1" vermehrt. 

2618. „ 604 AR. um 1" vermindert. 
: 2038. .„•• 294. Ablesungsfehler bei (JerDeeimuthmasslichi 00 ScnrÄubenth. 

2655. „ 242. Decl. um 20" vermehrt. 

2657. » 1-80. Decl um 11' grösser angenommen. 

2669. „ 242. AR. um 10" vermindert, und hei Zone 661 den 3. Faden 
aastet* des 4. angenommen. 

?671. Zoae 242. Aß. um 9" vermehrt. 

2691. „ 187. AR. den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 

2708. Würde man einen Fehler von 10" in der AR. annehmen, so käme 
dieser Stern zu Nro. 2706; in der Rechnung ist kein Fehler. 

2718. Zone 104. AR um 1" vermindert. 

2741 „ 108. AR um 1' vermehrt. 

2742. Decl. hei Zone 108 um l' und hei Zone 186 um 4' vermehrt. 

2756. Zone 661. Den 4. Faden anstatt des 5. angeommen. 

2763. Bei Zone* 108 AR. um 1' vermehrt und bei Zone 187 um i" ver- 
mindert 

2834. Zone 188. Decl. um 5' vermehrt 
. . 2864 „ 108» Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 

2897. „ 189. Decl um 5' vermindert. 

2900. „. 187. Decl. um 10' vermehrt 

29U. Bei Beesel 5' Fehler in Decl. 

2923. Zone 186. AR. um 1" vermehrt. 

$931. Ea stehen hier zwei Sterne einander nahe, Diff. AR. 4" und Diff. 
Decl. 10"; nach Lalande geht der südliche nach Bessel der nörd- 
liche voraus und letzteres ist das richtige. Die Position de» Catalogs 
bezieht sich auf den folgenden Stern; bei der Vergleichung 8. 315 
habe ich, Lalande's Decl. um 10" vermindert. 

2936. Zone 107. AR um 1' vermindert. 

2937. , „ 107. AR. um 1' vermindert. 
2947. „ 584. Decl. um 5' vermindert. 

2952 der Unterschied der Declinationen nahe 10", vielleicht Ablesungs- 
fehler. 

2966. Zone 1J6. AR. um 1" vermehrt. 

2967. „ 191. Bei der AR ein Fehler von 2" in der Aufzeichnung. 
2975. Es scheint durchgängig der vorangehende grössere Stern beobachtet 

zu sein,, obwohl bei Zone 185 „dupL med. u beigefügt ist; bei Zone 
660 wird der Begleiter als um 1" in AR. nachfolgend und um 1" 
in Decl. nördlicher bezeichnet. 
2978. Zone 242. Decl. um 10' vermindert, 
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NfO. 2*79. Deel. Zone 167 unrichtig abgelesen, mutmasslich an 40 Theile. 

2985. Zone 190. Decl. um 1" vermehrt. 

2993. „ 189. AR. um 1" vermehrt. 

3007. „ 187. Decl unrichtig abgelesen; vielleicht 109 anstatt 129 
zu nehmen. 

36147. Zone 192. AR. mm f vermindert, und Zone 246 erste Beobachtung 
AR. um 1" vermehrt. 

3056. Zone 188. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 

3065. „ 109. Decl. um 1' vermehrt. 

3068. Zweite Decl. um 100 Theile der Schraube vermindert) möglicher Weise 
könnte die erste Beobachtung um diesen Betrag zu vermehren sein. 

3093. Zone 562. AR. um 1' vermehrt. 

3102. „ 248. Decl. um 20" vermehrt. 

3110. „ 188. AR. um 1" vermindert. 

3123. „ Zone 190 nach Argelander die Deel. fehlerhaft, muthmass- 
licher Ablesungsfehler 70 Sehraubentheile = 23". 3. 

3129. Zone 189. AR. um 2" vermehrt. 

3132. AR. wahrscheinlich um 3" zu vermindern und gehört zu Nro. 3131. 

3161. Dieser Stern wäre identisch mit einem bei Lalande vorkommenden 
Sterne, wenn man Lalande's AR. um 1' vermindern wurde; die Dif- 
ferenzen wären alsdann +0"- 08 +1".7. 

3173. Zone 189. AR. um 1" kleiner und Zone 190 um 3" grösser an- 
genommen. 

3189. „ 109. Bei der Decl. ein muthmasslieher Ablesungsfehler von 
30 Schraubentheilen. 

3220. Zone 246. Decl. um 10* vermehrt. 

3232. In Argelanders Zonen kommt ein Stern vor mit derselben AR. und 
um 10' nördlicher. 

3256. Zone 117. AR. um 1" vermindert. 

9262. „ 252. Decl. um 5' vermehrt. 

3263. „ 112. AR. um 1" vermehrt. 

3269. „ 191. AR. um 1' vermindert. 

3271. Unten in der Note 8 Beobachtungen weggeblieben, nämlich: (105) 
+0".12-f2".4; (106) -0".09+0".1; (107) +0".09-l".3; (108) -0"01 
+1".5; (109) + 0".04 -0".6 ; (HO) -0*01 +3".6 ; (185) -0".03 -2".7 J 
(186)-Ö".16-0".l. 

3273. Zone 116. AR. um 1" vermindert. 

Decl. um 5 1 vermindert. 
Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 
Decl. um 1' vermehrt (im Original zweifelhaft) 
Decl. um 5' vermindert. 
Decl. um 1' vermindert. 
Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 
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Nfo. 3312. Zone 112. AR. um 1' vermehrt. 

3316. „ 186. AR. um 1" vermindert. 

3317 „ 105. Decl. um 10* vermindert. 

3320. „ 192. Decl. um 4' vermindert. 

3328. „ 130. Decl. um lOOTheile der Sehraube grösser angenommen 

3340. „ 111. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen 

3344. „ 105. AR. um 1" yermehrt. 
334? vielleicht zu 3350 gehörig mit 4" Fehler in AR. 

3348. Zone 251. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen 

3363. „ lt2. Decl. um lOOTheile der Schraube grösser angenommen. 

3371. „ 252 AR. um 10" vermehrt. 

3379. „ 187. AR. um 1" vermehrt. 

3380. „ 1R8. AR. um 1" vermindert. 

3388. „ 248. Decl. um V vermehrt, vielleicht um 30" zu vermehren 
und zum vorhergehenden* Stern zu rechnen. 

3404. Zone 106. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 

3405. „ 107. AR. um t' vermehrt 

3410. „ 119. Decl um lOOTheile der Schraube kleiner angenommen. 

3426. „ 118 AR. wahrscheinlich 1" fehlerhaft. 

3428. „ 252. Decl. um 1' vermehrt. 

3430. „ 190. AR. um 20" kleiner angenommen, aber im allgemeinen 
Mittel ausgeschlossen. 

3438. Zone 187. Bei der Decl. ein muthmasslicher Ablesungsfehler von 
20 Schraubentheilen. 

3448. Zone 7£6. Bei der Decl. wahrscheinlich ein Ablesungsfehler von 10". 

3456. „ 192. Decl. um 1' vermindert. 

9458. „ 106. Den 2. Faden anstatt des 3. angenommen. 

3459. „ 118. AR. erste Beobachtung um 1" vermehrt, Zone 785 wahr- 
scheinlich ein Ablesungsfehler von 10" bei der Decl. 

3470. Zone 117. Decl. um I 1 vermehrt. 

3476. „ 252. Decl. unrichtig abgelesen. 

3488 würde zu 3496 gehören , wenn man einen Fehler von 20" in Decl. 
annehmen wollte 

3489. „ 109. Declinationsablesung um" 100 Theile der Schraube zu 
vermehren. 

3490. Zone 119 Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 
3501. „ 188. Decl. unrichtig abgelesen. 

3608. „ 111. AR. um 1" vermindert, vielleicht 678 um 1" zu vermehren. 
3520. „ 678. Ein Ablesungsfehler von 10" in Decl. 
3529. „ 100. Den 5. Faden anstatt des 3. angenommen. 
3541. „ 117. Erste Beobachtung AR. um 2" vermehrt. 
3547. Disposition bezieht sich auf das Mittel der beiden Sterne : Zone 116. 
den 2. Faden anstatt des 3. angenommen und noch 10" hinzugefügt. 
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Nro. 3566. Zone 253. Decl am i' vermehrt, ganz unsicher, vielleicht 662 aifl 
V zu vermindern oder 2 Sterne 

3571 und 3572 derselbe Stern; sÄmmtliche Beobachtungen vereinigt geben 
die Position 18b 38'56"21 +4° 49'57"9 mit den Differenzen (109) 
■+-0.16+4.4; (110)4-0.404-0.8; (111) -0.5»+2j6; (t87) -0.41-5.1 ; 
(67d) 4-0. 17+0.1 ; (703)4-0.02-1.9; (782) 4-0,07-0.3; (786)4-0.07 -1.3. 
Die Differenzen mit Bessel und Schjellerup sind -0.93-1.1 u. 4*0-01-0.7. 

3578. Vielleicht identisch mit 3580 unter Voraussetzung eines Fehlers von 
10" bei der AR. 

3581 wäre identisch mit 3580 wenn man einen Ablesungsfehler von 20 f 
bei der Decl. annehmen wollte. 

3584. Bei Zone 193 die Decl. um 1' vermehrt; vielleicht 2 Sterne. 

3603. Zone 251. Die Decl. um 10" vermehrt, unsicher 

3612. „ 109. AR um 1" vermehrt. 

3619. „ 251. Decl. um 10" vermindert. 

3624. Einen Rechnungsfehler von 10" erst nach dem Drucke des Verzeich- 
nisses entdeckt; der Stern gehört zu Nro 3621. 

3639. Auffallend ist es, dass in Decl. die beiden Zonen 111 und 24* fast 
um denselben Betrag nämlich 4" 7 - 7 ^d 4" 81 abweichen. 

3643. Zone 106 Decl. um 1' vermindert, die Minute der AR. durch einen 
Druckfehler 43 anstatt 44. 

3654 Zone HO Decl. um 10' vermehrt. 

3657. „ 115. AR. 4. Faden anstatt 3. angenommen. 

3663. „ 192. Decl. um 5' vermehrt. 

3664 und 3665 bei Lalande und Bessel wird nicht bemerkt ob der vor- 
angehende oder folgende Stern beobachtet wnrde ; die Vergleichungen 
S. 320 scheinen anzudeuten, dass der folgende Stern beobachtet 
worden ist 

3666. Zone 189. AR. um 2" grösser^ angenommen ; im Mittel jedoch AR. 
und Decl. ausgeschlossen; ferner Zone 788 Decl. um 1" vermindert. 

3668. Zone 242. Decl. um 9' vermehrt; vielleicht ein anderer Stern. 

3«69. „ 111. AR um 1" vermehrt. 

3670. „ 108. Erste Beobachtung AR. um 4" vermindert. 

3675. „ 115. AR. um 10" und Zone 190 AR. um 1" vermindert 

3684. „ 114. AR. um 2" vermindert, unsicher. 

3687. „ 586. Decl. um 1' vermehrt. 

3689. Eine in Zone 785 vorkommende Beobachtung dieses Sterns ist über- 
sehen worden; wenn sie hinzugefügt wird, so erhält man die AR. 
um 0" 10 und die Decl um 0".7 kleiner, dann die Differenzen (781) 
4-018-04; (785) -0.21-1.4; (797)4-0.03 4-1.8. 

3691. Wenn der 3. Faden anstatt des 5. angenommen und die AR. um 
1' vermindert wird, so gehört dieser Stern zu Nro. 3682. 

3694. Zone HO. AR. um 8" vermindert. 
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Nro. 3699. Zone 10fr. AB. um 1' vermindert. 
3710. „ 193. Decl. um 1* vermehrt. 
3714 „ 24$. Decl. um 10" vermindert) unsicher. 
3716 — 3716. Bei dem vorangehenden Stern ist in Zone 110 der 4. Faden 
anstatt des 3. angenommen; bei Lalande kommt nur der voraus- 
gehende Stern vor, mit den Differenzen -1"60 -\-2".ß; bei Bessel 
kommen beide Sterne vor mit den Differenzen -0".84-f-7"3; -0". 14-J-4". 1 , 
und ebenso beiRümker mit den Differenzen -ü".06 -6".4 -0".10 -J-5"4. 
Darnach sind die S. 320 angegebenen Differenzen zu corrigiren. 
3718. Vielleicht der 4. Faden anstatt des 5. anzunehmen; alsdann gehört 

der Stern zu Nro 3723. 
3730. Zone 587. Decl. um 1' vermehrt. 
- 3731. „ 116. AR. um 1" vermindert, (im Orginal als unsicher bezeichnet). 
3734. „ 785. Decl um 1' vermindert. 
3739. „ 194. Decl. um 10' vermehrt. 
3? 42. Bei Bessel kommt ein Stern vor, der um 1° nördlicher steht und 

falls dies ein Druckfehler ist, die Differenzen -0",49 -0".4 gibt. 
3743 würde mit einer Correction von 12" in AR. zu 3740 kommen. 
3744. Sehr merkwürdig ist es, das9 von 5 Beobachtungen nur die 2 letzten 
1» Decl. übereinstimmen ; die drei ersten würden im Mittel die Decl. 
um 1«" nördlicher geben; vielleicht zwei Sterne. 
3747 r . Zone 191. AR. um 1' vermindert. 

AR. um v 2" vermindert. 
Decl. um 1' vermehrt 

Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 
AR. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
AR. um 1' vermehrt und Zone 251 Decl. um 8 J grösser 
angenommen. 
3797. Zone 111 AR um 1" vermindert. 
3809. „ 122. JlR. um 1' vermehrt. 

3813. „ 122. AR. um 1' vermehrt, ferner Zone 251 AR. um 1" vermindert. 

3814. „ 251. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen, und dann 
noch um l" vermindert. 

3816. Zone 118. AR. um 6" und Zone 252 1 um 1" vermindert. 
8847. Die AR. ist um 2" zu vermindern (Rechnungsfehler) und die Beob- 
achtung gehört zu Nro. 3814. 
3819. Zone 707. Decl. um 1' vermindert. 

Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 

Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 

Decl. um 1' vermindert. 

Decl. um 8' vermehrt. 
3835. Wenn der 4. Faden anstatt des 1. genommen wird, so kommt die 
Beobachtung zu Nro. 3825. 
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Nro. 3836. Zone 246. AR. um 10" vermindert. 

3837. „ 111. AR. um 1" kleiner, angenommen. 

3839. Wenn der 4. Faden anstatt des 3. genommen wird, so gehört die 

Beobachtung zu Nro. 3834/ 
3848 Zone HO. AR. um 1' vermehrt. 
3854. „ 114. Decl. um 100 Schraubentheile vermehrt. 
3861. „ 108. AR. um 1" vermehrt. 
3866. „ 18S. AR. um 1" vermindert. 
3874. „ 122. AR. um 1" vermindert , vielleicht Zone 251 um 1" zu 

vermehren. 
3883 wahrscheinlich zu 3881 gehörig ; ein Rechnungsfehler nicht vorhanden. 
3895. Zone 112. AR. um 1" vermehrt. . 
3889 und 3890. Welchen Stern Lalande beobachtet hat ist nicht angegeben; 

bei der Vergleichung S. 321 ist Lamnde's Position von beiden Sternen 

abgezogen. 
3899. Zone 192. Decl. um 1' vermehrt, unsicher. 
3909. „ 667. Decl. um 10" vermehrt; gan* unsicher. 

3911. „ 248. AR. um 1' grösser angenommen (zweifelhaft). 

3912. Es kommen bei Bessel zwei Sterne mit einem. Abstände von* 1".65 
in AR und 1'26".9 in Decl. vor; bei der Vergleichung S. 321 ist 
der zweite genommen worden während der erste (4er übrigens eine 
Correction von -f-30" erhalten muss) hätte genommen werden sollen; 
die Differenzen sind alsdann: -0".08 -3".5. 

3920. Zone 117. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen. 

A$. um 1" vermehrt. 

AR., um V vermindert. 

Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 

AR. Den 4. Faden anstatt des 5, angenommen. 
3935. Die AR. um 20" zu vermehren (Rechnungsfehler) und gehört zu 3940. 
3937. Zone 118. AR. um 1" vermehrt. 

3943. Neue Zone 625 um 20" in Decl. vermehrt, ganz unsicher. 

3944. Zone 109. AR. um 1" vermehrt. 

3947. „ 117. AR. um 10" vermindert 

3949. „ 189, Decl. um 5' vermehrt. 

3965. „ 186. AR, um 1" vermindert und Zone 108 um l" vermehrt. 

3967. „ 184. Decl. um 53' grösser angenommen, obwohl es wahr- 
scheinlicher ist, dass die Beobachtung auf einen ganz andern Stern 
sich bezieht. 

3969. Zone 191. Decl. um 9' vermehrt. 
3977. „ 107. Decl. um 1' vermehrt. 
3989. „ 106. Decl. um 8' vermehrt und Zone 186 Decl. um iOOTheile 

der Schraube grösser angenommen. 
4001. Zone 1 1& AR. um 1' grösser angenommen u. dann um 1" vermindert. 
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Nro. 4004. Zone 109. AR. um 10* vermindert. : < : 

4008. „ 671. AR. um 1" vermehrt. 
4010. „ 189. Erste Beobachtung. AR. um 1" vermehrt und Zone 114 

den 5. Faden anstatt des 4. genommen. 
4015. Zone 105. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen und Zone 248 

AR. um 1" vermehrt. 
4017. Zone 118. DecL um lOOTheile der Schraube kleiner angenommen. 
4025. „ 194. AR. um 1" vermehrt. 

4030. „ 118. AR. um 17" kleiner angenommen und Zone 192 AR. um 
1' vermehrt; der Stern kommt bei Piazzi vor. 

4031. Zone 105. AR. um 1" vermehrt. 
4038. „ 121. AR. um 10" vermehrt. 

4040. „ 123. Den 2. Faden anstatt des 5. angenommen und dann um 

1" vermindert. 
4053. Zone 194. AR. um 1' vermehrt. 

4067. „ 116. Den 3. Faden anstatt des 5. angenommen und Zone 190 
AR. um 2" vermindert (im Originale zweifelhaft). 

4068. Zone 119. Decl. um 30' vermehrt. 

4069. „ 115. AR. um 10" vermindert. 

4070. „ 194. Den 3. Faden anstatt des 5. angenommen, alsdann bleibt 
aber noch eine Differenz von 1" übrig. 

4080. Zone 252. AR. um 10" vermehrt. 

4087. „ 114. Den 2. Faden anstatt deB 1. angenommen und Zone 189 

Decl. um 10' vermehrt: Diff. LI -0,58 4-0.5; B. +0.29 -1.4: 
4098. Zone 108. AR. um 10" vermehrt. 
4103. „ 118. AR. um 1" grösser angenommen (zweifelhaft). 
4110. „ 112. AR. um 1" vermehrt. 

4131. Kommt bei Lalande vor mit einem Fehler von 10" in AR. und 
gibt die Diff. -0.84 +2.5. 

4132. „ 646. Decl. um 1' vermindert. 
4136. „ 252. Decl. um 10' vermindert. 
4142. „ 190. Decl. um 1* vermehrt. 
4145. „ 119. AR. um 1" vermindert. 
4147. „ 785. Decl. um 10" vermindert. 

4155. Ohne Zweifel ist die AR. um 10" zu vermindern; alsdann stimmt 
die Position mit dem BessePschen Sterne 19b 15'.40".21 +8°19'26".7 
überein und die Differenzen sind -0.10 +0.1. 

4158. Zone 669. Decl. um 10" vermehrt. 

4161. „ 189. Decl. um 1' vermindert; im Mittel ausgeschlossen. 

4163. „ 119. Decl. um 1' vermehrt; und Zone 263 den 4. Faden an- 
statt des 3. genommen. 

4169. Zone 587. Decl. um V vermehrt, (im Original als unsioher angegeben). 

4199. „ 111. Decl. um 3' vermehrt. 

Stennreraeichniaa. 45 
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Nro. 4202. Zone 264. Decl. um 10* vermindert und Zone 265. DecL um 1' ver- 
mehrt, (zweifelhaft). 
4209. Zone 186. AB. um 1" vermehrt 

4216. AR. nm 3" zu vermehren (Druckfehler); nach Argelandera Zonen 
noch um 1" zu gross. 

4222. Zone 114. Erste Beobachtung Decl. um 1' grösser angenommen und 
bei der zweiten Beobachtung AB. um 1" vermindert 

4223. Zone 186. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
4226. „ 105. AB. um 2" vermindert (im Original zweifelhaft). 

4228. „ 105. Declinat um 10' vermehrt; ganz unsicher; vielleicht ein 
anderer Stern. 

4229. Zone 264. Decl. um 30' vermehrt 

4233. „ 112. AB. um 40" kleiner angenommen, Ablesungsfehler bei 

der Decl. muthmasslich 20 Schraubentheile. 
4241. Zone 190. AB. um 1" vermindert und DecL um V vermehrt. 
4243. „ 190. AB. um 1' vermindert. 

4246. „ 120. DecL. um 100 Theile der Schraube kleiner angenommen. 
4256. „ 117. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 
4261. „ 124. Decl. um 5' vermehrt 
4270. „ 119. Decl. um 1' vermindert. 
4272. „ 122. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen, 

(zweifelhaft). 
4276. Zone 186. AB. um 2" vermindert 
4287. „ 123. Decl. um 1' vermehrt. 
4289. „ 189. AB. um 1" vermehrt. 

4299. „ 110. Ablesung6fehlerbeiderDecl.nuithmassMch20Schraubenth. 
4312. „ 188. AR. um 1" kleiner angenommen. 
4322. „ 252. Decl. um 10" grösser angenommen (zweifelhaft). 
4326. ,, 194. Decl. um 2' vermehrt. 
4333. „ 108. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen 

und Zone 188 Decl. um 1' vermindert. 
4336. Zone HO. AB. um 10" vermindert 

4341. „ 106. DecL um 100 Theile der Schraube kleiner gemacht. 
4352. „ 119. Decl. um 20" = 60 Schraubentheile vermehrt; bei Zone 

672 wftre ein Fehler von 30" anzunehmen. 
4356. Zone 194. AR. um 1' vermindert. 
4360. „ 108. DecL um 5' vermehrt. 
4363. „ 192. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen und Zone 

251 AB. um 1' vermindert. 
4373. Zone 261. AB. um 1" vermehrt; vielleicht 106 um 1" zu vermindern. 
4382. „ 262. Decl. um 5' vermindert. 
4393. „ 103. AB. den 4. Faden anstatt des 5. angenommen und dann 

um 1" vermindert; ferner Zone 105 AB. um 5" vermehrt. 
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Nro. 4394. Zone 190. AB. um 1' vermindert. 

4405. „ 106. Decl. um 100 Theile der Schraube kleiner angenommen, 
Zone 110 Decl. um 1' vermindert, ferner Zone 586 Decl. um 10" 
kleiner angenommen. 
4407. Zone 122. Decl. um 100 Theile der Schraube vermehrt ; Zone 192 

AB. um 1" vermehrt. 
4409. Zone 646. Decl. um 20" vermehrt, unsicher. 
190. AB um 1' vermindert. 
251. AB. um 1" vermehrt. 
246. Den 5. Faden anstatt des 2. angenommen. 
190. AB. um 20" vermehrt, unsicher. 
246. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen. 
192. AB. um 1" vermindert 
646. Decl. um 1' vermindert. 
107. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
263. Decl. um 10" vermindert 

190. Bei der Decl. ein Ablesungsfehler (muthmasslich) von 
40 Schraubentheilen zu verbessern» und Zone 262 AB. um 1" zu 
indem. 

120. Den 3. Faden anstatt des 5. angenommen. 
123. AB. um 6" vermehrt. 
190. AB. um 1' vermehrt. 
190. AB. um 1' vermehrt. 
123. AB. um 1" vermehrt. 
117. Decl. um 8' kleiner angenommen. 
190. AB. um 1' vermehrt. 
261. Decl. um 10' vermehrt 
4533. Bei Zone 126 AB. um 2" kleiner und bei Zone 246 um 10" kleiner 
angenommen. 

4536. Gehört ohne Zweifel zu Nro. 4538 mit 20" Fehler in Decl. 

4537. Zone 115. AB. um 2" grösser und bei Zone 117 um 1" grösser 
angenommen. 

4541. Declinationen nicht zu vereinigen. 

4554. Zone 116 und 117 AB. ohne Zweifel um 1" zu vermindern. 

111. Decl. um 1" vermindert. 

114. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 

119. Den 2. Faden anstatt des 3. angenommen. 

123. AB. um 1' vermehrt. * 

117. Decl. um 20' grösser und Zone 263 den 4. Faden an- 
statt des 3. angenommen. 
4586. Zone 263 um 1' in AB. vermindert. 

4602. Decl. unbrauchbar: die beiden Beobachtungen weichen um 14". 5 von 
einander ab, ohne dass zu entscheiden wäre, wo der Fehler liegt. 
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Decl. um 10' grösser angenommen. • 

Decl. um 4' vermehrt, (im Original als unsicher be- 

AR. um 1' vermindert. 
AR. um 2" vermehrt. 
Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
AR. um 1" vermindert und Zone 252 AR. um 39"60. 
vermehrt, (Druckfehler). 
4652. Zone 121 Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 
4658. „ 120. Erste Beobachtung den 2. Faden anstatt des 5. ange- 

' nommen, und dann noch um 2" vermehrt. 
4662. Zone 246. AR. um 10" vermindert. 

4666. „ 121. AR. um 36" vermindert (Aufzeichnung 40".8 anstatt 4".8). 
4678. Die AR. um 14" zu vermehren (Rechnungsfehler) und gehört zu 
4685, wofür dann die Position 19* 43' 58",35 -f 3° 42'. 38",5 sich er- 
gibt; die Differenzen vom Mittel sind: (261) +0.11 -0.5; (731) .0.11 
4-0.5 und als Resultat der Vergleichung erhält man: LI. -0.66 4-7.8 ; 
B.-O. 26+2,8; darnach sind die S. 326 vorkommenden Zahlen zu 
corrigiren. 
4682. Zone 190. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
4684. „ 114. AR. um 6" vermehrt, (im Original unsicher) und Zone 

112 AR. um 1' vermindert 
4687. Zone 120. Den 2. Faden anstatt des 4. angenommen. 
4695. „ 116. AR. um 30" grösser angenommen, (im Original unsicher). 
4704. „ 265. AR. um 1" vermehrt. 
4708. „ 123. AR. um 8" vermindert. 

4713. „ 263. Decl. um 1' vermindert; es ist übrigens kaum zu zweifeln, 
dass die hier vereinigten Beobachtungen auf 2 verschiedene Sterne 
sich beziehen, so zwar dass in den Zonen 246, 263, 264, ein nörd- 
lich folgender, in den übrigen Zonen ein südlich vorangehender 
Stern beobachtet wurde; die Position des letztern ist 19h 45'. 54". 62 
-J-7°.40' 42",4; die Position des ersferen 19M5* 54".91 +7°.^ 
59".2; Bessels Decl. des vorangehenden Sterns ist um 1 Minute zu 
vermindern; Differenz mit Bessel: -0.12 -0.1. 
4727. Zone 194. AR. um 1' vermindert, (im Original unsicher). 

Decl. um 10' vermehrt.' 
Decl. um 1' vermindert. 

Decl. um 100 Theile der Schraube kleiner angenommen. 
AR. um r vermindert. 
AR. um 10" kleiner angenommen. 
Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 
AR. um 1' vermindert 
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Nro. 4752. Zone 114. AR. um 1' vermindert, ausserdem die erste Beobacht- 
ung in AR. um 10" vermehrt. 

4767. Zone 123. AR. ohne Zweifel um 1" zu vermindern. 

47<1. „ 190. AR. unsicher; beiläufig um 49" zu gross ; im allgemeinen 
Mittel ausgeschlossen; ein Stern folgt fast 69" in Argelanders Zonen. 

4776. Zone 121. AR ohne Zweifel um 1" zu vermehren; alsdann hat 
man für 1850 AR. = 19h 49' 39".12 und die Abweichungen (121) 
+ 12 (123) -0.12. Die Differenzen mit Lalande und Schjellerup 
S. 326 sind hiernach schon corrigirt. 
4783. Zone 117. AR. um 10" grösser angenommen; ferner Zone 264 AR. 
um 1" vermehrt. 

4796. Zone 119. AR. um 1' vermindert. 

4798. Wahrscheinlich identisch mit 4791 ; man müsste aber annehmen, 
dass der Faden unrichtig angegeben und überdiess der Durchgang 
um 1" unrichtig aufgezeichnet sei. 

4810 Zone 122. AR. um 10" grösser angenommen. 

4823. „ 119. AR. um l 1 kleiner und Decl. um 1' grösser angenommen. 

4827. In Lalande kommt ein Stern vor dessen AR. mit diesem nahe über- 
einstimmt, dessen Decl. aber lö'.37".6 nördlicher ist. 

4830. Zone 119. AR. um V vermindert. 

4835. „ 122. Decl. um V vermindert. 

4843. „ 108. Decl. nur beiläufig beobachtet; ursprünglich wurde aus 
Versehen zu diesem Sterne eine Beobachtung in Zone 248 gezogen 
die aber richtig reducirt 191*53' 35".62 + 4°. 10' 51" gibt und 
zu einem ganz andern Stern gehört. 

4884. Zone 122. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 

4885. „ 193. Decl. um 5' vermehrt. 
4889. „ 261. AR. um 1" vermehrt. 

4906. „ 116. AR. um 1" vermindert. 

4907. „ 106. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen. 
4909. „ 194. AR. um 1' vermindert. 

4933. „ 262. Decl. um 10' vermehrt. 

4938. ,, 114. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 

4940. „ 125. AR. um 1" vermehrt; Declinations- Ablesung ohne Zweifel 
um 100 Schraubentheile zu vermehren. 

4953. Zone 190. AR. um 1' vermindert. 

4955. „ 191. Decl. um 5' vermehrt. 

4958. „ 246. AR um 24" vermehrt und Zone 120 AR. um 1" grösser 
angenommen; bei Zone 123 ist die AR. um 34" zu gross und des- 
wegen im Mittel ausgeschlossen worden. 

4962. Zone 253. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 

4968. „ 144. Decl. um 100 Theile der Schraube vermindert und Zone 
190 AR. um 1' kleiner angenommen. 
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Nro. 4069. Zone 125. AR. um 1' vermehrt und Zone 251 den 5. Faden an- 
statt des 4. angenommen. 
4974. Zone 124 und 264. AB. um 10" vermehrt. 

4985. „ 709. AR. um 2'' kleiner und Decl. um 10" grösser angenommen. 

4986. „ 114. Decl. um V vermindert. 

4987. „ 123. AR. um 16", Zone 124 um 1' und Zone 251 um 10" vermin- 
dert; überdiess wäre die Decl. von Zone 251 um 10" zu vermindern. 

4990. Zone 192. AR. und Decl. um 1' vermehrt. 

4995. Es muss der 3. anstatt des 4. Faden genommen werden, so dass 
die im Verzeichnisse gegebene AR. um 17.60 zu vermehren ist; 
bei der Vergleichung mit Bessel S. 328 ist hierauf ebenfalls Rück- 
sicht zu nehmen. 

4998. Zone 114. AR. um 1" vermindert. 

5007. „ 106. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 

5013. „ 251. AR. um 10" vermindert. 

5019. „ 248. AR. um 1' grösser angenommen. 

5022. „ 120. AR. um 1' vermindert. 

5023. Bei Bessel kommt ein Stern vor dessen Position nicht weit abweicht: 
Differenz + 12".01 - 12".5. 

5026. Zone 114. Decl. um 100 Theile der Schraube kleiner angenommen. 

5032. „ 251. AR. um 10" vermindert. 

5034. „ 264. Decl. um 1' vermindert. 

5046. „ 191. Decl. um V vermindert. 

5053. „ 113. AR. um 1' kleiner angenommen. 

5054. „ 191. AR. um 1' kleiner angenommen. 

5068. Gehört wahrscheinlich zu 5072 und wäre die AR. um 1" zu vermehren. 

5069. Zone 113. AR. um 1' kleiner angenommen. 

5072. „ 252. Den 5. Faden anstatt des 3. angenommen. 

5080. „ 112. Decl. um 1' vermindert. 

5089. „ 251. AR. um 5" vermehrt (Druckfehler), ferner Zone 264 Decl. 

um 10' grösser angenommen. 
5091. Zone 114. Decl. um 100 Theile der Schraube vermindert und Zone 

7Q9 Decl. um 1' vermehrt. 

5093. Zone 251. AR. um 10" vermindert. 

5094. „ 121. AR. um 3" grösser angenommen und Zone 251 den 4. 
Faden anstatt des 3. angenommen. 

5098. Zone 246. AR. bei um 36" zu gross; im allgemeinen Mittel aus- 
geschlossen. 

5111. Zone 246. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen. 

5116. „ 252. AR. um i* vermehrt. 

5122. BesselsDecl. scheint um 30" zu gross zu sein; bei der Vergleichung 
mit Schjellerup S. 328 kommt ein Druckfehler vor und sollte -2".6 
anstatt + 27".4 stehen. 
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Nro, 5123. Zone 574. Decl. um 10' kleiner angenommen. 

5128. „ 264. Decl. um 10' vermehrt. 

5129. „ 253. Erste Beobachtung den 2. Faden anstatt des 4. ange- 
nommen. 

5155 Zone 248. Decl. um 10' vermindert; es hätte aber Zone 262 Decl. 
um 10' vermehrt werden sollen, (bei der Vergleichung S. 329 be- 
rücksichtiget). 

5157. Zone 252. AR. um 10 1 vermehrt. 

5160. „ 122. AR. um 8" vermehrt. 

5170. „ 116. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 

5175. „ 189. AR. um 1" vermehrt. 

5177. „ 120. AR. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen und 
Zone 192 AR. um 1' vermehrt. 

5178. Zone 193. Decl. um 10' vermehrt und Zone 253 den 4. Faden an- 
statt des 3. angenommen. 

5182. Zone 191. AR. nm 1' vermindert. 

5183. „ 125. AR. um 1" kleiner angenommen. 

5186 würde mit 5190 identisch sein wenn man bei Zone 251 den 1. anstatt 
des 2. Fadens nehmen und dann noch um 3", d. h. eine Correction 
von 14". 76. -f3" hinzufügen wollte; in Argelanders Zonen kommt 
nur ein Stern von dieser Decl. vor; seine AR. wird aber zu 20& 14'. 
46". 1 angegeben. 

5189. Zone 265. AR. vielleicht um 1" zu vermehren. 

5195. „ 192. AR. um 1' vermehrt. 

5196 könnte vielleicht zu 5191 gehören. 

5206. Zone 116. Decl. um 5' vermehrt. 

5208. „ 265. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 

5218. „ 120. AR. um 25" und bei Zone 251 um 10" kleiner ange- 
nommen; ferner Zone 192. AR. um 1' vrmehrt. 

5219. Die Beobachtung könnte vielleicht zu 5209 gehören. 

5222. Zone 122. Decl. um 1' vermehrt. 

5223. Die AR. ist unrichtig; es muss nämlich der 5. Faden anstatt des 
4. genommen werden; alsdann erhält man AR. = 20k 3' 38".72 und 
die Differenzen mit Bessel +0".42 -2".3. Darnach ist die Ver- 
gleichung S. 328 zu corrigiren. 

5232. Zone 118. AR. um 1" grösser angenommen und Zone 251 AR. 
um 10" vermindert, Zone 118 AR. den 3. Faden anstatt des 4. an- 
genommen. 

5236. Zone 252. AR. um 10" grösser angenommen. 

5237. „ 251. AR. um 10" vermindert; es sind aber noch immer die 
Abweichungen in AR. und Decl. so gross, dass man die Beobacht- 
ung als zu einem andern Sterne gehörig betrachten muss. 

5240. Zone 251. AR, den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 
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Nro 5242. Zone 191 um l'in Decl. vermehrt; ganz unsicher) vielleicht 116 um 
1' zu vermindern. 
5248. Zone 122. Decl. um 3' vermindert, (im Original „unsicher"). 

Decl. um 100 Theile der Schraube vermehrt. 
Decl. um 1' grösser angenommen, (zweifelhaft). 
AR. um 30" grösser angenommen. 
Decl. um 1* vermindert. 
Decl. um 10" vermehrt. 
AR. um 1" vermindert. 
127. AR. um 50" kleiner angenommen. 
5289. Die Abweichungen der Zonen 191 und 263 sehr auffallend; Zone 

263 scheint eine Correctiön von -4" bis -5" zu erfordern. 
5299. Zone 264. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 
5301. „ 114. Decl. um 4' vermehrt. 

5304. „ 120. Decl. um 10' grösser und Zone 263 Decl. um 3' kleiner 
angenommen; ferner Zone 190 AR. um 22" vermindert. 

5308. Zone 264. Den 2. Faden anstatt des 1 angenommen. 

5309. „ 121. Den 4. Faden anstatt des 2. angenommen, vielleicht ein 
zweiter Stern von gleicher Decl. und 29" grösserer AR. 

5311. Zone 114 und 248. AR. um 1' vermehrt. 

5313. „ 120. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 

5314. „ 190. AR. um 1' vermindert. 

5320. „ 124. Declinations - Ablesung fehlerhaft, muthmasslich um 50 
Schraubentheile. 

5321. Zone 261. Decl. um 10' grösser angenommen. 
5324. „ 261. Decl. um 10' vermindert. 
5326. „ 192. um 1' vermehrt und Zone 263 den 4. Faden anstatt des 

3. angenommen. 
5329. Zone 114 und 262. AR. um 1' vermehrt. 
5331. „ 669. AR. beiläufig um 5" zu gross und Decl. wahrscheinlich 

um 10" unrichtig abgelesen ; im Mittel AR. und Decl. ausgeschlossen. 
5334. Zone 118. AR. um 1" vermehrt und Decl. um 100 Theile der 

Schraube vermehrt. 
5336. Zone 114. AR. um 1' vermehrt. 

5340. „ 125. AR. um 30" vermehrt, wahrscheinlich ist es aber ein 
vorausgehender Stern, der in den Berliner Sternkarten verzeichnet ist. 

5341. Die Beobachtung Zone 116 gehört gar nicht zu diesem Sterne, 
sondern gibt die Position 20* 25' 40".35 +6°.5' 5".6; dieser Stern 
kommt in Bessel vor und die Differenzen mit Bessel sind -\-Q 4t .M 
4" 2"*8* Die AR. des Sterns Nro. 5341 erhält eine Correctiön von 
+ 0".03. 

5345. Bei Bessel die AR. um 10" zu klein; nach Verbesserung dieses 
Fehlers sind die Differenzen -f- 0".47 -f- «".8. 
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Nro. 5354. Zone 734. AR. um 12" kleiner angenommen; sehr unsicher auch 
die Grösse 7 auffallend. 

5360. Zone 191. Decl. um 2' vermehrt. 

5363. . „ 119. AR. um V vermindert und Zone 122 AR. um 2" ver- 
mehrt; im Original als unsicher bezeichnet; der Stern kommt in 
Argelanders Zonen vor. 

5382. Zone 119. AR. um 1' und 2" kleiner angenommen. 

5395. AR. unrichtig, muthmassliche Correction -20" 

5396. Zone 192. AR. um 1' kleiner und Zone 264 um 1' grösser an- 
genommen. 

5400. Vielleicht zum vorhergehenden Sterne gehörig; in Argelanders Zonen 

2 Sterne. 
5402. Zone 672. Decl. ohne Zweifel um 10' unrichtig abgelesen. 

5406. Zone 263. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 

5407. Die einzelnen Beobachtungen weichen in AR. auffallend von einander ab. 
5416. Zone 120. AR. um 2° kleiner angenommen (zweifelhaft). 

5423. „ 124. AR. um 10" vermindert. 

5439. „ 246. AR. wahrscheinlich um 1" zu vermehren. ! 

5450. „ 124. Den 1. Faden anstatt des 4. angenommen. 

5454. „ 116. AR. um 6" vermehrt (im Original „unsicher") und Zone 

190 AR. um 1' vermindert. 
5483. Zone 263. Den 2. Faden anstatt des 4. angenommen. 

5487. „ 263. Zweite Beobachtung AR. um 2" kleiner und Decl. um 
20" grösser angenommen. 

5488. Zone 191. AR. um V vermindert. 

5498. „ 124. Decl. um 10' vermindert (im Original „unsicher"); dann 
Zone 129 Decl um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 

5502. AR. unrichtig, muthmassliche Correction -1', Registrirungsapparat 
in Unordnung. 

5504. Zone 122. AR. um 1' vermehrt 

5505. „ 124. Decl. um 2' vermindert und Zone 246. AR. um 1' kleiner 
angenommen. 

5509. Zone 119. AR. um 1" und Zone 122 um 1' vermehrt 
5516. „ 117. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen. 
5518. „ 120. AR. um 1" vermehrt. 
5526. AR. unrichtig; Registrirungsapparat in Unordnung. 
5530. Zone 121. AR. um 2" vermehrt. 
5541. „ 253. Decl. um 8' vermindert. 
5548. AR. unrichtig; Registrirungsapparat in Unordnung. 
5553. Zone 252. AR. um 10" grösser angenommen. 
5559. „ 262. Decl. um 20' vermindert. 

5565. Würde zu 5563 gehören wenn man bei der AR. einen Fehler von 
10" annehmen wollte. 

StemYeneicluiiM. 46 
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Nro. 5569. Zone 120. Den 2. und 3. Faden anBlatt de* 3. und 4. angenommen. 

5573. „ 114. AR. um V vermindert. 

5574. „ 126. AR. den 4. Faden anstatt des 2. angenommen. 

5579. „ 113. Den 1. Faden anstatt des 4. angenommen und Zone 114 

AR. um 1' vermindert. 
5587. Zone 263. AR. um 1" vermehrt. 
5589. „ 248. AR. am 2. Faden nicht am 3. beobachtet. (Druckfehler). 

5608. Höchst wahrscheinlich der 2. Faden anstatt des 3. zu nehmen; als- 
dann ist die Position 10* 44' 27". 18 + 5*10'. 58".2 and kommt in 
Lalande und Bessel vor, die Differenzen sind: LI. + 2.25 -f- 4.8. 
B. -0.19 +0.2. 

5609. Zone 120. AR. den 4. Faden anstatt des. 3. angenommen. 

5611. „ 261. AR. nm 2" vermehrt. 

5612. „ 251. AR. den 4. Faden anstatt des 3. angenommen und Zone 
253 AR. um 10" vermehrt. 

5614. Zone 262. Den 2. Faden anstatt des 3. angenommen. 

5616. „ 121. AR. um V vermindert. 

5625. Die ARi wahrscheinlich um 10" zu gross; in diesem Falls findet 
sich der Stern bei Bessel vor, Differenz + °- 2 & - 2 - 8 - 

5634. Zone U9. AR. um 1" vermehrt. 

5644. „ 121. AR. um 1" grösser und Zone 251 um 10" kleiner an- 
genommen 

5658. Zone 251. AR. um 10" vermindert» 

5660. „ 116. AR. um 1' vermehrt. 

5662. „ 264. AR. um 1" Heiner und DeclUwtion nm 40" grösser an- 
genommen. 

5671. Zone 951. Peel, um 10" vermindert und Zone 264 AR. um 1" 
vermindert. 

5681. Zone 251. Decl. um 10" vermindert. 

5685. Zweimal in derselben Zone h$Qt>a<M#, AE. 39*37 und 40".43; das 
Mittel genommen, $er wahrscheinlich V fehle?, 

5686. In Lalande kommt ein Stern von gleicher AR vor, dessen Decl. 
abej xm 17'. W° nördlicher, ^g^get^n *ird. 

56,89» Zone 123. Decl um 5' vermehrt, 

5693. Die AR. aus Versehen um V zu gr<?S9 angegeben; die richtige 
Zahl ist 30* 50< 7, "0.7, 

5694. Zone 251. AR. um 10" vermindert. 
261. AR. um V' vermindert. 

732. DecJ. um 10" vermindert. 

251. AR um 10" kleiner angenommen. 

253. AR. um 1'* vermehrt« 

263. Decl. qm IQ' vermehrt, 

264. AR. um V 4 vermehrt. 



5699. 


» 


5700. 




» 


5701. 


» 


5705. 


?> 


5798, 


tt 


5717. 


n 
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Nro. 5719. Zone 125. AB. um 2" kleiner angenommen. 

5723. „ 117. Erste Beobachtung den 3. Faden anstatt des 5. an- 
genommen. 

5724. Zone 252. Erste Beobachtung AR. am f vermindert und Decl. 
am 10" vermehrt 

5728. Zone 251. AR. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. 
5733. Die AR. wahrscheinlich am 10" zu vermindern. 
5739. Zone 261. AR. um 1" vermehrt. 
5745. „ 113. Decl um 1' vermindert. 

5749. „ 251. AR am 10" kleiner angenommen (zweifelhaft). 

5750. Es muss der 3. Faden anstatt des 2. angenommen werden, dann 
wird die AR. 20b 56' 59". 14; Differenz mit Sessel + 0".26. 

5760. Zoift 124. Decl. um 3' vermindert. 

5763. In Lalande kommt ein Stern von gleicher AR. vor, dessen Decl. 

um 26' 53".4 nördlicher angegeben wird. 
6765. Zone 120. AR. um 1" vermehrt. 
5768. „ 265. AR. um 2" grösser angenommen. 
5770. „ 261. Erste Beobachtung AR. um 1" vermehrt. 

5779. „ 264. AR. um 1" vermehrt 

5780. „ 123. Decl. um iOOTheile der Schraube grösser angenommen. 
5784. „ 263. AR. um 2" vermehrt; die Beobachtung Zone 252 scheint 

gar nickt zu Nro. 5784 zu gehören. 

5791. Zone 263. DecL um 10" kleiner angenommen (zweifelhaft). 

5792. „ 117. AR. um 1" kleiner angenommen (zweifelhaft). 
5803. „ 262. Den 2. Faden anstatt des 3. angenommen. 
5818. „ 261. AR. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen. 

5820. „ 123. AR um 8» vermehrt und Zone 251 AR. um 10" ver- 
mindert, letztere Correction vielleicht unrichtig denn iä Argelanders 
Zonen kommt ein Stern vor, dessen Position sehr nahe mit der 
uncorrigirten Beobachtung Obereinstimmt. 

5823. «Zone 116. Decl. um 100 Theile der Schraube kleiner angenommen. 

5824. „ 251. AR. um 10" vermindert. 
5833. „ 113. AR. um 1" vermehrt. 

5835. „ 252. Decl. beiläufig um 30" zu klein (im Mittel auttgesehlbssen). 

5837. „ 124. AR. um 1" vermehrt. 

5838. „ 117. Decl. um 10' vermindert. 

5839. „ 263. AR. um 5" vermehrt. 
5865. „ 262. AR. um 1" vermindert. 

5870. „ 117. Decl. um 1' grösser angenommen. 

5877. „ 253. AR. um 2" kleiner angenommen. 

5878. „ 117. AR. um 1' vermehrt, (im Original „unsicher"). 
5892. „ 263. AR. um 1" vermehrt. 

5901. „ 114. AR. um 2" grösser angenommen (zweifelhaft). 
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Nro. 5902. Zone 127. AR. am V vermindert. 
5903 „ 251. Decl. um 10" vermindert 
5904. „ 263. Decl. am 6' vermehrt. 
5911. „ 117. AR. am 10" grösser angenommen; (zweifelhaft). 

5915. „ 117. AR. am 2" grösser angenommen; in Lahmde kommen 
auch zwei Sterne vor: 21* 13'. 40".12+6°3'. 12".3 u. 21b 13'46".80 
+ 6°.43'. 21 ".2 die mit diesen identisch sein können. 

5916. Zone 121 Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. 
5929. „ 264. AR. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
5944. „ 119. AR. Den 2. Faden anstatt des 4. angenommen. 
5949. „ 261. Decl um V vermehrt 

5958. „ 120. AR. um 10" vermehrt 

5961 . „ 117. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen (zweifelhaft). 

5962. „ 265. AR. um 1' grösser angenommen. 
5972. „ 263. AR. um 2" vermindert. 

5980. „ 117. Decl. um 100 Theile der Sehrauhe vermehrt (im Original 

„unsicher"). 
5988. Zone 117. AR. um 2" kleiner angenommen. 
5997. „ 262. AR. um 1" grösser angenommen. 
6010. „ 117. Decl. um 100 Theile der Schraube grösser angenommen 

was aber noch um 10" zu wenig ist. 
6020. Zone 114. Decl. um 3' vermehrt; vielleicht ein anderer Stern. 
6057.. Zone 265. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. 
6066. „ 263. AR, um 1" vermehrt. 
6115. „ 263. Decl. um 20" kleiner angenommen. 
6149. „ 117. AR. um 2" vermindert. 
616Q. „ 117. Decl. um 20' vermindert. 
6169/ AR. ohne Zweifel um 10" zu gross. 
6170. Zone 263. AR. um 1" grösser angenommen. 
6172. „ 263. Decl. um 1' vermehrt (unsicher). 

6177. „ 262. AR. Den 2. Faden anstatt des 3. angenommen. 

6178. „ 117. AR. um 1" vermehrt. 
6207. „ 263. AR. um 3" vermehrt. 
6314. Decl. um 9' vermehrt. 

6317. Zone 265. AR. um 30" grösser angenommen. 
6322. Decl. um 1' vermindert. 
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Bednctions- Elemente der Zonen von +3° bis +9* 

von 1841 bis 1864. 



Die Theilungsfehler der beiden angewendeten Zonenbögen findet man im 
Verzeichnisse der Aequatorialsterne (V. SupplementbancJ S. 546) so dass hier 
nur die Tabellen für die Faden di stanzen und für die Reduction auf den Anfang 
des Jahres zu berücksichtigen sind. 

A) Faden -Distanzen. 

In der ersten Periode bestand das Fadennetz aus 5 einfachen Fäden, in 
der zweiten .Periode ans 5 Systemen zn je 5 Faden, in der dritten Periode 
aus 4 Seitensystemen zu 3 und einem Mittelsystem zu 5 Fäden. 

I Periode von 1841 bis 1849. 
Decl. I. II. HI. IV. V. 



3° 


. . -h 29j0O7 . 


..+ 


14.336 . . 


• + 


• 0.228 . . . 


- 14.528 . . 


. - 29.043 


4 


29.038 




14.35t 




0.229 


14.544 


29.074 


5 


: 2 & 079 




14.371 




0.229 


14.564 


29.114 


6 


29127 




14.395 




0.229 


14.588 


29.163 


7 


29.185 




14 423 




0230 


14.617 


29221 


8 


29.252 




14.457 




0.230 


14.651 


29.288 


9 


29.32fr 


• 


14.494 




0231 


14.689 


29 364 




• 


II. 


Periode 


von 


1850 bis 1862. 




• 

3° 


. . -f- 36.434 . 


. . + 17.695 . . 


• 


0.036 . . . 


- 17.656 . 


. . - 36 438 


4 


36.473 




17.714 




0.036 


17.675 


36.477 


5 


36.523 




17.739 




0.036 


17.700 


36.528 


6 


36.585 




17.768 




0.036 


17.7251 


36.589 


7 


. 36.668 




17.804 




0.036 


17.764 


36 662; 


8 


. 36.742 




17.845 




0.036 


17.805 


36.746 


9 


36.838 

•- < 




17.891 




0.036 


17.852 


36.842 


- 






m. Periode 


nach 1863. 




* 


3° 


. . + 47.848 


•• + 


25.036 . . 




000 . . 


- 25.116 . . 


. - 47.948 


4 


47.81*8 




25.063 




0.000 


25.142 


47.909 


h 


: 47.964 




25*098 




0.000 


25.177 


48.066 


6, 


48.046 




25.139 




0.000 


25.219 


48.146 


7 


48.140 




25.189 




0.000 


25.269 


48.146 


8 


48.251 




25 248 




0.000 


25.328 


48 352 


9 


48.377 




25.314 




0.000 


25.394 


48.479 
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Von 1841 bis 1849 befand sieb vor und nach de« Mittelfadea in ein 
Hülfsfaden; die Distanzen waren wie folgt: 

Peel. 1. Hülfsfaden 2. Hülfsfaden. 



3* 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



tt 



n 



« • * 



+ 3.798 ...... 3.658 

3.802 3.860 

3.807 3.665 

3.814 3.671 

3.821 3.678 

3.830* 3.687 

3.840 3.696 

Diese Hülfsfaden wurden nur bei Beobachtung des Polarsterne« benOtet 
und werden hier blbs desswegen angeführt weil es bei Zonenbeobachtungea 
öfters vorgekommen ist, dass der eine oder andere davon aus Versehen für 
den Mittelfaden gehalten und der Durchgang über denselben als Durchgang 
über den Mittelfaden eingetragen worden ist. 



B) Terzeichniss der yon 1841 Ms 1864 beobachteten Zonen, in 

welchen Sterne zwischen + 3° und -f 9° Declin. vorkommen, 

nebst Bednction auf den Anfang des Jahres für jede Zone. 



Nummern 
der Zonen 


Jahr und Tag 


Abstand 
von 
1850 


Reduetion auf den An&ng des Jahres ] 
für Anfang der Zone , 

Anfang [ AR. | Declination 


109 


1841. Aug. 11. 


Jahre. 
- 8.39 


h 1 

17.40 


- 17.23 


t n 

-f- 3 37 28.0 


HO 

u 


13. 


8.38 


18. 


•- 16.74 


3 34 53.4 


111 


14. 


8.38 


18. 


- 16.22 


4 7 32.8 


114 


23. 


8.36 


18.20 


- 11.99 


4 37 19.5 


115 


28. 


8.34 


18.20 


- 8.70 


5 7 57.2 


116 


29. 


8.34 


18.20 


- 7.96 


5 7 54 6 


117 


30. 


8.34 


f 18. 


- 7.16 


5 38 12.5 


118 


31. 


8.34 


18.20 


- 6.50 


6 7 50.3 


120 


Sept. 9. 


8 31 


19. 


- UM 


6 37 48 J 


121 


11.. 


8.30 


19. 


- 0.6« 


7 7 49.« 


122 


12. 


8.30 


18.40 


+ 0.07 


7 7 49.2 


123 


13. 

1 


8.30 


19. 

• 


+ 0.50 

■ 


7 37 49.3 
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Nummer 1 
der Zone 1 


Jahr und Tag 


Abstand 
von 
1850 


Reduction auf den Anfang des Jahres 
für Anfang der Zone 

Anfang AB. | Declination 


124 


1841. Sept. 14. 


Jahre 

-«.30 


19. 


tt 
+ 1.13 


O 9 tt 

+ 87 46.7 


125 


15. 


8.29 


19. 


+ 1.71 


8 7 38.8 


128 


30. 


8.25 


20. 


+ 9.53 


8 37 33 8 


129 


Oct. 2. 


8.24 


20.20 


+ 10.83 


8.40 11.8 


165 


. 1842. Apr. 19 


7.70 


9.20 


+ 4.95 


2 7 56.9 


166 


22. 


7.69 


10. 


+ 5.54 


3 35 13.7 


167 


23. 


7.69 


10.20 


+ 5.88 


4 7 41.1 


169 


27. 


7.68 


10.40 


4- 6.05 


3 37 52.6 


171 


29. 


7.67 


10.40 


+ 6.27 


4 38 41.7 


172 


30. 


7 67 


10 40 


+ 19.25 


5 7 46.6 


173 


Mai 11. 


7.64 


11.40 


-f- 6.00 


5 38 35.5 


174 


21. 


7.61 


12.20 


• 33.93 


6 8 10.4 


175 


30. 


7.58 


13.20 


- 50.14 


6 7 50.4 


176 


Juni 1. 


7.58 


13.40 


- 50.92 


6 39 49.0 


178 


13. 


7 55 


14.20 


- 57.29 


7 6 19.8 


179 


14. 


7.55 


14.20 


- 57.67 


7 37 48.0 


180 


20. 


7.53 


15. 


- 61.97 


7 37 28.0 


181 


29. 


7.50 


15.40 


- 6.38 


7 7 24.8 


186 


Juli 24. 


7.44 


17.40 


- 25.06 


3 4 30.3 


187 


28. 


7.42 


17. 


- 25.87 


3 37 19.5 


188 


Aug. 3. 


7.41 


17.40 


- 28.29 


4 6 54.9 


189 


4. 


7.41 


17.20 


- 28.34 


4 37 33.5 


190 


5. 


7,40 


17.40 


- 28.67 


5 9 8.4 


191 


8 


7.40 


18. 


- 2.9.27 


6 7 49.4 


192 


9. 


7.40 


17.40 


- 29.40 


7 7 48.5 


193 


10. 


7.39 


18. 


- 29.51 


8 7 30.5 


194 


12. 


7.38 


18.20 


- 29.60 


8 6 59.7 


232 


1843. Apr. 19. 


6.70 


1020 


+. 41.03 


1 5 35.2 


246 


Aug. 9. 


6.40 


17.40 


- 11.4a 


6 56 5.7 


248 


16. 


6.38 


18. 


- 16.1 1 


3 1 53.8 
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a o 


Jahr und Tag 


Abstand 
von 
1850 


Reduction auf den Anfang des Jahres 
für Anfang der Zone 


Ä.§ 






Anfang | AR. | 


Declination 


251 


1843. 


Aug 24. 


Jahre 
- 6.36 


18.20 


- "t7.00 


O 1 91 

+ 7 5 58.3 


252 


• 


26. 


6.35 


1820 


- 17.04 


5 8 50.2 


253 




28. 


634 


itf.20 


- 17.30 


8 7 23.1 


26! 




Sept. 15. 


6.29 


19. 


- 16.92 


2 7 9.8 


262 


• 


16. 


6.29 


19.20 


- 16.88 


4 6 19.2 


263 




18. 


6.28 


19. 


- 16.36 


6 6 59.1 


265 




21. 


6.28 


19. 


- 15.98 


8 3 51.6 


286 


1844. 


Mai 20. 


5.61 


12. 


- 13 26 


7 3 46.5 


287 


t 


21. 


5.61 


12.20 


- 13.47 


7 3 44.9 


289 




Juni 1. 


5.58 


13.20 


- 16.42 


4 7 3.1 


292 




14. 


5.55 


14.20 


- 17.83 


2 6 55.2 


294 




21. 


5.53 


15. 


- 20.79 


4 6 59.1 


306 


<■ 


Oct. 14. 


- 6.22 


20.40 


- 2.36 


2 6 15 6 


557 


1854. 


Apr. 12. 


+ 4.28 


9.20 


- 7.58 


2 8 49.8 


562 




JttM 20. 


4.56 


16.20 


- 98.44 


3 8 25.2 


563 




21. 


4.56 


16.40 


- 99.61 


5 6 28* 


569 




Sept. 5. 


4.68 


18.40 


-169.29 


4 8 30 3 


574 




Oct. 6. 


4.76 


19. 


-208.72 


2 8 20.6 


576 


1855. 


Mai 24. 


5.40 


12.40 


+ 34.08 


4 8 19.8 


577 




25. 


5.40 


12.40 


+ 34.80 


2 8 24.0 


584 


■ 


Juli 31. 


5.58 


17.20 


+ 5.15 


2 8 27.7 


585 




Aug. 1. 


. 6.58 


17. 


+ 3.68 


2 8 32.B 


586 




6. 


5.60 


18. 


+ 5.07 


2 8 39.0 


604 


1856. 


Aug. 6. 


6.60 


17. 


+ 6.16 


4 8 39.8 


609 


< 


Oct. 15. 


6.79 


19. 


+ 2.17 


2 8 30.0 


619 


1857. 


Juni 15. 


7.46 


14. 


- 4.80 


4 8 41.8 


620 




17. 


7.46 


14.20 


+ 1.70 


6 8 46.7 


626 




Aug. 24. 


7.64 


17.40 


4- 8.48 


2 8 42.7 


638 


1858. 


Mai 27. 


8.40 


12.40 


- 30.54 


5 8 54.8 


640 




Juni 7. 


8.44 


14. 


- 30.17 


5 8 51.3 



889 



»I 

O u 


Jahr und Tag 


Abstand 
von 
1850 


Reduction 
fü 

Anfang 


auf den Anfat 
r Anfang der 

AR. 


ig des Jahres 
Zone 

Declination 


#44 


185S. Aug. U. 


Jahre. 
+ 8.61 


17.20 


+ 12.39 


. O t tt 

+ 5 8 44.4 


$53 


1859. Juni 28. 


9.49 


15. 


- 12.64 


3 8 47.0 


654 


Juli 1. 


9.50 


15.20 


- 4.14 


5 8 47.7 


660 


29. 


9.58 


16.40 


- 2.68 


3 8 39.8 


661 


Aug. 3. 


9.59 


16.40 


+. 8.71 


5 8 61.3 


665 


25. 


9.65 


17.40 


- 6.30 


3 8 46.8 


667 


Sept. 24. 


9.73 


18.20 


+ 8.99 


7 8 42.6 


669 


OcV 6. 


9.76 


19. 


- 19.81 


5 6 45.4 


670 


6. 


9.76 


19. 


- 17.03 


7 8 41.3 


674 


7. 


9.77 


19. 


- 14.45 


7 8 38.7 


672 


13. 


9.78 


19. 


+ 1.64 


7 8 89.6 


673 


1860. Mai 18. 


10.38 


12. 


+ 15.26 


6 8 18.8 


674 


Juli 7. 


10.52 


15.40 


- 25.63 


6 8 34.6 


675 


9. 


10.52 


16.20 


- 17.21 


6 8 32.4 


677 


Aug. 8. 


10.60 


17. 


- 18.20 


6 9 9.3 


679 


30. 


10.66 


18. 


+ 7.29 


8 8 22.6 


706 


1861. Sept. 12. 


11.70 


18.20 


- 16.62 


8 8 10.7 


707 


13. 


11.70 


18.20 


- 13.00 


8 8 13.4 


708 


Oci 10. 


11.78 


19. 


+ 24.08 


6 8 8.7 


709 


15. 


11.79 


19.20 


- 17.71 


4 8 1.4 


742 


1863. Juli 2. 


13.50 


15.40 


4- 5.18 


2 8 7.4 


744 


2. 


13.50 


16.20 


+ 5.46 


6 8 23.6 


745 


2. 


13.50 


16.40 


+ 5.48 


8 8 13.3 


749 


g • 


13.52 


15.40 


+ 18.37 


811 13.7 


750 


• • 


13.52 


16. 


+ 18.09 


6 6 47.6 


751 


# • 


13.52 


16.20 


+ 17.92 


4 7 3.4 


752 


g • 


13.52 


16.40 


+ 17.95 


2 7 22.4 


766 


Aug. 4. 


13.59 


18.40 


- 31.03 


6 8 0.2 


767 


8. 


13.60 


17. 


- 20.62 


6 7 59.6 


768 

V 


8. 


13.60 


17.20 


- 20.73 


4 8 13.9 
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870 



Nummer 1 
der Zone | 


Jahr und Tag 


Abstand 
von 
1850 


Reduction auf den Anfang des Jahres 
für Anfang der Zone 

Anfang | AR. | Declination 


780 


1863. Aug. 24. 


Jahre 
+ 13.64 


* r 1 

17.40 


. " 1 
+ 16.12 


o 
+ 8 38 28.8 


781 


27. 


13.65 


17.40 


+ 23.96 


6 38 46.1 


782 


Sept. 12. 


13.70 


18.20 


+ 2.55 


4 37 54.9 


783 


15. 


13.71 


18.40 


+ 11.53 


2 38 7.4 


784 


18. 


13.72 


18.20 


+ 20.58 


8 38 10.5 


785 


19. 


13.72 


18.20 


+• 23.70 


6 38 12.0 


786 


23. 


13.73 


18. 


- 25.25 


4 38 42.3 


794 


1864. Juni 21. 


14.47 


14.20 


+ 17.10 


7 36 12.3 


795 


23. 


14.48 


14.40 


+ 23.89 


5 37 6.5 


797 


Sept. 17. 


14.72 


18.20 


- 1.04 


7 36 37.5 


798 


26. 


14.74 


18.40 


-31.86 


5 38 20.7 


799 


27. 


14.74 


18.40 


- 28.47 


5 38 19.1 


800 


28. 


14.74 


18.40 


* 25.02 


8 38 4.3 
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Verbesserungen zu den Declinationen des „Verzeichnisses 
von 9412 Aequatorial- Sternen zwischen + 3° und -3° 

Declination." 

(V. Supplement- Band zu den Annalen der Münchener Sternwarte.) 

In der Vorrede zu dem V. Supplement-Bande unserer Annalen ist bereits 
ausgesprochen worden, dass bei Herstellung des Verzeichnisses der Aequatorial- 
Sterne nur eine provisorische Bestimmung der Sternörter beabsichtigt war 
und weitere Grundlagen und Untersuchungen erforderlich sein würden, um einen 
der Sicherheit der Beobachtungen entsprechenden Grad von Genauigkeit den 
Resultaten zu geben. 

Veranlassung zu neuen Untersuchungen fand ich zunächst in dem Umstände 
dass von Zone 482 angefangen bei den Declinationen ein kleines Glied der 
Reduction auf den Anfang des Jahres aus Versehen mit entgegengesetztem 
Zeichen hinzugefügt worden war; gleichzeitig mit der Verbesserung dieses 
Versehens hielt ich es für zweckmässig eine ganz neue Bestimmung der Null- 
puncte des Zonenbogens und zwar mit Benützung mehrerer Sterne und mit 
Weglassung des grösseren Gewichtes, welches ich ursprünglich den Zonen 
de? späteren Jahre beigelegt hatte, vorzunehmen. 

So ist es gekommen, dass die positive Gorrection, welche fast bei allen 
Zonen der ersten Jahre angebracht worden war, wegfiel und die Sterne im All- 
gemeinen etwas südlicher gerückt worden sind; in Folge dessen ist nun auch 
das Uebergewicht der negativen Differenzen, welches bei Vergleichung mit an- 
dern Catalogen hervorgetreten war, verschwunden. 

Die Einrichtung der folgenden Tabellen ist sehr einfach; die Columnen 
enthalten die an die Declinationen anzubringenden Verbesserungen wobei jede 
Zahl der nicht ein Minus (-) vorangesetzt ist als positiv zu gelten hat; die 
Nummern der Sterne stehen über den Columnen und in der ersten Columne; 
und zwar findet man Über den Columnen die Hunderte, dann von den zu jeden 
Hundert gehörigen Einheiten die eine Hälfte (0 bis 49) in der ersten Columne 
der Seite links, die andere Hälfte (50 bis 99) in der ersten Columne der Seite 
rechts. 

Einzelne Beobachtungen bei welchen man Schreib- oder Ablesungsfehler 
vermuthen müss, sind bei der neuen Berechnung weggelassen worden: die vor- 
kommenden grösseren Correctionen haben meistens darin ihren Grund. 



are 



Nro. 










Nummern. 











100 


| 200 


300 


400 


500 J 


600 | 


700 


800 | 9 





1 


5.5 


-5.5 


_ 


-6.4 


1.0 


-1.4 


2.6 


1.3 


^ m 


1 


-3.6 


— 


-1.6 


-2.4 


1.0 


— . 


-0.7 


26 


0.5 




2 


-11 


-6.0 


-5.7 


-3.1 


-3.5 


— . 




-0.8 


0.0 




3 


-5.4 


-2.5 


-8.9 


-1.3 


-1.1 


1.0 


-1.0 


-12 


1.8 




4 


-2.6 


— 


-6.7 


-6.4 


-1.6 


— 


1.0 


1.0 


-0.8 




5 


-1.5 


-1.1 


— - 


-0.3 


-3.1 


-2.0 


-2.0 


-1.4 


-0.5 




6 


-4.2 


-2.2 


-3.8 


-4.7 


— 


-2.0 


1.0 


-0.5 


0.0 




7 


-3.1 


60 


-0.6 


0.0 


-1.4 


— 


-2.0 


-0.7 


1.4 


, 


8 


-0.9 


— 


-5.7 


-1.7 


-6.4 


1.0 


— 


1.0 


-2.0 




9 




-2.0 


-6.4 


— 


-3.5 


— 


-14 


-0.6 


0.0 


. 


10 


-5.0 


-5.2 


— 


-1.1 


-5.5 


-2.0 


1.0 


^ ^ 


02 


m m 


11 


— 


— 


— 


-2.8 


-3.1 


— 




-0.7 


-1.0 


mm 


12 


-3.8 


-2.3 


-2.3 


-3.3 


-1.1 


-2.0 


-2> 


-0.8 


0.5 




13 


-1.1 


— 


— 


— 


— 


-2.0 


0.5 


-1.4 


0.5 


««, 


14 


-6.4 


— 


-5.5 


-5.5 


-5.5 


0.5 


0.5 


-2.5 


-2.5 


«. 


15 


-1.8 


-5.2 


— 


-1.1 


.4.6 


— 


-0.6 


-2.5 


0.0 




16 


— 


— 


-3.4 


-3.7 


-1.1 


0.5 


-0.3 


-1.0 


2.1 




17 


-6.4 


— 


-5.5 


-5.8 


-2 2 


-2.0 




1.0 


4.0 


— 


18 


-23 


-2.2 


-3.4 


-3.1 


-1.8 


-2.0 


-0.2 


-0.2 


10 


^ 


19 


— 


— 


— 


1.0 


-2.7 


-2.0 


1.0 


2.8 


-2.5 


_ 


20 


-2.6 


-3.6 


-5.7 


-5.5 


-1.6 


-2.0 


^^^ 


-1.4 


-0.7 




21 


-4.1 


— 


-3.5 


-5 5 


1.0 


10 


10 


-0.3 


-11 


_ 


22 


— 


-5.2 


-4.1 


-3.1 


-3.1 


-20 


-1.4 


-o.a 


-0.7 


_ 


23 


-2.6 


-5.8 


-6.4 


-1.6 


0.0 


-2.0 


-1.4 




-0.9 




24 


-3.6 


— - 


-3.3 


10 


-3.8 


-20 


-2.0 


-0.1 


-0.3 


- 


25 


-2.9 


-5.7 


-6.4 


-6.4 


-0.1 


-1.0 


1.0 


1.0 


-2.0 


_ 


26 


-3.6 


-5.3 


-5.7 


-2.0 


0.5 


-1.0 


1.0 


-2.0 


-0.9 




27 


«MB» 


■«« 


-5.7 


-4.6 


-1.1 


— 


1.0 


0.0 


-1.4 


mm 


28 


-4.6 


— 


-2.6 


-2 3 


-4.6 


-1.0 


-1.4 


-0.7 


-02 


' 


29 


-6.0 


— r 


-3.4 


-2 


1.0 


-3.7 


0.5 


1.0 


0.0 


^» 


30 


— 


— 


— 


-2.6 


-3.1 


_ 


3.1 


-0.7 


-2.5 


— 


31 


-3.0 


-3.3 


-2.9 


-1.1 


-2.4 


-2.0 


-1.4 


-0.3 


0.0 




32 


— 


5.9 


-0.5 


05 


-2.0 


-2.0 


-0.3 


-0.8 


-1.6 




33 


-3.8 


-1.1 


-5.7 


-20 


-1.7 


-4.6 


1.0 


-2.0 


17 


• 


34 


-5.4 


-5.1 


— 


-46 


-19 


-1.0 


-2.2 


0.4 


-2.5 




35 


-5.7 


— 


-3.1 


-11 


-2.0 


-0.3 


-1.4 


-7.6 


-1.2 




36 


— 


-2.7 


-1.7 


-2.4 


-3.1 


-2.0 


0.3 


3.3 


3.4 




37 


-4.3 


-5.0 


-2.3 


-3 3 


1.0 


-0.7 


22 


1.0 


-0 5 


• 


38 


— 


-4.1 


-3.4 


1.0 


-4.6 


1.0 


10 


3.1 


-1.1 




39 


-4.0 


—■ 


-3.2 


-2.0 


— 


-2.0 


1.0 


-0.8 


-2.5 


— 


40 


-5.0 


-3.7 


-1.6 


-35 


-1.7 


1.0 


10 


-0 3 


2.5 


_ 


41 


-4.8 


-6.2 


-3.1 


-2.0 


— . 


-1.0 




-2.5 


2.5 




42 


-2.6 


-1.9 


-5.7 


-1.7 


-2.0 


-0.5 


— 


-1.0 


0.0 


• 


43 


— 


-4.5 


-2.8 


-2.0 


-1.8 


... 


-1.1 


-2.5 


-0.8 


— 


44 


-5.7 


— 


-0.4 


— 


-2.0 


1.0 


-0.9 


2.0 


-25 




45 


-1.1 


-5.7 


-2.1 


-1.0 


0.3 


-2.0 


» 


-1.4 


1.0 


«. 


46 


-48 


0.3 


— 


-2.0 


-2.0 


1.0 


1.0 


-1.4 


-2.5 


— 


47 


— . 


— 


-1.1 


-4.6 


-2.2 


-2.0 


1.0 


-1.4 


0.0 




48 


-7.1 


— 


-2.9 


-3.7 


-2.0 


1.0 


— 


-1.0 


0.0 


mm 


| 49 


«5.0 


— 


-2.9 


-4.8 


0.5 


-2.0 


— 


-1.4 


-1.0 





0.5 
2.5 
1.0 
0.6 
0.7 

08 
02 
0.4 
0.0 
2.5 

2.5 
1.4 
1.6 
0.2 
0.3 

3 2 
1.6 
0.3 
1.2 
0.8 

1.1 
25 
1.4 
8.2 
0.7 

0.7 
0.0 
0.9 
0.7 
0.9 

2.5 
0.0 
32 
0.8 
3.2 

0.0 
3.2 
1.1 
32 
1.4 

1.2 
3.2 
2.5 
1.4 
3.2 

0.6 

1.3 

3.2 

-2.5 



m 



Nro. 


. 






Nummern. 










100 


200 


300 


400 


[ 500 


600 


700 


800 


900 


SO 


-26 


-3.5 


-3.1 


*w^* 




1.0 


10 


04 


-0.6 


-0.5 


51 


-5.2 


9.6 


-3.0 


1.0 


0.5 


-0.5 


— 


-0.3 


-03 


9.2 


62 


-6.4 


-5.0 


-5.7 


05 


— 


-2.0 


-2.0 


-1.4 


-1.2 


-0.6 


53 


^ mm 


-5.7 


-3.1 


-2.1 


-2.0 


— 


1.0 


-0.9 


0.0 


-2.5 


54 


-5.2 


— • 


-2.9 


-3.0 


0.5 


— 


1.0 


1.0 


-0.1 


-2 


55 


-2.6 


-44 


-3.1 


-2.7 


-2.0 


... 


-*. 


-03 


-2 5 


-1.3 


58 


-43 


-3.0 


-2.9 


-1.1 


-2.0 


-2.0 


-2.0 


0.0 


-0.3 


3.2 


57 


-6.3 


-6.4 


-5.2 


-4.6 


0.4 


_ 


1.0 


1.2 


0.0 


-1.0 


58 


-3.8 


-4.7 


-1.6 


— 


_ 


-2.0 


— 


-2.5 


-1.4 


— 


5» 


-43 


-3.1 


-0.5 


1.0 


-0.4 


— 


-0.5 


-0.5 


-01 


MM* 


60 


-2 6 


-5.4 


-7.7 


-2.0 


-0.3 


-2.0 


— 


-1.7 


-0.2 


- 1.9 


61 


-5.5 


-38 


-2.2 


-2 


-0.3 


-2.0 


- — 


-0.3 


-0.5 


3.2 


62 


-2.6 


-5.0 


-1.0 


-16 


-2.0 


— 


-20 


3.5 


-2 5 


-2 


63 


-5.0 


-0.9 


-0.8 


-2 3 


-03 


— 


-1.4 


0.0 


0.7 


-1.0 


64 


-4.7 


-5.6 


-3.1 


-1.6 


— 


-1.0 


-2.0 


2.2 


-2.1 


32 


65 


— . 


-4.6 


-1.5 


1.0 


0.5 




— 


-.05 


3.2 


-1.4 


66 


-2.6 


-5.0 


-0.4 


-5.5 


10 


-2.0 


— 


-0.8 


-0.4 


10 


67 


-4 3 


_ 


1.1 


-1.5 


0.5 


— 


-2.0 


— 


-1.0 


0.3 


68 


-2.6 


-4.6 


-1.6 


10 


-2.0 


-1.0 


— 


-0.7 


0.0 


-2.5 


69 


-3.4 


-4.6 


1.5 


-4.6 


-2.0 


-3.7 


34 


— 


-05 


3.2 


70 


— 


-3.9 


-3.1 


-1.6 


-2.0 


— 


00 


1.7 


-25 


— 


71 


-70 


-5.7 


^_ 


-4.6 


_ 


— 


0.0 


-0.8 


2.1 


3.2 


72 


-0 5 


— 


-2.5 


1.0 


-10 


-2.0 


-0.5 


3.2 


00 


-2.0 


73 


-2 6 


— 


-1.0 


-16 


0.5 


-2.0 


3.3 


0.0 


-2.5 


-2.5 


74 


-50 


-41 


7.3 


-1.6 


10 


-1.0 


1.0 


— 


-22 


0.5 


75 


— 


-3.2 


-21 


-18 


-2.0 


-1.0 


-0 5 


-1.7 


00 


0.0 


76 


-2.6 


_ «- 


-0 6 


-2.0 


-2.0 


-1.0 


1.4 


— 


09 


-[0.1 


77 


-5.7 


-2.8 


-2.2 


-46 


1.0 


_ 


-2.0 


— . 


2.1 


-0.4 


78 


-5.2 


M^M 


-2.0 


-16 


— 


— 


0.7 


2.4 


-0.3 


-01 


79 


-5.8 


84 


-1.0 


1.0 


1.0 


-2.0 


— 


-0 3 


-2.5 


0.0 


80 


-5.7 


— 


-3.1 


-1.1 


-0 5 


_ 


-2.5 


— 


0.0 


0.0 


81 


0.7 


0.1 


.... 


-4.6 


10 


— 


0.7 


1.5 


1.0 


0.0 


82 


-4.8 


-0.6 


_ 


-2.0 


__ 


— 


0.7 


-0.5 


-1.5 


0.0 


83 


-2.6 


-2.5 


-3.7 


-1.1 


-0.5 


-1.0 


-1.1 


-0.4 


- 2.5 


00 


84 


-4.3 


-2.3 


-1.0 


-1.8 


-20 


— 


-02 


-2.5 


2.6 


1.0 


. 85 


-5.6 


_ 


-2 


-1.1 


-05 


.— 


— 


0.0 


— 


-2.7 


86 


-5.2 


-2 5 


-2.7 


-4.6 


1.0 


-2.0 


-0.5 


— 


-0.5 


-0.3 


87 


— 


-4.6 


— . 


-1.6 


-0.5 


... 


-2 5 


-1.0 


3.2 


-6.3 


88 


— 


-7.7 


-2.0 


-Ol 


-2.0 


— . 


0.0 


-0.3 


0.0 


-0.5 


89 


— 


-4.9 


— 


-4.6 


1.0 


.— . 


-2.0 


1.0 


10 


0.0 


90 


-55 


-7.2 


-1.7 


-16 


... 


_ 


-0.9 


-0.9 


-0.4 


3.2 


91 


-6.1 


— 


2.6 


-2.0 


1.0 


-2.0 


0.0 


0.0 


0.0 


-0.6 


92 


-5.2 


-5 8 


— 


-4.6 


10 


— 


2.6 


1.0 


-0.9 


-0.9 


93 


-3.2 


-6.0 


— 


-0.5 


_ 


-20 


-2 5 


0.3 


-13 


3.2 


94 


_ 


-57 


-1.5 
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Druckfehler und Berichtigungen zu dem Verzeichnisse von 

9412 Aequatorialßternen. 

Im V. Supplementbande S. 541 sind 33 Vergleichungen mit Schjellerup 
angezeigt, wobei kleine Aenderungen anzubringen sind, dann folgt S. 573 und 
574 eine Zusammenstellung von Sternen die mit annehmbaren Correctionen als 
identisch sich herausstellen könnten, endlich kommt S. 575—579 ein Y erzeich - 
niss Ton Druckfehlern und Berichtigungen vor, wozu noch Folgendes beizu- 
fügen ist: 

1) im Sternverzeichnisse 

Seite 1 — 460. 

Nro. 395 Zone (56) gibt die Decl. -t°.4l' 3",4; Zone (54) Decl wegzulassen. 
471. AR. 42".79 sollte heissen: 32".79. 
968. Decl. 24' sollte heissen: 25'. 

1706 darnach einzuschalten: 7* 55' 49".59 4-2°. ll'.7".9 
1819 darnach einzuschalten (436): 8* 6'40" 95-fl°. 13'. 18".7. (436) 
1857. Decl. l'»9 sollte heissen 31".9. 

1932 darnach einzuschalten : 8* 19'. 12"67 + 2°. 4'. 54".5 (436) 
2242. Decl. +• sollte - sein. 

2307. Decl. -0°.44'. 56".5 sollte heissen -1° 9'. 54".6. 
2390. AR. 8' sollte V sein und gehört zu Nro 2380. 
2394. AR. 8' sollte 7' sein und gehört zu Nro. 2382. 
2399. AR. 9' sollte 8' sein und gehört zu Nro. 2389. 
2469. AR. 18' sollte 17' sein und gehört zu Nro. 2461. 
2594. AR. 54". 12 sollte heissen 54".30. 
2641. Decl. t7".4 sollte heissen 27".4. 
2788. Rubrik Bemerkungen: (320) sollte (230) sein. 
3156. AR. 51' sollte heissen: 50'. 
3279. Decl für - zu setzen -f- 
3707. Decl. für - zu setzen + 
3915. Decl. - zu setzen anstatt +. 
5814. AR. 35"09 sollte heissen 45". 09. 
6225. Rubrik Bemerkungen (550) sollte heissen (250) 
6683. Decl. = - 1°. 37'. — 
6749. Decl. 26'. 53".7 sollte heissen 27'. 0".0 und in der Note +0".9 und 

- 0".9. 
6879 gehört zu 6881. 
6968. AR. 42".69 sollte heissen 13".86. 
7095. Decl. das Zeichen + ausgeblieben. 
7129. Decl. anstatt + zu setzen - 
7229. AB. 51".95 sollte heissen 37".86. 
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Nro. 7445. Rubrik Bemerkungen: XI solle IX heissen und in den Koten nach 
VIL (591) +0".ll -{-1 ".9 einzuschalten VIII. ; alsdann anstatt VIII 
zu setzen IX und das stehende IX auszulöschen. 

7464. Decl. anstatt - zu setzen -f- 

8350. Die Noten von in gehören zu IV und umgekehrt jene von IV 
zu III. 

8545. Decl. Secunden zu löschen. 

8G74. Decl. 3' sollte 2' sein. 

8800. Decl. 12'. 3".8 sollte heissen 16'. 5'».8; ferner (472) und (520) um- 
zutauschen. 

8961. Decl. = - 1°.45' — 

9377. AR. 53'.6".13 sollte heissen 52'.5".67 und Decl. = -1°. 6'. — 

9395. Decl. anstatt + zu setzen - 

2) In den Vergleichungen mit anderen Sternverzeichnissen 

Seite 461 — 542. 

Nro. 366. beizufügen S+ 0".31 - 10".9. 

471. anstatt - 10".47 zu setzen -0".47. 

3598 bis 3624 den richtig angegebenen Vergleichungen sind unrichtige 
Nummern vorangesetzt und zwar muss jede vorkommende Nummer 
mit Ausnahme von 3606, was gänzlich zu streichen ist, um eine 
Einheit vermehrt werden, ausserdem hat man nach der zu 3606 ge- 
hörigen Vergleichung S. -0'M3 -5".7 einzuschalten. 

3607 einzuschalten mit den Vergleichungen LI'. -0".14 + 8".2. B.-0".17 
-f 2".0. 

3868. Die Vergleichungen mit Bessel undRümker sind richtig; die darauf- 
folgende nochmalige Vergleichung mit Bessel gehört zu 3870 und 
muss hier wegfallen. 

4130. B-9".l muss heissen +9".l. 

4152. Diese Nummer ist unmittelbar vor 4154 der Vergleichung B - 0".69 
-8".3 voranzusetzen. 

50«5. S. + 1".00 -15":8 zu setzen anstatt + 1".00 -17".5; dieser Ver- 
gleichung muss noch vorangesetzt werden B.-0"22 -5".9. 

6461. S. -0".10 -2".0 zu setzen anstatt + 1"45 - 13".6. 

6749. B. - 18".9, LI. - 10".7 soll heissen B. - 12".6, LI. - 4".4. 

7862. S. 4- 5".3 soll heissen - 5".5. 

8267 soll sein 8268 und anstatt S. +0"57 -8".2 ist zu setzen -0".38 -5".7. 

8448 anstatt S. ist LI. zu setzen. 

8503. S. - 0".25 zu setzen anstatt - 0".14. 

9377 muss weggelassen werden. 
Im Druckfehlerverzeichnisse S. 579 anstatt Nro. 5903 zu lesen 5902. 
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Druckfehler, Berichtigungen und Ergänzungen 

zu dem Verzeichnisse von 6323 telescopischen Sternen zwischen +3 ( 

nnd +9° Declination 

1) im Sternyerzeichnisse. 

Seite 1 — 284. 

Nro. 125. AB. 55".25 sollte Geissen 40".74. 

168. Note (558) + 0".10 -2".2 sollte heissen + 0".10 -1".5. 

269. Decl. 7°.39', sollte heissen 7°.29'. 

652. Decl. 6°.26', soll heissen 6°.36'. 

751. Rubrik Prftcession in Decl. + sollte - sein. 
1520. Rubrik Prftcession in AR. anstatt 3,949 zu setzen 2,949. 
1523. Decl. 49". 6 soll heissen 45". t. 
1612. AR. 14b 54' soll heissen 14b 55'. 
2269. Bemerkungen (654) B. soll heissen (654) B. 
2428. Rubrik Prftcession in AR. anstatt 2,995 zu setzen 2,895. 
2627. AR. 55".81 soll heissen 56".8l. 
3336. Bemerkungen XIV 3. soll heissen XIV B. 
3608. Note anstatt (111) zu lesen (112). 
3643. AR. 18b 43«, soll heissen 18b 44'. 

3689. AR. 29".66 und Decl. 49".4 soll heissen 29".56 und 48".7. 
3826. Decl. 9".9 soll heissen 10". 1. 

4078. AR. 15". 44 und Decl: 41".4 soll heissen 15".48 und 38". 2. 
4118. Decl. 46".0 soll heissen 45".3. 
4131 kommt bei Lalande vor, siehe Seite 353. 
4216. AR. 51".t4 soll heissen 5 4". 14. 
4394. Note anstatt (251) zu lesen (252). 
4678. Correctionen S.356 angegeben. 
4669 soll heissen 4699. 
4685. Decl. 36".l soll heissen 30". 1. 
4767. AR. 19b 48' sollte heissen 19b 49' 
5155. Decl. 4°15', soll heissen 4° 25'. 

5310. Decl. 6".9 sollte heissen 9".9. 

5311. Decl 22". 12 soll heissen 22". 1. 

5312. Decl. 47",3 sollte heissen 44".3. 
5915. Decl 38".8 soll heissen 38".3. 
5329. Decl. 12".2 soll heissen 11".4. 
5407. AR. 20b 29' soll heissen 20b 30'. 

5636. AR. 29".04 und Decl. 34".5, sollte heissen 29".49 und 33".6. 

6671. Decl. 57".5 sollte heissen 52".2. 

1581 soll heissen 5681. 

5700. DecL 25".2 soü heissen 22".9. 

Ster&Yerseiebxdif. 50 
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5708. Decl. 4".l soll heissen 4".6. 
5966. Note anstatt (112) zu lesen (122). 
6010. Decl. 3".2 soll heissen 7".3. 
6103. AB. 33".34 soll heissen 33".24. 
6262. Bemerkungen (614), soll heissen (264). 

2) in den Yergleichungen mit andern Sternyerzeichnissen. 

Berichtigungen und Ergänzungen rücksichtlich der Sterne Nro. 233, 296, 510, 
790, 791, 834, 946, 2415, 3161, 3715, 3716, 4678, 4713, 4776, 5341, 5345,-5608, 
5625, 5750, 5915 kommen in den Anmerkungen Seite 338 — 364 vor; dazu 

wäre noch hinzuzufügen: 

Nro. 55. B. +0".85 -27".9 sollte heissen -0".21 -1".7. 

56. Nach der Vergleichung mit Bessgl einzuschalten S. - 0".i4 4*3"-3. 

734. Erste Vergleichung anstatt B. zu lesen LI. 

801. LI. -0".53 -17".0 soll heissen -0".53 +3".0. 

937. B. - 0".53 - 9".4 und S. - 0".75 - 3".5 soll heissen + 0".10 - 4".4 

und 0".13 + 1".4. 
1552. B. -0".03 -17".4 soll heissen -0".03 -4",1. 
1602. S. + 0".30 soll heissen -0".3O. 
1625. B. -0".29 + 34".6 soll heissen -0".29 -2".6. 
1858. S. -0".23 soll heissen + 0".23. 
1898. B. +0".05 -23".7 soll heissen + 0".05 +.36".8. 

1966. B. + 0".29 -19".6 soll heissen -0".08 -0".5. 

1967. B. 0".33 -21".3 soll heissen +0".04 + 2".0. 
2732. S. + 0".83 soll heissen -0".17. 

2790. S. + 0".32 sollte heissen -0"32. 
2914. S.4-0".26 soll heissen -Ö".26. 
2964. 8. - 0".84 soll heissen - 0".50. 

3014. B.-10".4 + 8".0 soll heissen -1".04 + 2".0. 

3015. B. - 1".29 - 18".2 soll heissen - 1".29 - 7".0. 

3046 bis 3062 alle Zahlen in dieser Columne um eine Zeile höher hinauf 

zu rücken. 
3607. S. +l".6t soU heissen -0".39. 
3665. LI. - 0".38 - 4".9 soll heissen - 0".38 + 4".9. 
3703. B. - 0".29 - 30".8 soll heissen -0".29 - 0".8. 
3825 vor 3826 einzuschalten mit den Differenzen LI. - 0".29 - 0".4; 
B. - 0".07 + 2".5. 

3889. B. +0".32 - 18".4 soll heissen -0".12 + 0".2. 

3890. B. - 0".23 - 3".9 soll heissen + 0".02 + 0".6. 

4010, 4087, 4120, kommen beiLalande undBessel, 4131 bei Lalande Tor; 
die Differenzen sind: 

Nro. 4010 LI. -0".20 + 10".6; B. -0".23 +0".5. 
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Nro. 4087 LI. -0.58+ 0.5; B. +0.29 -1.4. 

4120 LI. +1.04 + 8.8; B. + °-60 + 2 - 3 - 

4131 LI. - 10.84 + 2.8. 
4349. Bei 10". 5 das Zeichen + voranzusetzen. 
4995. B. +18".01 -1".8 soll heissen + 0".41 - 1".8. 
5122. S. -0".07 + 27".4 soll heissen -0".07 -2".6. 
5275. S. +0".27 soll heissen -0".27. 

5747. Kommt bei Lalande vor mit den Differenzen + 0".08 + 5".9. 
5750. B. - 14".27 soll + 0".26 heissen. 
5965. S. + 0".56 soll heissen - 0".44. 
6040. S. + 0".30 soll heissen - 0".24. 
6240. B. 0".43 das Zeichen - voranzusetzen. 
6276. LI. + 0".64 soll heissen + 0".46. 



